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1896-1900 -33-  53 

1891—1895 ...  55—  75 

1886-1890 77-  87 

1881—1885 89-94 

1876-1880 95 

10    „    1896-1905 97-117 

15    „    1891—1905 " 119—139 

20    „    1886—1905 141—151 

25    „    1881—1905 153-158 

30    „    1876-1905 159 

Mean  Air  Pressure  (mm.)  Reduced  to  Sea  Level     ...    1,33,55,77,89,95,  97,119,141,153,159 

Air  Temperature  (°e)  :— 

Mean    2,34,56,77,89,95,  98,120,141,153,159 

Mean  Daily  Maximum 4,35,57,78,89,95,  99,121,142,153,159 

Mean  Daily  Minimum 5,36,58,78,89,95,100,122,142,153,159 

Mean  Daily  Range 7,37,59,79,90,95,101,123,143,154,159 

Absolute  Maximum 8,38,60,79,90,95,102,124,143,154,159 

Absolute  Minimum 10,39,61,80,90,95,103,125,144,154,159 

Mean  Tension  of  Tapor  (mm.) 11,40,62,80,90,95,104,126,144,154,159 

Mean  Relative  Humidity  (%)  13,41,63,81,91,95,105,127,145,155,159 

Precipitation  :— 

Total  Amount  (mm.)      14,42,64,8.1,91,95,106,128,145,155,159 

Maximum  Daily  Amount  (mm.)        16,43,65,82,91,95,107,129,146,155,159 

Number  of  Days  with  (Amount  >0.1  mm.)  ...     ...     ...  17,44,66,82,91,95,108,130,146,155,159 

Mean  Cloud  Amount  (0-10)    19,45,67,83,92,95,109,131,147,156,159 

Number  of  Clear  I>ays  (Cloud  Amount  <2)    20,46,68,83,92,95,110,132,147,156,159 

Number  of  Cloudy  Days  (Cloud  Amount  >8) 22,47,69,84,92,95,111,133,148,156,159 

Wind  :— 

Mean  Velocity  (m.p.s.) 23,48,70,84,92,95,112,134,148,156,159 

Mean  Direction  ...     25,49,71,85,93,95,113,135,149,157,159 

Maximum  Velocity  (m.ps) 26,50,72,85,93,95,114,136,149,157,159 

Number  of  Days  with  Gales  (Velocity  >  10  m.p.s.)      ...  28,51,73,86,93,95,115,137,150,157,159 

Number  Of  Hours  With  Sunshine  (Jordan's Recorder)  29,52,74,86,93,95,116,138,150,157,159 


Miscellanea    (Mean  Annual  Number  of  Days  with 
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j 

tgif£         Koshun 

763.1 

764.5 

761.2 

759.7 

757.8 

755.2 
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754.5 

757.2 

759.3 

762.2 

762.8 

759.4 

m$i         Taito 

64.1 

65.6 

62.0 

60.2 

58.0 

54.8 

54.6 

54.3 

57.5 

60.2 

63.4 

64.1 

59.9 

M^         Tainan 

63.4 

65.0 

61.4 

59.6 

57.6 

54.9 

54.3 

54.1 

56.8 

59.2 

62.3 

63.2 

59.3 

pfflJl     Hokoto 

64.2 

65.7 

61.9 

60.0 

57.9 

54.9 

54.3 

54.1 

57.3 

59.8 

63.1 

63.9 

59.8 

^4*          Taichn 

63.9 

65.4 

61.8 

60.0 

58.2 

55.1 

54.6 

54.3 

57.2 

59.5 

62.7 

63.7 

59.7 

Hi;Ifc         Taihokii 

65.2 

67.1 

62.9 

60.5 

58.3 

54.9 

54.4 

54.2 

58.0 

61.2 

64.7 

65.4 

60.6 

gj$         Keelung 

65.5 

67.4 

63.3 

60.9 

58.6 

55.2 

54.7 

54.5 

58.2 

61.5 

65.1 

65.8 

60.9 

/fifela     Ishigakijima 

64.4 

66.0 

62.4 

60.7 

58.4 

55.4 

55.0 

54.7 

57.4 

60.2 

63.5 

64.3 

60.2 

?JI5|f         Naha 

65.0 

65.9 

62.9 

61.3 

59.0 

56.1 

56.3 

55.9 

57.6 

60.4 

63.8 

64.7 

60.7 

^C^         Oshima 

65.4 

65.9 

63.2 
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56.2 

56.8 

57.0 
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61.3 

64.7 

65.2 

61.2 

fi££illb     Kagoshima 

65.9 

65.9 

63.7 

61.8 

59.7 

56.1 

56.8 

57.6 

58.8 

62.3 

65.5 

65.7 

61.6 

^iU|f         Miyazaki 

65.3 

65.3 

63.5 

61.7 

59.4 

55.9 

56.5 

57.5 

58.7 

62.2 

65.1 

65.2 

61.4 

ftg^c         Kumamoto 

66.2 

66.3 

64.0 

61.7 

59.4 

55.7 

56.4 

57.3 

58.9 

62.7 

65.5 

66.1 

61.7 

feH         Saga 

66.1 

66.2 

64.2 

61.8 

59.4 

55.7 

56.1 

57.3 

59.0 

62.9 

56.0 

66.1 

61.8 

&t«:f£     Saseho 

66.2 

66.4 

64.2 

61.8 

59.4 

55.7 

56.1 

57.2 

59.0 
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61.8 
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66.0 

66.2 
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66.0 
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59.2 

55.5 

55.7 

57.0 

59.2 

63.4 

65.9 

65.9 

61.7 

®S[S)         Fuknoka 

65.9 

66.1 

64.3 

61.8 

59.3 

55.6 

.  56.0 

57.1 

59.1 

63.1 

65.9 

65.9 

61.7 

^C^-          Oita 

65.7 

65.8 

64.4 

62.0 

61.4 

55.3 

56.2 

57.3 

58.8 

62.7 

65.5 

65.4 

61.6 

~F^         Shimonoseki 

65.8 

65.9 

64.5 

62.1 

59.5 

55.8 

56.2 

57.3 

59.1 

63.1 

65.8 

66.0 

61.8 

Jgllk         Hiroshima 

65.7 

65.7 

64.7 

62.4 

59.7 

56.0 

-    56.4 

57.7 

59.3 

63.3 

65.7 

65.5 

61.8 

J%             Kure 

66.0 

65.9 

64.9 

62.6 

59.9 

56.2 

56.« 

57.8 

59.3 

63.3 

65.8 

65.6 

62.0 

&|Jj         Matsuyama 

65.6 

65.6 

64.3 

62.1 

55.5 

55.9 

56.4 

57.6 

59.0 

62.9 

65.6 

65.4 

61.7 

$fjggi|     Niihama 

65.7 

65.6 

64.7 

62.4 

59.7 

56.1 

56.5 

57.7 

59.1 

63.1 

65.6 

65.4 

61.8 

ElH-         Besshi 

65.5 

65.5 

64.5 

62.6 

60.1 

56.6 

57.1 

58.4 

59.8 

63.5 

65.7 

65.3 

62.0 

|ffi]Uj         Okayanm 

65.5 

65.4 

64.8 

62.5 

59.8 

56.2 

56.5 

57.8 

59.3 

63.3 

65.6 

65.2 

61.8 

B£!i!f         Ajino 

65.3 

65.2 

64.5 

62.3 

59.7 

56.2 

56.5 

57.7 

59.1 

63.0 

65.4 

65.1 

61.7 

£Jt$:     Tadotsu 

65.4 

65.3 

64.6 

62.3 

59.6 

56.1 

56.5 

57.7 

59.2 

63.1 

65.5 

65.1 

61.7 

jpp^i         Kobe 

64.8 

64.7 

64.3 

62.3 

59.7 

56.3 

56.6 

57.8 

59.1 

62.8 

65.0 

64.5 

61.5 

pkK          Osaka 

65.1 

64.9 

64.5 

62.5 

5').8 

56.3 

56.6 

57.9 

59.1 

63.0 

65.2 

64.7 

61.6 

?[|^lU     Wakayama 

65.0 

64.8 

64.2 

62.2 

59.6 

56.1 

56.5 

57.8 

58.9 

62.7 

65.0 

64.6 

61.4 

^Ji         Tokushiu.a 

65.0 

64.9 

64.4 

62.2 

59.6 

56.1 

56.5 

57.7 

59.1 

62.9 

65.2 

64.7 

61.5 

ilS^n         Kochi 

64.6 

64.4 

63.5 

61.9 

59.5 

56.2 

56.7 

57.8 

58.8 

62.2 

64.7 

64.4 

61.2 

$:            Tsu 

64.5 

64.1 

64.2 

62.5 

59.9 

56.6 

56.8 

58.2 

59.3 

62.9 

64.8 

64.1 

61.5 

^  S"M     Nagoya 

64.1 

63.8 

63.9 

62.3 

59.7 

56.5 

56.8 

58.1 

58.4 

62.7 

64.5 

63.8 

61.2 

^K         Hamamatsu 

63.1 

62.7 

63.0 

61.9 

59.5 

56.5 

57.4 

58.1 

58.9 

62.0 

63.7 

62.8 

60.8 

?8vt         Numazu 

62.4 

61.8 

63.0 

62.0 

59.5 

56.6 

56.9 

58.3 

59.1 

62.4 

63.3 

62.0 

60.6 

ifiiaK     Yokosnka 

62.4 

61.9 

63.4 

62.3 

59.7 

56.7 

57.1 

58.6 

59.4 

62.8 

63.5 

62.1 

60.8 

$ii1t         Yokohama 

62.7 

62.2 

63.6 

62.3 

59.7 

56.6 

56.9 

58.5 

59.4 

62.9 

63.7 

62.3 

60.9 

^M         Tokio 

62.7 

62.2 

63.6 

62.3 

59.6 

56.4 

56.8 

58.4 

59.3 

62.0 

63.6 

62.2 

60.8 

J*7-         Choshi 

62.1 

61.7 

63.2 

62.2 

59.7. 

56.7 

57.1 

58.5 

59.3 

62.5 

63.1 

61.7 

60.6 

7KJ5         Mito 

62.5 

62.0 

63.6 

62.5 

59.8 

56.6 

57.0 

58.6 

59.6 

63.0 

63.5 

62.0 

60.9 

^Jlj         Kauayama 

62.3 

61.9 

63J 

62.5 

59.5 

56.6 

56.9 

58.7 

59.8 

63.3 

63.4 

61.8 

60.9 

S^         Ishinomala 

62.3 

61.9 

63.8 

62.6 

59.7 

56.7 

57.0 

58.6 

59.7 

63.4 

63.8 

62.3 

-60.9 

S'^'         Miyako 

61.8 

61.2 

63.4 

62.4 

59.3 

56.8 

.    57.1 

58.9 

60.0 

63.4 

62.8 

61.0 

60.7 

A?|c         Yagi 

65.0 

64.7 

64.5 

62.4 

59.7 

56.3 

56.6 

57.9 

60.3 

63.0 

65.2 

64.7 

61.7 

^tP         Kioto 

65.0 

64.8 

64.6 

62.7 

59.9 

56.5 

56.8 

58.1 

59.3 

63.1 

65.3 

64.7 

61.7 

^tft         Hikone 

64.8 

64.6 

64.6 

62.9 

60.1 

56.7 

56.9 

58.2 

59.4 

63.1 

65.1 

64.4 

61.8 

I1&JJL     '    Gifu 

64.2 

63.9 

64.0 

62.4 

59.8 

56.5 

56.7 

58.1 

59.1 

62.8 

64.6 

63.9 

61.3 

l^Ul         Takayama 

65.8 

65.4 

65.7 

63.5 

60.5 

57.1 

57.3 

58.8 

60.1 

64.2 

66.1 

65.2 

62.5 

ISffl         lida 

64.5 

63.6 

63.8 

62.4 

59.8 

56.7 

57.0 

58.4 

59.7 

63.4 

65.1 

64.2 

61.5 

fp^         Kofu 

63.4 

62.6 

63.4 

62.0 

59.4 

56.4 

57.1 

58.2 

59.3 

63.1 

64.2 

63.0 

60.9 

^^:         Matsumoto 

64.6 

63.9 

64.4 

62.4 

59.5 

56.3 

56.4 

58.2 

59.6 

64.1 

64.9 

63.8 

61.5 

^li'F         Nagano 

64.4 

63.9 

64.6 

62.5 

59.4 

56.1 

56.2 

57.9 

59.4 

63.6 

64.8 

63.8 

61.4 

fltj^        Mayebashi 

62.9 

62.3 

63.8 

62.5 

59.7 

56.6 

56.8 

58.5 

59.5 

63.2 

63.8 

62.5 

60.9 
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Locality 


R 


H 


June 


July 


Aug. 


ft 

Sept. 


A 

Oct. 


n 

Nov. 


Dec. 


4s 


Annual 


MEAN    AIR   PRESSURE.   Continued) 


%£&        Kumagaya 

762.8 

762.3 

763.7 

762.5 

759.7 

756.6 

756.9 

758.6 

759.6 

763.3 

763.9 

762.4 

761.0 

^Ift^i     Utsunomiya 

62.7 

62.1 

63.7 

62.5 

59.7 

56.6 

57.0 

58.6 

59.6 

63.2 

63.8 

6-2.3 

61.0 

Mil        Ashio 

63.1 

62.9 

64.1 

*62.8 

60.3 

57.2 

57.8 

59.4 

60.4 

63.9 

64.4 

62.9 

61.5 

fSgj        Fukushima 

63.1 

63.5 

64.3 

63.0 

59.8 

56.8 

57.1        58.8 

60.1 

63.8 

64.1 

62.5 

61.4 

UJJJ5         Yamagata 

63.0 

62.5 

64.1 

62.5 

59.4 

56.3 

56.5 

58.3 

59.6 

63.5 

63.9 

62.4 

61.0 

Btffl        Hnrnada 

65.5 

65.5 

64.6 

62.1 

59.3 

55.8 

56.1 

57.4 

59.1 

63.3 

6b.5 

65.2 

61.6 

*j|            Sakai 

65.1 

65.1 

64.8 

62.4 

59.4 

56.0 

B6.il 

57.6 

59.3 

63.4 

65.2 

64.7 

61.6 

'&W-        Miyazu 

64.9 

64.7 

64.8 

62.6 

59.6 

56.3 

56.5 

57.9 

59.3 

63.3 

65.0 

64.4 

61.6 

&H        Tsuruga 

64,1 

64.0 

64.2 

62.4 

59.7 

56.4 

56.7 

58.0 

59.1 

62.8 

64.6 

63.8 

61.4 

fS^        Fukui 

64.5 

64.3 

64.5 

62.4 

59.5 

56.2 

56.4 

57.8 

-59.1 

63.0 

64.9 

64.1 

61.5 

i 

07?P        Kanazawa 

64.4 

64.1 

64.5 

62.4 

59.5 

56.2 

56.3 

57.9 

59.2 

63.2 

64.6 

63.8 

61.4 

^?fc        FushiM 

64.5 

64.3 

64.8 

62.7 

59.6 

56.4 

56.5 

58.0 

59.3 

63.3 

64.7 

63.9 

61.5 

$ffii        Niigata 

63.4 

63.1 

64.4 

62.6 

59.6 

56.4 

56.6 

58.2 

59.4 

63.5 

64.2 

62.9 

61.2 

$C03        AMta 

62.7 

62.2 

64.0 

62.5 

59.5 

56.4 

56.5 

58.3 

59.5 

63.5 

•  63.6 

62.1 

60.9 

1pf3£        Aomori 

62.0 

61.4 

63.4 

62.0 

58.9 

56.4 

56.6 

58.4 

59.6 

63.4 

62.8 

61.2 

60.5 

Egfpf        Hakodate 

61.6 

60.9 

63.1 

61.9 

58.9 

56.6 

56.9 

58.7 

59.8 

63.2 

62.3 

60.7 

60.4 

spK-i;     Suttsu 

61.0 

60.3 

62.3 

61.1 

58.0 

56.0 

56.2 

58.0 

59.2 

62.8 

61.7 

60.3 

59.7 

Ilifei        Sapporo 

61.0 

60.4 

62.3 

61.2 

58.2 

56.3 

56.5 

58.3 

59.6 

62.9 

61.6 

60.0 

59.9 

±JI|         Kamikawa 

59.1 

58.4 

60.0 

59.0 

56.1 

54.2 

54.5 

56.4 

57.9 

60.8 

59.3 

57.8 

57.8 

~t~$}        Tokachi 

61.2 

60.6 

62.4 

61.9 

58.8 

57.4 

57.3 

59.2 

60.7 

63.2 

61.4 

59.8 

60.3 

f«i£         Erimo 

60.1 

59.6 

61.8 

61.2 

60.4 

56.5 

570 

60.5 

59.9 

619 

60.3 

58.1 

59.8 

®l|2&        Kushiro 

60.6 

60.1 

61.9 

61.7 

58.8 

57.4 

57.5 

59.4 

60.6 

62.9 

60.9 

58.8 

60.0 

li^;        Abashiri 

60.5 

60.3 

61.6 

61.0 

58.3 

56.8 

56.9 

586 

60.0 

62.4 

60.5 

58.6 

595 

^^        Nemuro 

59.9 

59.6 

61.5 

61.5 

58.7 

57.4 

57.4 

.59.2 

60.4 

62.6 

60.4 

58.1 

59.7 

1 

MEAN    AIR   TEMPERATURE. 


•Jg.^        Koshun      . 

20.6 

19.0 

22.3 

24.7 

26.4 

27.1 

.  27.5 

27.0 

26.5 

25.3 

22.9 

21.1 

24.2 

^jjj        Taito 

19.4 

17.2 

20.8 

23.3 

25.2 

26.3 

27.1 

26.7 

26.0 

24.4 

21.8 

19.7 

23.2 

t|-(^        Tainan 

17.6 

15.5 

20.1 

23.6 

25.8 

26.8 

27.5 

27.2 

26.6 

25.4 

21.3 

18.0 

22.9 

$$]  !b     Hokoto 

17.2 

15.2 

18.8 

22.2 

24.7 

26.3 

27.5 

27.3 

26.5 

24.5 

21.1 

18.1 

22.5 

H41         Taichu 

16.4 

14.1 

18.7 

22.3 

25.0 

26.4 

27.4 

27.0 

25.8 

23.5 

19.8 

16.7 

21.9 

Pft        Tuihoku 

15.9 

13.3 

17.3 

21.1 

24.0 

26.1 

27.5 

27.4 

25.6 

23.0 

19.2 

16.3 

21.4 

*K         Keelnng 

16.3 

13.9 

16.9 

20.5 

23.3 

25.7 

27.3 

27.2 

25.7 

23.1 

19.7 

16.9 

21.4 

^i~Wio     Ishigfikijima 

18.7 

16.3 

19.9 

22.8 

25.1 

26.9 

28.0 

27.5 

26.4 

24.6 

21.5 

19.1 

23.1 

?Jb'ji         Natm 

16.4 

14.7 

18.0 

21.0 

23.3 

25.8 

27.9 

27.7 

26.2 

24.0 

20.3 

17.4 

21.9 

jk  Hi         Oshhna 

14.7 

13.2 

16.5 

19.6 

21.8 

24.7 

27.4 

27.4 

25.4 

22.8 

18.8 

15.9 

20.7 

ffiUHOij     Kagohima 

8.2 

6.7 

11.3 

15.5 

18.3 

2J.5 

24.9 

26.3 

23.4 

19.0 

13.7 

9.7 

16.5 

@(l^        Miyazaki 

7.9 

7.1 

11.5 

15.9 

18.9 

22.4 

25.7 

26.7 

23.6 

18.7 

13.1 

9.2 

16.7 

nSr/K  '      Kumamoto 

5.6 

4.7 

.9.8 

14.5 

17.9 

21.9 

25.3 

26.6 

22.9 

17.3 

11.0 

7.0 

15.4 

mi         •  aga 

5.8 

4.9 

9.4 

14.1 

17:9 

21.8 

25.1 

26.4 

23.0 

17.5 

11.4 

7.4 

15.4 

feffift     Saseho 

6.7 

5.6 

9.7 

14.0 

17.6 

21.3 

24.8 

26.3 

23.0 

18.1 

12.5 

8.4 

15.7 

jirili^f         Nagasaki 

6.7 

5.3 

9.4 

13.7 

17.1 

20.7 

24.2 

25.8 

22.8 

17.8 

12.4 

8.2 

15.3 

I5j}£         Itsugahara 

5.6 

4.5 

8.6 

12.5 

16.4 

19.9 

23.5 

25.1 

22.0 

16.9 

11.4 

7.2 

14.5 

faltfj         Fiikuoka 

6.0 

5.0 

8.7 

13.2 

16.9 

20.9 

24.8 

26.0 

22.3 

16.7 

11.3 

7.7 

15.0 

A"  3-         Oita 

6.4 

5.3 

8.7 

13.2 

16.9 

20.8 

24.4 

25.4 

22.5 

17.6 

12.2 

8.3 

15.1 

7<§}i]        Skimonoseki 

6.5 

5.2 

8.6 

12.8 

16.6 

20.4 

23.8 

25.8 

22.7 

17.7 

12.5 

8.4 

15.1 

JSt&        Hiroshima 

4.8 

4.0 

8.0 

12.8 

16.6 

21.1 

24.6 

25.9 

22.6 

16.9 

10.8 

6.6 

14.6 

4-    *        Ktire 

5.6 

4.7 

8.3 

13.1 

17.0 

21.2 

24.8 

26.3 

23.0 

17.5 

11.7 

7.7 

15.1 

$£Ul         Matsuyama 

5.5 

4.5 

8.3 

12.9 

16.6' 

21.0 

24.7 

25.8 

22.4 

17.0 

11.4 

7.5 

14.8 

HfflrBt     Niihama 

6.4 

5.5 

8.6 

13.3 

17.5 

21.6 

25.2 

26.7 

23.4 

18.0 

12.5 

8.5 

15.6 

fllj-j"-        Basshi 

0.6 

98.9 

3.5 

8.8 

12.6 

16.9 

20.1 

20.8 

17,2 

12.1 

6.4 

2.2 

10.0 

I 
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ft~k  Month 

—  . 

=L 

m 

E 

* 

-fc 

A 

i. 

f 

± 

± 

£ 

^\, 

H 

R 

ft 

R 

R 

;j 

^ 

ft 

jj 

fl 

ft 

^ 

Jft  £  Locality^\, 

\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    AIR    TEMPERATURE.    (Continued) 


. 

1^(11         Okayama 

-1.3 

3.7 

7.6 

13.0 

16.9 

21.4 

24.9 

26.1 

22.8 

16.8 

10.4 

6.2 

14.5 

B£!ff        Ajino 

5.2 

4.3 

7.7        12.8 

16.7 

21.0 

24.7 

26.2 

23.2 

17.4 

11.3 

7.3 

14.8 

£Svf:     Tadotsu 

s.y 

5.0 

8.1 

12.9 

16.8 

21.1 

24.8 

26.4 

23.2 

17.6 

12.2 

8.2 

15.2 

1  flip         Kobe 

5.2 

4.4 

8.2 

13.5 

17.2 

21.5 

24.6 

26.3 

23.4 

17.7 

11.7 

7.4 

15.1 

^C!K         Osaka 

4.7 

4.2 

8.1 

13.5 

17.3 

21.8 

25.2 

26.7 

23.3 

17.3 

10.9 

6.8 

15.0 

ft]  IK  U4     Wakayama 

5.6 

5.0 

8.6 

13.9 

17.5 

21.7 

25.1 

26.4 

23.2 

17.6 

11.7 

7.8 

15.3 

•f?S  Ja         Tokushima 

5.8 

4.9 

8.6 

13.8 

17.5 

21.6 

24.9 

26.2 

23.2 

17.8 

11.9 

7.9 

15.4 

jSJ^fl         Kochi 

6.2 

5.6 

10.2 

14.7 

17.9 

21.5 

24.6 

25.7 

22.9 

18.0 

12.1 

7.8 

15.6 

&            Tsu 

4.6 

4.1 

7.6 

12.9 

16.5 

21.0 

24.5 

25.6 

22.5 

16.7 

10.6 

6.8 

14.4 

457TM     Nagoya 

3.9 

3.9 

8.0 

13.4 

17.0 

21.5 

24.8 

26.0 

23.0 

17.0 

10.4 

6.1 

14.6 

fJiS  •      Ha  mam  at  su 

5.6 

5.3 

9.0 

13.8 

17.0 

20.9 

23.9 

25.2 

23.0 

17.7 

11.9 

7.7 

15.1 

iHi^         Nituiazu 

5.8 

6.0 

9.1 

13.7 

16.9 

21.2 

24.0 

25.1 

23.2 

17.6 

12.0 

8.0 

15.2 

ifSlK     Yokosuka 

5.2 

5.1 

7.9 

12.8 

16.4 

20.6 

23.0 

24.1 

22.2 

16.9 

11.7 

7.5 

14.4 

iitfii        Yokohama 

4.4 

4.5 

7.7 

12.8 

16.6 

20.9 

23.6 

24.7 

22.7 

16.9 

11.1 

6.7 

14.4 

jfej?,        Tokio 

3.5 

3,7 

7.0 

12.4 

16.1 

20.5 

23.0 

24.2 

22.0 

16.2 

10.0 

5.6 

13.7 

UHf-        Choshi 

5.5 

5.4 

8.3 

12.6 

15.9 

19.4 

21.6 

23.4 

22.3 

17.8 

12.4 

8.0 

14.4 

7kF         Mito 

2.5 

2.6 

5.9 

11.0 

15.0 

19.3 

22.0 

23.0 

21.1 

15.5 

9.0 

4.8 

12.7 

ifeUj         Kanayama 

1.2 

1.0 

4.1 

9.5 

13.9 

18.5 

21.1 

22.0 

19.8 

13.6 

7.2 

3.5 

11.3 

H>L§         Ishinomaki 

0.6 

0.6 

3.6 

8.8 

12.9 

17.3 

20.0 

21.5 

19.7 

14.0 

7.6 

3.0 

10.8 

'£#         Miyako 

0.2 

0.1 

2.9 

8.0 

12.5 

15.9 

18.9 

20.4 

18.5 

12.7 

7.0 

2.7 

10.0 

A  ?fc         Yagi 

4.1 

3.7 

7.5 

12.9 

16.8 

21.6 

25.1 

25.8 

22.7 

16.1 

9.9 

6.3 

14.4 

JjCffi        Kioto 

3.1 

2.8 

6.8 

12.3 

16.1 

20.7 

24.2 

25.4 

22.1 

15.8 

9.0 

5.0 

13.6 

/£tti        Hikone 

3.6 

3.2 

6.6 

11.5 

15.1 

19.9 

23.7 

25.0 

.22.0 

16.1 

9.8 

6.0 

13.5 

I'iJt-i;1-        Gifu 

3.7 

3.5 

7.7 

12.9 

16.5 

21.1 

24.4 

25.5 

22.5 

16.5 

10.1 

5.9    i      14.2 

rSj  UJ         Takayama 

97.6 

98.0 

2.8 

9.2 

13.3 

18.3 

21.5 

22.5 

18.9 

12.5 

5.3 

0.9           10.1 

i 

IS  EH         lida 

0.3 

0.6 

5.1 

10.8 

14.2 

18.9 

22.2 

23.1 

19.8 

13.6 

7.1 

2.6           11.5 

fp/fr        Kofii 

1.7 

2.4 

7.0 

12.5 

16.2 

20.9 

24.0 

24.8 

21.9 

15.5 

8.8 

3.7           13.3 

S^        Matsumoto 

98.1 

98.5 

2.9 

9.3 

13.4 

18.5 

21.7 

21.9 

18.7 

10.2 

5.8 

1.4           10.0 

jiff         Nagano 

99.1 

98.8 

3.5 

9.9 

14.1 

19.0 

22.2 

23.0 

19.8 

13.4 

6.5 

1.9           10.9 

Billfi        Mayebashi 

2.8 

2.6 

6.2 

11.6 

15.3 

20.2 

22.8 

23.6 

21.2 

15.1 

9.0 

4.9     :      12.9 

fist?        Kuuiagayn 

2.8 

2.9 

6.5 

11.9 

15.8 

20.7 

23.2 

24.0 

21.6 

15.5 

9.1 

4.9 

13.2 

^  fift  '£?     Ut  suiiomiya 

1.4 

1.6 

5.3 

11.0 

15.0 

19.8 

22.4 

23.3 

20.9 

14.9 

8.0 

3.6 

12.3 

Ailijl        Ashio 

99.6 

99.1 

2.B 

8.6 

12.1 

16.7 

19.5 

20.3 

18.0 

12.2 

6.3 

2.0 

9.8 

Ww  .%        Fulaishima 

1.3 

1.2 

4.5 

10.1 

14.5 

19.3 

21.9 

22.6 

20.0 

13.9 

7.5 

3.6 

11.7 

Ul?f^         Yamagata 

99.2 

99.1 

3.0 

9.1 

14.0 

19.3 

22.1 

.    22.6 

19.7 

12.9 

6.1 

1.7 

10.7 

JSH         Hamada 

6.2 

5.0 

7.9 

12.3 

16.0 

20.0 

23.6 

24.9 

2L5 

16.3 

12.0 

8.1 

14.5 

^             Sakai 

4.9 

3.7 

7.2 

12.1 

15.9 

20.3 

23.7 

25.1 

21.9 

16.4 

11.0 

7.0 

14.1 

T^V^        Miyazu 

4.3 

3.4 

6.9 

12.0 

16.0 

20.3 

24.0 

25.3 

'  21.9 

16.2 

10.4 

6.3 

13.9 

mi        Tsnniga 

4.7 

3.9 

7.0 

11.8 

15.6 

20.2 

23.5 

24.8 

21.9 

16.4 

10.7 

6.8 

13.9 

Ww^l-        Fukui 

3.1 

2.4 

6.6 

11.4 

15.9 

20.4 

23.7 

24.9 

21.6 

15.5 

9.4 

5.2 

13.4 

<fe>-'?i        Kanazawa 

3.2  i       2.5 

6.1 

11.3 

15.4 

19.9 

23.1 

24.6 

21.6 

15.6 

9.6 

5.4 

13.2 

^^        Fushiki 

3.1 

2.2 

6.1 

10.9 

15.0 

19.6 

23.1 

24.8 

21.9 

16.3 

9.7 

5.3 

13.2 

^Tfi^        Niigata 

2.3 

1.4 

5.1 

10.5 

14.5 

19.3. 

22.6 

24.1 

21.6 

15.4 

9.0 

4.6 

12.5 

f*H         Akita 

99.7 

99.0 

2.8 

8.8 

13.0 

18.1 

21.3 

22.3 

19.6 

12.8 

6.8 

2.1 

10.5 

W^S         Aomori 

"98.5 

98.1 

1.3 

7.3 

11.9 

16.2 

19.6 

21.7 

18.7 

12.0 

5.8 

0.6 

9.3 

RgftY        Hakodate 

98.2 

98.0 

1.5 

6.5 

10.7 

14.3 

18.0 

20.3 

17.8 

11.7 

5.4 

0.3 

8.6 

•^iS15        Siittsu 

98.1 

97.7 

1.1 

6.1 

10.5 

14.0 

17.9 

20.1 

17.6 

11.5 

4.9 

99.6 

8.3 

tLliS        Sapporo 

94.7 

94.5 

99.2 

5.5 

10.5 

14.5 

18.1 

19.7 

16.3 

9.6 

2.7 

97.1 

6.9 

JtJ'l         Kamikawa 

90.4 

91.3 

96.8 

4.0 

10.1 

14.9 

18.5 

19.3 

14.9 

7.6 

0.8 

94.7 

5.3 

•t®        Tokachi 

89.4 

90.3 

96.8 

3.9 

9.7 

13.5 

17.6 

18.6 

14.8 

8.1 

0.9 

93.9 

4.8 

fg^        Erimo 

98.0 

97.4 

0.1 

3.7 

7.2 

10.8 

14.9 

17.7 

16.8 

12.4 

6.3 

0.8 

7.2 

^I|2S        Kushiro 

91.2 

91.6 

96.8 

2.9 

8.2 

12.1 

•16.1 

17.6 

144 

8.0 

0.5 

95.2 

4.6 

$H^:        Abashiri 

'93.6 

93.0 

97.5 

3.8 

8.5 

121 

16.1 

18.4 

15.7 

9.7 

2.5 

97.1 

5.7 

1fi^        Nemuro 

"95.5 

94.6 

98.1 

2.8 

6.8 

9.9 

14.1 

163 

15.1 

10.5 

4.3 

98.9 

5.6 

—  4  — 
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X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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n 

^ 

ft 
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^  Locahty"\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  j 

B 


MEAN    DAILY   MAXIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


'UliaP        Koshun 

24.4 

22.9 

26.5 

28.9 

30.4 

30.3 

30.8 

30.3 

30.6 

29.0 

26.3 

24.4 

27.9 

"llj^        Taito 

23.6 

21.3 

24.7 

27.5 

29.2 

30.0 

30.9 

30.5 

30.2 

28.5 

25.8 

23.8 

27.2 

Hlfij        Tainan 

24.2 

22.1 

26.1 

29.0 

30.7 

31.1 

31.9 

31.5 

32.2 

30.8 

27.9 

24.5 

28.5 

i2?'iSJ  ^>    Hokoto 

19.4 

17.6 

21.3 

24.8 

27.4 

28.7 

30.0 

29.9 

29.3 

27.1 

23.3 

20.2 

24.9 

^tfj         Taichu 

22.4 

19.7 

23.6 

27.0 

29.5 

30.5 

31.7 

31.3 

30.8 

29.3 

25.7 

22.4 

27.0 

lift        Taihoku 

20.0 

17.0 

21.0 

25.4 

28.4 

30.7 

32.3 

32.0 

30.4 

27.3 

23.0 

20.1 

25.6 

5j£IlF        Keelung 

19.3 

16.8 

20.0 

23.7 

26.7 

29.1 

30.8 

30.8 

29.1 

26.0 

22.1 

19.6 

24.5 

SSJa    Ishigaktjima 

21.7 

19.5 

23.0 

25.7 

28.1 

29.6 

30.7 

30.3 

29.7 

27.9 

24.7 

22.0 

26.1 

3P1I        Naha 

19.5 

17.7 

21.0 

24.0 

26.4 

28.8 

31.1 

31.0 

29.6 

27.2 

23.3 

20.5 

25.0 

^C  j%        Oshima 

18.1 

16.5 

19.9 

22.8 

26.1 

28.1 

31.0 

31.2 

29.4 

26.4 

22.5 

19.3 

24.3 

fil  JS  Jl     Kagoshima 

12.6 

11.4 

15.7 

19.7 

22.7 

25.0 

28.5 

30.3 

27.9 

23.8 

18.7 

14.3 

20.9 

'Ifiigif        MiyazaM 

13.9 

13.1 

16.3 

20.4 

23.5 

26.1 

29.7 

31.1 

28.4 

24.1 

19.6 

15.5 

21.8 

M^jc        Kumamoto 

11.3 

10.3 

15.1 

19.8 

23.3 

,  26.4 

29.8 

32.0 

28.5 

23.3 

17.7 

12.8 

20.9 

feH        Saga 

11.1 

10.1 

14.3 

19.1 

23.0 

26.1 

29.1 

31.2 

28.2 

23.0 

17.7 

12.8 

20.5 

1£-1ftf&     Saseho 

11.1 

10.1 

14.1 

18.6 

22.4 

25.6 

28.6 

30.8 

27.7 

22.8 

17.3 

12.8 

20.2 

J^ilJiif        Nagasaki 

10.5 

9.4 

13.5 

17.9 

21.3 

24.6 

27.8 

29.9 

26.8 

22.2 

16.7 

12.1 

19.4 

glJjjC        Itsugahara 

10.3 

9.3 

13.1 

17.0 

21.3 

24.5 

27.4 

29.1 

26.6 

21.9 

16.6 

12.0 

19.1 

jjfglSj        Fukuoka 

10.8 

9.4 

13.5 

18.0 

22.0 

25.2 

29.0 

30.7 

27.3 

22.4 

17.0 

12.3 

19.8 

^-g-        Oita 

11.0 

9.7 

12.3 

17.1 

21.3 

24.2 

27.9 

29.3 

26.4 

21.9 

17.1 

12.9 

19.3 

qpgfjj        SShimonoseki 

9.9 

8.7 

12.3 

16.6 

20.3 

23.8 

27.0 

29.6 

26.6 

21.7 

16.3 

11.7 

18.7 

]|2|L        Hiroshima 

10.0 

9.3 

12.8 

17.5 

21.7 

25.3 

28.4 

30.5 

27.5 

22.3 

16.6 

12.0 

19.5     j 

ig.           Kure 

10.3 

9.5 

13.1 

18.2 

22.3 

26.0 

29.2 

31.4 

28.2 

22.8 

17.0 

12.4 

20.0 

;f£jlj        Matsuyama 

10.3 

9.2 

13.0 

17.9 

21.9 

25.7 

29.1 

30.8 

27.6 

22.7 

16.8 

12.4 

19.8 

j^flgjg    Niihama 

10.6 

9.9 

13.0 

17.9 

22.4 

25.5 

29.2 

31.2 

27.8 

22.6 

17.2 

12.5 

20.0 

glj-J-        Besshi 

4.0 

2.3 

7.4 

12.8 

16.6 

20.4 

23.6 

'24.9 

20.7 

15.8 

10.0 

5.5 

13.7 

fS3llj        Okayama 

9.4 

8.7 

12.4 

17.9 

21.8 

25.6 

28.9 

30.6 

27.8 

22.2 

16.4 

11.5 

19.4 

^{Hf        Ajino 

9.0 

8.2 

11.5 

16.6 

20.5 

24.5 

28.1 

29.9 

27.3 

21.8 

15.9 

11.2 

18.7 

£&&    Tadotsu 

9.3 

8.3 

11.8 

16.8 

20.9 

24.4 

28.3 

30.3 

27.2 

21.8 

16.1 

11.6 

18.9 

jjnji^        Kobe 

9.3 

9.0 

12.7 

18.1 

22.0 

25.9 

28.8 

31.2 

28.1 

21.9 

16.0 

11.7 

19.6 

j^  J5jj£        Osaka 

9.2 

8.9 

12.9 

18.4 

22.2 

26.3 

29.3 

31.6 

28.4 

22.4 

16.2 

11.7 

19.8 

jfOl$CUJ     Walcayama 

9.9 

9.5 

13.2 

18.4 

22.0 

25.6 

28.7 

30.7 

27.7 

22.1 

16.5 

12.2 

19.7 

|§  ^        Tokushima 

10.1 

9.5 

12.9 

18.2 

22.1 

25.9 

28.7 

30.4 

27.2 

22.1 

16.7 

12.4 

19.7 

j^^fj        Kochi 

12.6 

11.8 

15.6 

19.9 

23.1 

25.9 

28.8 

30.8 

28.2 

23.6 

18.7 

14.3 

21.1 

^ff           Tsu 

9.2 

9.3 

12.3 

17.3 

21.2 

25.1 

28.4 

29.8 

27.1 

21.5 

15.8 

11.7 

19.1 

£#II     Nagoya 

9.0 

9.4 

13.3 

18.5 

22.2 

25.9 

29.1 

30.8 

28.1 

22.2 

16.2 

11.2 

19.7 

•^;f£        Hamamatsu 

9.7 

9.8 

13.6 

18.2 

21.4 

24.8 

27.6 

29.6 

27.3 

21.9 

16.2 

11.8 

19.3 

gj^        Numazu 

11.7 

11.9 

14.2 

18.7 

21.6 

25.3 

27.9 

29.8 

28.0 

22.7 

17.8 

13.8 

20.3 

l^gj?    Yokosuka 

9.6 

10.1 

12.6 

17.6 

20.7 

24.6 

26.8 

28.4 

26.1 

20.6 

15.9 

11.9 

18.8 

tmfjf        Yokohama 

8.9 

9.1 

11.7 

16.7 

20.4 

24.4 

26.9 

28.4 

26.0 

20.3 

15.7 

11.3 

18.3 

i&jsr        Tokio 

8.6 

8.8 

11.8 

17.1 

20.6 

24.6 

26.9 

28.5 

26.2 

20.4 

15.2 

10.5 

18.3 

|ftq^        Choshi 

9.2 

8.9 

11.4 

15.5 

18.6 

22.1 

24.1 

26.0 

24.9 

20.2 

15.9 

11.7 

17.4 

7£^f         Mito 

9.0 

9.1 

11.8 

16.5 

20.0 

24.0 

26.2 

27.8 

25.8 

20.6 

15.8 

11.2 

18.1 

^jlj        Kanayama 

5.7 

6.0 

9.3 

14.8 

19.3 

22.9 

25.0 

26.0 

24.2 

18.9 

13.6 

8.4 

16.2 

;g^        Ishinomaki 

4.2 

4.6 

8.0 

13.3 

16.8 

20.7 

22.8 

24.5 

23.1 

17.8 

11.9 

6.6 

14.5 

^f-g-        Miyako 

6.5 

6.3 

9.2 

14.2 

18.6 

20.7 

23.1 

24.9 

23.3 

18.5 

14.0 

8.7 

15.7 

^  •  -  •»-! 

A*        Yagi 

9.1 

9.0 

13.1 

18.8 

22.8 

26.8 

29.7 

31.2 

27.8 

21.9 

15.9 

11.6 

i. 
19.8 

3^  Uft        Kioto 

9.4 

9.6 

13.5 

18.8 

22.6 

26.4 

29.3 

31.6 

28.6 

22.8 

16.7 

12.0 

20.1 

J^fy        Hikone 

7.4 

7.0 

10.8 

16.1 

19.9 

24.3 

27.8 

29.7 

26.7 

20.0 

14.7 

9.9 

17.9 

iljjj|_        Gifu 

8.9 

9.2 

13.2 

18.1 

21.9 

25.8 

28.1 

30.4 

28.0 

22.3 

16.2 

11.1 

19.5 

j|j  jjj        Takayama 

2.7 

3.8 

9.0 

16.0 

20.4 

24.8 

27. 

29.0 

25.4 

19.1 

11.6 

5.8 

16.2 

15  H       Iida 

5.9 

6.6 

11.5 

17.3 

21.0 

24.7 

27.3 

29.0 

26.1 

19.9 

13,8 

8.1 

17.6 

^jj£f        Kofu 

8.6 

9.8 

14.0 

18.9 

22.6 

26.8 

28.9 

30.5 

28.0 

21.6 

16.2 

10.5 

19.7 

1$;^.        Matsumoto 

3.5 

4.3 

9.0 

15.9 

20.1 

24.3 

26.9 

27.7 

24.7 

18.3 

11.8 

6.4 

16.1 

•^ST        Nagano 

3.9 

4.2 

9.4 

16.5 

20.7 

25.2 

27.8 

29.0 

26.0 

19.3 

12.8 

7.0 

16.8 

TftfiS        Mayebashi 

8.5 

8.5 

11.7 

16.6 

20.5 

24.8 

26.8 

28.0 

25.9 

20.4 

15.2 

10.6 

18.1 
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MEAN    DAILY    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE.    (Continued; 


fisl?        Kumagaya 

8.9 

9.2 

12.4 

17.3 

21.2 

25.5 

27.4 

28.8 

26.5 

20.7 

15.6 

10.8 

18.7 

^SiS^f     Utsunomiya 

8.1 

8.5 

12.0 

16.9 

20.7 

24.8 

26.9 

28.2 

26.0 

20.5 

15.3 

10.3 

18.2 

Ai^        Ashio 

5.2 

5.0 

8.7 

13.  i) 

17.7 

21.9 

24.2 

26.1 

23.3 

17.8 

12.6 

7.4 

15.3 

IS&         Fukushima 

5.3 

5.6 

9.5 

15.9 

20.4 

25.1 

26.7 

27.6 

25.3 

19.6 

13.4 

7.8 

16.8 

li|$£        Yamagata 

3,2 

28 

8.1 

15.3 

20.5 

25.4 

271 

28.0 

25.2 

18.4 

11.5 

5.8 

16.0 

j^m        Hamada 

9.8 

8.8 

12.0 

16.6 

20.4 

23.9 

27.3 

28.9 

25.8 

21.1 

16.1 

11.8 

18.5 

J|£             Sakai 

8.5 

7.3 

11.1 

16.4 

20.6 

24.2 

27.4 

28.9 

25.9 

20.6 

15.4 

10.7 

18.1 

Sf?4£         Miyazu 

8.6 

8.1 

11.8 

17.5 

21.6 

15.3 

28.7 

30.6 

27.2 

21.3 

15.8 

11.0 

19.0 

lifcH        Tsuruga 

7.9 

7.4 

11.0 

16.2 

20.7 

25.0 

28.0 

29.8 

27.0 

20.9 

15.4 

10.7 

18.3 

jjjg^        Fukui 

7.2 

6.8 

11.5 

17.1 

21.3 

25.5 

287 

30.5 

27.3 

21.2 

14.9 

9.5 

18.4 

^J^        Kanazawji 

7.3 

6.7 

11.0 

16.5 

20.4 

24.4 

27.5 

29.4 

26.7 

20.7 

14.7 

9.5 

17.9 

fJJTfc        Fushiki 

6.9 

6.4 

10.2 

15.1 

19.3 

23.4 

26.7 

28.6 

26.0 

20.2 

14.4 

8.9 

17.2 

jjPriJil         Niigata 

5.0 

4.5 

9.4 

15.4 

18.9 

23.4 

26.4 

28.1 

26.0 

19.6 

13.0 

7.8 

16.5 

fftffl         Akita 

2.9 

2.5 

6.9 

13.5 

17.6 

22.3 

25.1 

26.7 

24.5 

17.9 

11.1 

5.4 

14.7 

^$£        Aomori 

1.9 

1.7 

5.6 

12.8 

17.0 

20.9 

23.7 

26.3 

23.3 

17.1 

10.1 

4.0 

13.7 

JSdtfr         Hakodate 

1.8 

1.7 

5.4 

11.0 

15.0 

18.0 

21.6 

24.1 

21.9 

16.5 

9.7 

3.7 

12.5 

s5$P         Huttsu 

0.6 

0.2 

4.0 

10.0 

14.9 

17.9 

21.6 

24.0 

21.4 

15.3 

8.2 

2.6 

11.7 

tllS         Sapporo 

99.3 

99.4 

3.4 

11.3 

16.4 

19.8 

23.2 

25.2 

22.0 

15.8 

7.8 

1.3 

12.1 

Jtjl|         Kamika-wa 

96.5 

98.1 

2.9 

10.9 

17.7 

21.7 

25.1 

25.5 

21.5 

14.5 

5.7 

99.3 

11.6 

-J-f$        Tokachi 

98.0 

99.1 

3.8 

11.5 

17.3 

19.8 

23.9 

24.7 

21.2 

15.9 

8.2 

0,7 

12.0 

f**3J£        Erimo 

0.2 

99.7 

2.4 

6.2 

3.4 

$ljjfr         Kushirp 

9&i 

38.5 

2.3 

8.9 

14.4 

17.6 

21.3 

22.6 

19.9 

15.6 

7.7 

1.4 

10.6 

Hiii         Abashiri 

97.5 

97.8 

1.6 

8.8 

13.6 

16.1 

19.6 

21.9 

19.8 

14.4 

7.2 

0.8 

9.9 

tJt?|?        Nemtiro 

98.6 

98.0 

1.4 

6.9 

11.0 

13.7 

17.9 

19.9 

18.6 

14.2 

7.9 

2.0 

9.2 

B 


MEAN    DAILY    MINIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


tl^f;        Koshun 

17.9 

16.4 

19.5        21.8 

23.6 

24.8 

24.8 

24.6 

23.8 

22.9 

20.7 

18.7 

21.6 

Ig3{{         Taito 

16.2 

14.2 

17.8 

19.8 

21.9        23.2 

23.7 

23.5 

22.8 

21.3 

18.8 

16.7 

20.0 

1§f£j         Tainan 

13.3 

11.1 

16.0 

19.4 

22.0        23.7 

24.2 

24.0 

22.7 

20.3 

16.8 

13.9 

18.9 

U^'JSJ  IB     Hokoto 

15.8 

13.5 

17.1 

20.4 

22.9        24.6 

25.6 

25.5 

24.8 

23.0 

19.8 

16.8 

20.8 

U|i£         Taichu 

12.1 

10.0 

15.3 

18.8 

21.5 

23.1 

23.8 

23.7 

22.0 

19.5 

15.7 

12.5 

18.2 

§tf;Jb         Taihoku 

12.8 

10.3 

14.6 

17.8 

20.4 

22.6 

23.8 

23.8 

21.9 

19.6 

16.4 

13.4 

18.1 

2jC|§F         Keelung 

14.0 

11.6 

14.9 

18.2 

20.8 

22.9 

24.5 

24.6 

23.0 

20.9 

17.9 

14.8 

19.0 

35JSI&     Ishigakijima 

16.1 

13.4 

17.4 

20.3 

22.7 

24.8 

25.7 

25.2 

23.7 

22.0 

19.0 

16.6 

20.6 

•7J[!i|f         Naha 

13.6 

11.8 

15.2 

18.3 

20.6 

23.5 

25.3 

25.1 

23.5 

21.3 

17.7 

14.6 

19.2 

•^C  1*}        Oshima 

11.4 

10.1 

13.5 

16.5 

19.2 

21.9 

244 

24.3 

22,2 

19.8 

15.5 

12.7 

17.6 

&  Q  Ib     Kagoshima 

4.6 

3.0 

7.8 

12.1 

14.8 

18.7 

22.2 

23.3 

20.3 

15.6 

9.8 

6.0 

13.2 

'Jfft         Miyazaki 

2.4 

1.4- 

6.7 

11.3 

14.4 

18.9 

22.3 

22.9 

19.5 

14.0 

7.4 

3.7 

12.1 

flftxfc        Kumamoto 

99.8 

99.1 

4.2 

8.6 

12.0 

17.4 

21.4 

21.9 

18.0 

11.4 

4.7 

1.5 

10.0 

ffeK         Saga 

1.7 

0.6 

5.2 

9.5 

13.3 

18.1 

21.9 

22.7 

18.8 

12.7 

6.6 

3.4 

11.2 

{£!&{&     Saseho 

3.1 

1.8 

5.9 

10.1 

13.5 

17.8 

22.1 

22.9 

19,6 

14.3 

8.4 

4.7 

12.0 

H^         Nagasaki 

3.3 

1.9 

5.9 

10.1 

13.4 

17.5 

21.5 

22.6 

19.4 

14.3 

8.8 

5.0 

12.0 

Bt/ijC        Itsugahara 

1.2 

0.4 

4.8 

8.6 

12.3 

16.5 

20.9 

22.1 

18.5 

12.9 

6.8 

3.1 

10.7 

jjfg  |ifi]         Fiikuoka 

1.9 

0.7 

4.3 

8.3 

11.8 

17.0 

21.6 

22.2 

18.0 

11.5 

6.3 

3.7 

10.6 

j*;5f         Oita 

2.1 

1.0 

4.7 

9.1 

12.6 

17.5 

21.4 

20.0 

18.8 

13.4 

7.4 

4.0 

11.0 

"PUS        Shimonoseki 

3.8 

2.1 

5.5 

9.8 

13.5 

17.7 

21.3 

22.8 

19.9 

14.6 

9.6 

5.7 

12.1 

J$gi        Hiroshima 

0.5 

99.3 

3.1 

7.9 

11.5 

17.1 

21.1 

21.9 

18.2 

12.1 

5.7 

2.2 

10.1 

]%.            Kure 

1.6 

0.4 

4.0 

8.8 

12.4 

17.5 

21.3 

22.5 

19.2 

13.3 

7.3 

3.7 

11.0  - 

?£  l-U         Matsuyama 

0.7 

99.6 

3.6 

7.8 

11.2 

16.9 

21.3 

21.8 

18.1 

11.9 

6.3 

3.0 

10.2 

$f^'$t     Niihama 

2.7 

1.7 

5.0 

9.7 

13.5 

18.5 

22.1 

23.0 

.  19.9 

14.4 

8.5 

4.9 

12.0 

iilj^f-         Besshi 

97.3 

95.6 

99.9 

5.4 

9.3 

13.9 

17.4 

17.9 

14.6 

9.3 

3.2 

99.1 

6.9 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


-\JJ=fc  Month 

- 

— 

3 

ra 

31 

XI 

-t 

A 

A. 

f 

•f- 

± 

ft 

"^•-••v. 

JJ 

fl 

£ 

n 

^ 

n 

^ 

R 

}\ 

R 

J3 

s 

¥ 

jftfc  Locality^. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual' 

MEAN   DAILY    MINIMUM    AIR    TEMPERATURE.    (Continued) 


[SSJ  UJ         Okayama 

0.2 

99.2 

2.9 

8.2 

12.1 

17.3 

21.5 

22.3 

186 

12.1 

5.3 

1.9 

10.1 

g^SLf        Ajino 

1.3 

0.1 

3.4 

8.8 

12.6 

17.9 

21.9 

23.0 

19.8 

13.3 

7.2 

3.4 

11.1 

&)&$:     Tadotsu 

1.9 

1.0 

4.0 

8.8 

12.6 

18.0 

22.2 

23.0 

19.4 

13.1 

7.6 

4.1 

11.3 

fji/5         Kobe 

1.5 

0.3 

3.8 

9.2 

12.9 

17.8 

21.5 

22.6 

19.7 

14.0 

7.7 

3.6 

11.2 

;A:R         Osaka 

0.7 

0.0 

3.6 

8.8 

12.6 

18.0 

21.9 

22.7 

19.4 

13.2 

6.3 

2.8 

10.8 

$ls$iUj     Wakayama 

1.4 

0.6 

4.1 

9.0 

12.6 

17.7 

21.8 

22.4 

19.2 

13.2 

7.0 

3.5 

11.0 

$g  H         Tokushima 

1.4 

0.5 

4.1 

9.2 

12.7 

17.8 

21.4 

22.3 

19.3 

13.9 

7.5 

4.1 

11.2 

ini^O        Kochi 

1.5 

0.8 

5.8 

10.4 

13.5 

18.2 

21.5 

22.0 

19.1 

13.9 

7.3 

3.2 

11.4 

£fL            Tsu 

0.7 

0.1 

3.5 

8.9 

12.5 

17.7 

21.5 

22.1 

19.0 

12.8 

6.2 

2.7 

10.6 

%>  l5"M    Nagoya 

99.7 

99.1 

3.1 

8.7 

12.1 

17.4 

21.3 

22.3 

19.0 

12.6 

5.4 

1.8 

10.2 

j1S<£         Hamamatsu 

1.5 

0.8 

4.4 

9.3 

12.5 

17.2 

20.6 

21.5 

19.2 

13.7 

7.5 

3.7 

11.0 

iSi¥        Numazu 

1.1 

0.7 

4.5 

9.4 

12.7 

17.9 

21.2 

21.6 

19.6 

13.8 

7.1 

3.1 

11.0 

I^SK     Yokosuka 

1.7 

1.2 

4.4 

9.2 

13.0 

17.6 

20.5 

21.3 

19.6 

14.1 

8.0 

4.0 

11.2 

^iU         Yokohama 

0.3 

0.2 

3.9 

9.1 

12.9 

17.8 

20.9 

21.7 

19.7 

13.8 

6.7 

2.4 

10.8 

^^        Tokio 

99.3 

99.2 

2.7 

8.0 

12.1 

17.2 

20.1 

20.8 

18.7 

12.7 

5.5 

1.3 

9.8 

fclfe^         Clioshi 

2.0 

1.8 

5.4 

9.6 

13.1 

17.0 

19.5 

21.4 

20.3 

15.4 

8.9 

4.3 

11.6 

/KJ5         Mi  to 

97.7 

97.6 

1.2 

6.4 

10.8 

15.8 

19.0 

19.8 

17.9 

11.7 

3.8 

0.0 

8.5 

3£|1|         Kanayama 

96.8 

96.2 

99.0 

3.8 

8.2 

14.1 

17.5 

18.2 

15.8 

8.8 

1.4 

99.1 

6.6 

)?j&        Ishinomaki 

97.4 

97.2 

0.0 

5.0 

9.5 

14.4 

17.6 

18.9 

16.8 

10.5 

3.2 

99.8 

7.5 

^  Sf         Miyako 

95.9 

95.3 

98.0 

2.9 

7.5 

12.3 

15.9 

17.3 

14.9 

8.3 

1.6 

98.3 

5.7 

A?fc        Yagi 

0.2 

99.7 

2.7 

7.6 

11.4 

17.1 

21.3 

21.5 

18.0 

11.3 

4.9 

2.1 

9.8 

H.ffi        Kioto 

97.5 

96.8 

0.4 

5.8 

9.6 

15.4 

19.8 

20.2 

17.0 

10.1 

2.6 

•    99.1 

7.8 

j^ffl.        Hikone 

0.1 

99.7 

2.8 

7.2 

10.6 

16.0 

20.2 

21.0 

18.3 

11.8 

5.1 

2.2 

9.6 

IKJJL        Gifu 

99.7 

99.1 

3.1 

8.3 

11.6 

17.2 

21.2 

22.1 

18.7 

12.2 

5.4 

2.0 

10.0 

i!ti  |lj         Takiiyama 

93.1 

93.1 

98.0 

3.6 

7.3 

13.3 

17.5 

"   18.1 

14.7 

8.3 

1.2 

97.5 

5.5 

ftffl         lida 

95.6 

95.2 

99.7 

5.2 

8.6 

14.2 

18.2 

18.7 

15.4 

8.9 

1.8 

98.1 

6.6 

^$f         Kofu 

96.1 

95.9 

1.1 

6.9 

10.5 

16.1 

20.4 

20.6 

17.7 

10.8 

3.0 

98.3 

8.1 

$£;$:         Matsumoto 

93.1 

93.1 

97.6 

3.5 

7.5 

13.7 

17.9 

17.7 

14.4 

7.6 

0.5 

96.8 

5.2 

j^ffijp        Nagano 

95.0 

94.4 

98.8 

4.7 

8.8 

14.2 

18.3 

18.7 

15.7 

9.1 

1.8 

98.0 

6.5 

fliffi         Mayebashi 

98.4 

97.9 

1.4 

6.8 

10.6 

16.2 

19.6 

20.0 

17.7 

11.3 

4.3 

0.5 

8.7 

%$%r        Kumagaya 

97.8 

97.5 

1.3 

6.8 

10.8 

16.4 

19.8 

20.2 

18.0 

11.4 

3.7 

0.0 

K.6 

^Slitlf     Utsunouiiya 

95.9 

95.7 

99.6 

5.6 

10.0 

15.7 

19.2 

19.5 

17.2 

10.3 

2.0 

98.1 

1A 

M^         Ashio 

95.0 

94.5 

98.0 

3.8 

7.4 

12.8 

16.2 

16.6 

14.4 

8.3 

1.8 

98.2 

5.6 

WmJb         Fiikushituu 

97.4 

96.8 

99.7 

4.6 

9.0 

14.6 

18.4 

19.2 

16.3 

9.7 

2.1 

99.6 

7.3 

lij  ft£         Yamagata 

95.7 

95.2 

98.7 

3.7 

8.4 

14.3 

18.1 

18.6 

15.5 

8.8 

1.8 

98.3 

6.4 

i'^Bj         Haiuadu 

2.8 

1.5 

3.9 

8.0 

11.7 

16.4 

20.4 

21.3 

17.8 

12.1 

7.9 

4.7 

10.7 

^             Sakai 

1.3 

0.2 

3.1 

7.6 

11.0 

16.3 

20.5 

21.6 

17.8 

12.0 

6.5 

3.4 

10.1     . 

7^  if:         Miyazu 

0.7 

99.7 

2.5 

6.9 

10.8 

16.1 

20.4 

21.2 

17.8 

12.0 

5.8 

2.4 

9.7 

4?ili         Tsiiruga 

1.3 

0.6 

3.6 

7.8 

11.5 

16.7 

20.6 

21.6 

18.5 

12.5 

6.6 

3.3 

10.4 

ffi^        Fukui 

99.8 

99.0 

2.4 

7.3 

11.1 

16.5 

20.3 

20.8 

17.6 

11.2 

5.2 

2.0 

9.4 

jJifljs         Kanazawa 

99.8 

99.1 

1.8 

6.4 

10.4 

15.6 

19.5 

20.6 

17.7 

11.7 

5.6 

2.2 

9.2 

f^TJc        Fushiki 

2.8 

99.1 

2.4 

7.0 

11.0 

16.4 

20.0 

21.3 

18.1 

12.5 

5.9 

2.3 

9.9 

i?f}ij        Niigata 

995 

98.3 

1.4 

6.3 

10.4 

15.6 

19.2 

20.4 

17.8 

11.9 

5.3 

1.4 

9.0     i 

$;  H3         Akita 

96.4 

95.2 

98.9 

4.1 

8.6 

14.1 

18.2 

18.5 

15.7 

8.7 

3.1 

98.9 

6.7     i 

1-?  ^        Aomori 

95.0 

94.3 

97.5 

2.5 

7.2 

12.8 

16.8 

18.1 

14.9 

7.7 

2.1 

97.4 

5.5     i 

Sig§        Hakodate 

93.6 

93.1 

96.8 

1.3 

5.7 

10.4 

14.5 

16.2 

13.4 

5.9 

0.3 

95.9 

3.9 

Up  SIS         Suttsu 

95.5 

95.0 

98.1 

2.6 

6.6 

11.0 

15.2 

17.0 

14.3 

7.8 

1.5 

96.8 

5.1 

tL|%        Sapporo 

89.2 

88.5 

94.3 

0.0 

4.5 

9.6 

13.7 

14.7 

10.8 

3.5 

97.8 

92.2 

1.6 

_tjl|         Kamikawtt 

83.7 

83.3 

90.2 

97.6 

3.2 

9.3 

13.3 

14.2 

10.0 

2.2 

96.3 

89.9 

99.4 

~Mjf        Tokachi 

80.5 

80.6 

88.9 

97.0 

2.9 

8.3 

12.7 

14.2 

9.6 

1.5 

94.2 

86.2 

98.1 

•jQ'iec         Erimo 

95.3 

94.0 

97.4 

1.1 

97.6 

$Jl!SlF        Kushiro 

83.8 

83.6 

90.1 

97.0 

2.3 

7.6 

118 

13.8 

9.4 

0.8 

93.7 

88.8 

98.6 

$Hife        Abashiri 

89.9 

88.2 

93.4 

99.6 

4.2 

8.7 

12.8 

15.2 

121 

5.4 

98.4 

93.6 

1.8 

^^i        Nenmro 

91.9 

90.1 

94.5 

99.5 

3.3 

7.0 

11.0 

13.6 

12.1 

6.6 

0.4 

95.6 

2.1 
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RESULTS  OF   THE  OBSERVATIONS   FOR  THE  5  YEARS,   1901-1905. 


Month 


Jan. 


J8 

Feb. 


X 

March 


m 
n 

April 


351 


May 


June 


J3 

July 


A 

R 

Aug. 


it 


Sept. 


•f* 


Oct. 


M 
Nov. 


Dec. 


MEAN    DAILY    RANGE   OF    AIR    TEMPERATURE. 


fll^f:         Koshun 

6.5 

6.6 

7.0 

7.1 

6.8 

5.6 

5.9 

5.7 

6.8 

4.9 

5.6 

5.8 

6.3 

|g|V         Taito 

7.3 

7.1 

6.9 

7.7 

7.3 

6.7 

7.2 

7.0 

7.4 

7.3 

7.0 

7.1 

7.2 

SUfff         Tainan 

10.8 

11.0 

10.1 

9.6 

8.7 

7.4 

7.7 

7.5 

9.5 

10.5 

11.1 

10.7 

9.5 

}a?$)JJb     Hokoto 

3.7 

4.1 

4.3 

4.4 

4.5 

4.1 

4.4 

4.4 

4.5 

4.1 

3.5 

3.5 

4.1 

g|tjj         Taichu 

10.3 

9.6 

8.3 

8.2 

7.9 

7.4 

7.9 

7.6 

3.7 

9.8 

10.0 

9.8 

8.8 

|§;}fc         Taihoku 

7.1 

6.6 

6.4 

7.6 

8.0 

8.2 

8.5 

8.2 

8.6 

7.7 

6.6 

6.7 

7.5 

^^        Keelung 

5.3 

5.2 

5.0 

5.5 

5.8 

6.2 

6.4 

6.2 

6.1 

5.1 

4.2 

4.8 

5.5 

SSJo     Ishigakijima 

5.6 

6.1 

5.6 

5.4 

5.4 

4.9 

5.0 

5.1 

6.0 

5.9 

5.6 

5.5 

5.5 

5JJ5J|        Naha 

6.0 

5.9 

5.8 

5.7 

5.8 

5.3 

5.8 

5.9 

6.1 

5.9 

•  5.7 

5.9 

5.8 

p^Ji         Oshima 

6.6 

6.4 

6.3 

6.3 

6.8 

6.1 

6.5 

7.0 

7.2 

6.6 

7.0 

6.5 

6.6 

|g  j^J  ji     Kagoshima 

8.0 

8.4 

7.9 

7.6 

7.8 

6.4 

6.3 

7.0 

7.6 

8.2 

8.8 

8.2 

7.7 

gftj         Miyazaki 

11.5 

11.7 

9.6 

9.7 

9.1 

7.2 

7.4 

8.2 

8.9 

10.1 

12.2 

11.8 

9.7 

JIE^c        Kumamoto 

11.5 

11.2 

10.8 

11.2 

11.3 

9.0 

8.4 

10.1 

10.5 

11.9 

13.1 

11.2 

10.9 

feK        Saga 

9.4 

9.4 

9.2 

9.6 

9.7 

8.1 

7.2 

8.6 

9.4 

10.3 

11.3 

9.4 

9.3 

^IMlffi:     Saseho 

8.0 

8.1 

8.2 

8.5 

8.9 

7.7 

6.7 

7.8 

8.1 

8.5 

8.9 

8.0 

8.1 

Hfljlf        Nagasaki 

7.2 

7.4 

7.7 

7.9 

7.9 

'  7.1 

6.4 

7.3 

7.5 

7.9 

7.9 

7.2 

7.4 

$£;#;         Itsugahara 

9.1 

8.9 

8.3 

8.4 

9.0 

8.0 

6.5 

7.0 

8.1 

9.0 

9.8 

8.9 

8.4 

WwfS]         Fukuoka 

8.9 

8.7 

9.2 

9.7 

10.2 

8.2 

7.4 

8.5 

9.3 

10.9 

10.7 

8.6 

9.2 

^C^-         Oita 

8.8 

8.7 

7.6 

8.0 

8.7 

6.7 

6.5 

9.3 

7.7 

8.5 

9.8 

9.0 

8.3 

~pgg        Shimonoseki 

6.2 

6.6 

6.8 

6.8 

6.8 

6.1 

5.7 

6.8 

6.7 

7.1 

6.7 

6.0 

6.6 

jgej|         Hiroshima 

9.5 

10.0 

9.7 

9.6 

10.2 

8.2 

7.3 

8.6 

9.3 

10.2 

10.9 

9.8 

9.4 

^L            Kure 

8.7 

9.1 

9.1 

9.4 

9.9 

8.5 

7.9 

8.9 

9.0 

9.5 

9.7 

8.7 

9.0 

;|2jjj         Matsuyama 

9.6 

9.6 

9.4 

10.1 

10.7 

8.8 

7.8 

9.0 

9.5 

10.8 

10.5 

9.4 

9.6 

^fljg-jg     Niihama 

7.9 

8.2 

8.0 

8.2 

8.9 

6.9 

7.1 

8.2 

8.0 

8.1 

8.6 

7.6 

8.0 

jjlj^p-        Besshi 

6.7 

6.7 

7.4 

7.4 

7.3 

6.5 

6.2 

6.9 

6.1 

6.5 

6.8 

6.4 

6.7 

(JJIlIj         Okayama 

9.2 

9.5 

9.5 

9.7 

9.7 

8.3 

7.4 

8.3 

9.2 

10.1 

11.1 

9.6 

9.3 

B^BJf        Ajino 

7.7 

8.1 

8.1 

7.8 

7.9 

6.6 

6.2 

6.9 

7.5 

8.5 

8.7 

7.8 

7.6 

^jfgj^     Tadotsu 

7.4 

7.3 

7.8 

8.0 

8.2 

6.4 

6.1 

7.3 

7.8 

8.7 

8.5 

7.5 

7.6 

jjjtji^         Kobe 

7.8 

8.7 

8.9 

8.9 

9.1 

8.1 

7.3 

8.6 

8.4 

7.9 

8.3 

8.1 

8.4 

;fcgj(        Osaka 

8.5 

8.9 

9.3 

9.6 

9.6 

8.3 

7.3 

8.8 

9.0 

9.2 

9.9 

8.9 

9.0 

ftllfftUj     Wakayama 

8.5 

8.9 

9.1 

9.4 

9.4 

7.9 

6.9 

8.3 

8.5 

8.9 

9.5 

8.7 

8.7 

^sji         Tokushima 

8.7 

8.9 

8.8 

9.0 

9.4 

7.9 

7.2 

8.1 

7.8 

8.2 

9.2 

8.6 

8.5 

;gj4fl         Kochi 

11.1 

11.1 

9.9 

9.5 

9.6 

7.7 

7.3 

8.8 

9.2 

9.7 

11.4 

11.2 

9.7 

I»=M  ^»M 

^             Tsu 

8.5 

9.2 

8.8 

8.4 

8.7 

7.4 

6.9 

7.7 

8.1 

8.7 

9.6 

8.9 

8.4 

%*  "SM   Nagoyn 

9.2 

10.3 

10.2 

9.8 

10.1 

8.5 

7.8 

8.5 

9.2 

9.6 

10.8 

9.3 

9.4 

IU&         Hamamatsu 

8.1 

8.9 

9.2 

8.9 

8.8 

7.6 

6.9 

8.0 

8.1 

8.2 

8.8 

8.2 

83 

i8v$:         Numazu 

10.6 

11.2 

9.7 

9.3 

8.9 

7.4 

6.7 

8.2 

8.4 

9.0 

10.7 

10.8 

9.2 

iiiiSH     Yokosuka 

7.8 

8.9 

8.2 

8.4 

7.8 

7.1 

6.4 

7.1 

6.5 

6.5 

7.9 

7.5 

7.5 

ffiiS         Yokohama 

8.5 

8.9 

7.7 

7.7 

7.5 

6.6 

6.0 

6.7 

6.:} 

6.5 

8.9 

8.9 

7.5 

^^C         Tokio 

9.3 

9.6 

9.1 

9.1 

8.5 

7.4 

6.8 

7.7 

7.4 

7.7 

9.6 

9.2 

8.5 

$fe^-         Choshi 

7.2 

7.1 

6.0 

5.9 

5.4 

5.1 

4.6 

4.6 

4.6 

4.7 

7.0 

7.4 

5.8 

7Jc^         Mito 

11.3 

11.5 

10.6 

10.1 

9.2 

8.1 

7.3 

8.0 

8.0 

8.9 

12.1 

11.2 

9.7 

afellj         Kanayama 

8.9 

9.8 

10.3 

11.0 

11.1 

8.9 

7.5 

7.9 

8.5 

10.1 

12.2 

9.3 

9.6 

;E^§         Ishinomaki 

6.8 

7.4 

8.0 

8.3 

7.3 

6.3 

5.2 

5.5 

6.4 

7.3 

8.7 

6.8 

7.0 

^~fc        Miyako 

10.6 

11,0 

11.2 

11.3 

11.1 

8.4 

7.3 

7.7 

8.3 

10.2 

12.4 

10.4 

10.0 

A?fc         Yagi 

8.9 

9.5 

10.4 

11.1 

11.4 

9.7 

8.3 

9.8 

9.7 

10.6 

10.9 

9.4 

10.0 

Jjtftfl  v      Kioto 

11.9 

12.8 

13.1 

13.0 

13.0 

11.0 

9.5 

11.4 

11.6 

12.7 

14.1 

12.9 

12.3 

7Sr$i         Hikone 

7.3 

7.3 

8.0 

8.9 

9.3 

8.3 

7.6 

8.7 

8.4 

8.8 

9.5 

7.6 

8.3 

dJJ|L         Gifu 

9.2 

10.2 

10.1 

9.8 

10.3 

8.6 

7.5 

8.3 

9.3 

10.1 

10.8 

9.1 

9.5 

jltjlil         Takayama 

9.5 

,    10.7 

11.0 

12.4 

13.1 

11.4 

9.6 

10.9 

10.7 

1U.8 

10.4 

8.3 

10.7 

ISffl         lidu 

10.2 

11.4 

11.8 

12.1 

12.2 

10.6 

9.1 

10.3 

10.7 

11.0 

12.0 

10.1 

11.0 

m  $f     Kof  u 

12.6 

13.9 

12.9 

12.1 

12.1 

10.7 

8.4 

9.9 

10.2 

10.8 

13.2 

12.1 

11.6 

fjjxfc         Matsumoto 

10.4 

11.2 

11.4 

12.4 

12.6 

10.6 

9.0 

10.0 

10.3 

10.7 

11.3 

9.6 

10.8: 

J^H-f         Nagano 

8.8 

9.9 

10.6 

11.9 

12.0 

11.0 

9.4 

10.3 

10.3 

10.2 

11.0 

8.9 

10.3 

fjfffiS         Mayebashi 

10.1 

10.6 

10.3 

9.8 

10.0 

8.6 

7.2 

8.0 

8.3 

9.1 

10.9 

10.1 

9.4 
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^BM^^H'2?^        («) 
MEAN    DAILY   RANGE    OF    AIR   TEMPERATURE.   Continued) 


#R@.        Kumagaya 

11.2 

11.7 

11.1 

10.5 

10.4 

9.0 

7.6 

8.6 

8.6 

9.3 

11.8 

10.8 

10.0 

^SBS1    Utsunomiya 

12.2 

12.8 

12.4 

11.4 

10.7 

9.1 

7.7 

8.7 

8.8 

10.2 

13.3 

12.2 

10.8 

,&!fli        Ashio 

10.2 

10.5 

10.7 

10.1 

10.3 

9.1 

8.0 

9.5 

8.9 

9.5 

10.8 

9.1 

9.7 

jjfgi!        Fukushima 

7.9 

8.8 

9.8 

1.3 

11.4 

10.5 

8.4 

8.5 

8.9 

9.9 

11.3 

8.2 

9.9 

|1|0        Yamagata 

7.5 

8.6 

9.4 

11.6 

12.1 

11.1 

9.0 

9.4 

9.7 

9.6 

9.7 

7.5 

9.6 

g|l3        Hnmada 

7.0 

7.3 

8.2 

8.5 

8.7 

7.5 

6.9 

7.6 

8.0 

8.9 

8.1 

7.1 

7.8 

*t            Sakai 

7.2 

7.1 

8.0 

8.8 

9.6 

7.9 

6.9 

7.3 

8.1 

8.6 

8.9 

7.3 

8.0 

U$!:         Miyazu 

7.9 

8.4 

9.3 

10.6 

10.8 

9.2 

8.3 

9.4 

9.4 

9.3 

10.0 

8.6 

9.3 

££!£        Tsuruga 

6.7 

6.9 

7.3 

8.5 

9.2 

8.2 

7.4 

8.2 

8.5 

8.4 

8.8 

7.3 

7.9 

*S#        Fukui 

7.4 

7.8 

9.1 

9.8 

10.2 

9.0 

8.4 

9.7 

9.7 

10.0 

9.7 

7.5 

9.0 

t?|!        Kanazawa 

7.5 

7.6 

9.2 

10.1 

10.0 

8.9 

8.0 

8.8 

9.1 

9.0 

9.1 

7.3 

8.7 

?}c        Fnshiki 

4.1 

7.3 

7.8 

8.1 

8.3 

7.0 

6.7 

7.3 

7.9 

7.7 

8.5 

6.6 

7.3 

if®        Niigata 

5.5 

6.2 

8.0 

9.0 

8.5 

7.9 

7.1 

111 

8.2 

7.7 

7.7 

6.4 

7.5 

^B        AMta 

6.5 

7.4 

8.0 

9.5 

9.0 

8.2 

7.0 

8.2 

8.8 

9.2 

8.0 

6.4 

8.0 

If^        Aomori 

7.0 

7.4 

8.0 

10.2 

9.8 

8.1 

6.9 

8.2 

8.4 

9.4 

8.0 

6.6 

8.2 

gaSf        Hakodate 

8.2 

8.6 

8.6 

9.7 

9.3 

7.6 

7.1 

7.9 

8.5 

10.6 

9.4 

7.8 

8.6 

Igffi        Suttsu 

5.1 

5.2 

5.9 

7.4 

8.3 

6.9 

6.4 

7.0 

7.1 

7.5 

6.7 

5.8 

6.6 

$L$8        Sapporo 

10.1 

10.9 

9.1 

11.3 

11.9 

10.2 

9.5 

10.5 

11.2 

12.3 

10.0 

9.1 

10.5 

±.jl|        Kamikawa 

12.9 

14.8 

12.7 

13.3 

14.5 

12.4 

11.8 

11.3 

11.7 

12.3 

9.4 

9.4 

12.2 

-f-|$        Tokachi 

17.5 

18.5 

15.0 

14.5 

14.4 

11.5 

11.2 

10.4 

11.6 

14.4 

14.0 

14.5 

13.9 

jpaie        Fjrimo 

4.9 

5.7 

5.0 

5.1 

5.8 

$lj&        Kushiro 

14.4 

14.9 

122 

11.9 

12.1 

10.0 

9.4 

8.8 

10.5 

14.2 

li'.O 

12.5 

12.1 

$B52        Abashiri 

7.7 

9.5 

8.3 

9.2 

9.4 

7.5 

6.8 

68 

7.6 

9.0 

8.7 

7.2 

8.1 

ISl?        Nemuro 

6.6 

7.9 

6.9 

7.3 

7.6 

6.7 

6.8 

6.4 

6.5 

7.6 

7.5 

6.4 

7.0 

ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


til^        Koshun 

29.8 

28.9 

30.5 

32.5 

33.6 

33.4 

33.3 

32.5 

32.1 

32.0 

31.2 

29.8 

33.0     1 

H^        Taito 

30.4 

27.5 

30.6 

33.7 

35.2 

37.9 

33.6 

35.8 

33.1 

31.4 

31.3 

29.0 

37.9 

H^        Tainan 

29.3 

29.4        31.4 

34.3 

33.4 

33.8 

36.2 

34.3 

34.4 

31.1 

32.4 

30.5 

36.2 

$?i$l  Ja     Hokoto 

27.2 

25.5 

28.5 

29.6 

30.9 

31.5 

32.5        32.6 

32.6 

30.5 

27.6 

32.6 

Itjtfi         Taichu 

29.8 

28.4 

31.6 

33.3 

33.3 

33.9 

36.5 

37.2 

33.3 

33.7 

31.0 

30.0 

37.2 

lift         Taihoku 

28.3 

28.0 

31.2 

34.8 

35.3 

36.2 

35.0 

35.8 

35.0 

32.7 

30.4 

29.6 

36.2 

3jE§F        Keelnng 

27.0 

26.9 

28.2 

32.6 

31.4 

34.9 

34.3 

35.0 

34.0 

30.7 

28.9 

27.4 

35.0 

S  i  S  £n     I  shigakijima 

27.3 

25.6 

27.1 

29.4 

30.8 

32.0 

33.1 

33.2 

31.9 

30.6 

28.6 

27.1 

33.2 

?J|JHf         Nab  a 

25.2 

25.3 

26.3 

29.5 

31.0 

32.3 

33.5 

33.2 

33.1 

31.1 

28.0 

26.7 

33.5 

is.  J5        Oshima 

25.2 

25.3 

28.2 

30.1 

32.7 

33.3 

34.3 

34.5 

32.7 

30.6 

29.0 

27.1 

345 

^^  Jii     Kagoshima 

20.9 

19.4 

23.5 

26.1 

27.6 

30.6 

32.8 

33.6 

32.9 

a7.7 

26.4 

21.6 

33.6 

^ft^        Miyazaki 

22.6 

22.6 

25.6 

27.0 

29.5 

32.0 

35.4 

36.0 

34.0 

29.7 

27.0 

24.1 

36.0 

^Ejfc        Ktimamoto 

19.7 

21.4 

25.2 

26.2 

30.2 

31.7 

34.9 

35.8 

34.6 

30.6 

25.5 

21.7 

35.8 

feSH        Saga 

19.3 

19.5 

23.6 

26.0 

29.6 

32.2 

35.1 

36.0 

36.4 

29.8 

24.6 

21.4 

36.4 

feffiflc    Saseho 

18.4 

19.3 

24.4 

25.6 

29.2 

31.2 

35.0 

35.4 

33.9 

29.4 

25.0 

21.2 

35.4 

Jiiif£f        Nagasaki 

18.4 

18.1 

23.4 

23.1 

28.8 

29.8 

33.9 

34.0 

33.1 

28.8 

22.9 

19.9 

34.0 

MBit        Itsugahara 

18.2 

19.0 

24.4 

24.8 

28.3 

31.1 

34.0 

33.8 

34.6 

27.1 

22.2 

21.9 

34.6 

jfgltf]         Fukuoka 

20.2 

21.4 

24.0 

25.2 

29.4 

32.2 

34.1 

35.4 

34.7 

29.9 

26.1 

21.6 

35.4 

^C^-         Oita 

20.4 

23.2 

22.5 

24.9 

27.8 

30.0 

34.2 

33.7 

32.6 

26.6 

24.2 

22.4 

34.2 

TUl        Shimonoseki 

16.6 

17.3 

21.9 

24.0 

26.2 

30.3 

32.5 

33.3 

31.7 

27.3 

25.8 

20.4 

33.3 

J^  H        Hiroshima 

16.3 

21.4 

21.5 

24.0 

27.2 

30.4 

35.0 

34.9 

33.3 

27.7 

23.0 

20.5 

35.0 

Hi-            Kure 

15.6 

19.7 

23.0 

25.3 

28.2 

31.6 

35.4 

35.3 

34.7 

28.4 

23.6 

19.9 

35.4 

$£llj        Matsuyama 

17.0 

18.7 

24.0 

26.3 

27.5 

30.6 

33.5 

35.3 

32.8 

27.9 

24.9 

22.2 

35.3 

^f/Zhfi     Niihama 

16.1 

19.1 

21.4 

25.2 

29.0 

31.3 

35.6 

37.0 

33.6 

30.2 

24.4 

21.7 

37.0 

jljIJ^F-        Besshi 

17.4 

14.0 

17.1 

20.1 

24.8 

27.1 

28.9 

30.0 

29.0 

23.0 

20.7 

16.1 

30.0 
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ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE.    (Continued) 


|S|  ill         Okayama 

15.5 

18.3 

22.1 

25.6 

28.5 

31.7 

33.9 

34.4 

34.3 

29.5 

•23.1 

20.8 

34.4 

B£!E?        Ajino 

14.2 

17.6 

20.2 

23.7 

26.6 

30.8 

34.1 

34.4 

33.6 

26.6 

22.0 

18.8 

34.4 

£$£•$:    Tadotsu 

14.2 

18.3 

20.6 

23.1 

26.4 

30.0 

33.6 

35.0 

32.8 

26.9 

23.9 

18.6 

35.0 

jjftF         Kobe 

16.5 

18.4 

23.7 

24.8 

28.4 

33.5 

34.8 

36.1 

34.3 

28.2 

22.7 

20.5 

36.1 

>>ClS         Osaka 

16.0 

17.6 

23.9 

24.5 

27.5 

31.8 

34.6 

36.6 

35.2 

28.2 

23.1 

20.7 

36.6 

jffl!$CUj     Wakayama 

184 

19.4 

22.6 

25.5 

28.6 

30.5 

33.4 

35.7 

34.6 

28.4 

22.7 

20.9 

35.7 

@il         Tokushima 

19.5 

21.6 

22.2 

25.5 

27.8 

81.3 

35.1 

34.8 

34.0 

28.8 

23.6 

23.6 

35.1 

rti^fl        Kochi 

21.0 

20.9 

23.3 

25.8 

28.8 

31.5 

36.2 

35.4 

34.4 

29.9 

25.0 

23.5 

36.2 

^            Tsu 

18.0 

18.8 

20.5 

26.2 

28.8 

33.8 

34.9 

35.4 

32.7 

26.1 

22.5 

21.3 

35.4 

«Wg    Nagoya 

17.0 

18.3 

24.8 

26.6 

30.1 

32.5 

35.0 

36.7 

34.6 

28.0 

23.0 

20.1 

36.7 

jffJS        Hamamatsu 

15.4 

17.8 

22.2 

24.1 

26.6 

32.9 

33.6 

35.0 

33.9 

26.7 

22.5 

19.8 

35.0 

tH^:        Nurua*u 

19.0 

19.4 

21.9 

26.0 

28.7 

31.3 

33.3 

34.6 

33.9 

29.5 

24.9 

22.7 

34.6 

flOT     Yokosuka 

19.1 

19.8 

23.6 

27.0 

26.9 

31.9 

32.1 

35.0 

33.5 

27.2 

23.4 

20.2 

35.0 

iKfjt        Yokohama 

15.1 

20.1 

22.3 

24.8 

27.6 

30.6 

32.4 

34.2 

32.5 

28.5 

24.1 

20.1 

34.2 

jijCJR        Tokio 

15.5 

17.9 

22.8 

25.4 

27.0 

32.5 

32.4 

35.6 

34.7 

37.6 

32.8 

19.3 

35.6 

$£¥•        Choshi 

17.5 

17.3 

19.1 

23.9 

24.3 

'27.1 

28.6 

30.8 

29.9 

26.0 

22.3 

19.6 

30.8 

7Jc^        Mito 

19.5 

17.8 

23.4 

26.4 

27.9 

32.0 

32.5 

33.6 

33.6 

26.7 

22.5 

20.4 

34.6 

^Uj        Kanayama 

15.2 

17.5 

23.5 

25.4 

29.3 

33.7 

33.6 

33.8 

33.4 

26.2 

22  .6 

18.9 

33.8 

^J^        Ishinomaki 

11.9 

15.0 

19.0 

.  27.9 

26.2 

28.2 

29.7 

33.0 

31.2 

23.5 

18.4 

16.4 

33.0 

^^f        Miyako 

18.0 

16.7 

23.0 

25.8 

30.2 

31.3 

32.2 

35.5 

32.7 

27.8 

22.6 

18.6 

35.5 

A/fc        Yagi 

15.7 

21.2 

23.0 

26.6 

29.4 

32.7 

34.4 

35.5 

33.7 

29.2 

23.2 

22.9 

35.5 

ffM        Kioto 

15.8 

19.6 

23.4 

26.2 

28.9 

33.2. 

36.5 

36.9 

36.7 

29.8 

24.8 

21.5 

36.9 

jf  1&        Hikone 

13.0 

17.6 

21.3 

24.2 

26.2 

31.3 

33.3 

33.8 

32.9 

26.7 

22.0 

19.1 

33.8 

H&JJL        Gifu 

16.6 

19.3 

24.5 

25.4 

29.6 

33.4 

34.7 

35.8 

34.8 

28.3 

23.4 

21.1 

35.8 

ifgUj         Takayama 

10.9 

14.6 

22.2 

25.4 

30.3 

32.5 

32.2 

35.0 

35.4 

27.7 

21.4 

16.5 

35.4 

tiffl        lida 

15.3 

15.4 

22.4 

25.7 

28.2 

33.6 

33.4 

34.8 

33.5 

26.8 

20.4 

17.4 

34.8 

fptff        Kofu 

15.9 

20.1 

26.5 

28.3 

29.6 

33.9 

34.9 

36.4 

35.0 

29.3 

24.6 

18.1 

36.4 

fS^fc        Matsumoto 

13.9 

15.6 

22.3 

26.3 

28.6 

32.1 

32.4 

33.0 

31.4 

2fi.5 

21.9 

15.6 

33.0 

^EF        Nagano 

14.4 

16.4 

23.0 

26.1 

30.0 

33.5 

34.1 

36.3 

33.7 

27.3 

20.8 

17.9 

36.3 

Bu^        Mayebashi 

18.8 

18.8 

26.2 

24.8 

28.0 

32.5 

33.4 

34.7 

32.1 

27.0 

22.7 

21.2 

34.7 

jjft^        Kumagaya 

16.8 

18.7 

25.3 

27.5 

29.2 

33.5 

34.7 

34.8 

33.0 

28.2 

22.7 

20.4 

34.8 

2£#l^    Utsunomiya 

16.8 

17.9 

23.5 

26.4 

27.7 

33.0 

34.3 

34.7 

33.0 

27.2 

21.8 

19.8 

34.7 

>S.^        Ashio 

16.0 

10.^ 

22.5 

24.2 

25.4 

30.5 

32.5 

35.8 

30.5 

25.6 

21.8 

19.1 

35.8 

WB  la         Fukushima 

15.1 

15.7 

23.7 

26.4 

29.2 

35.3 

34.5 

35.1 

34.8 

27.8 

21.9 

17.7 

35.3 

tUJfc        Yamagata 

11.3 

12.5 

21.9 

26.2 

32.2 

33.6 

33.9 

36.5 

33.9 

26.4 

22.6 

17.9 

36.5 

ilffl         Hamada 

17.8 

20.8 

24.2 

24.6 

28.0 

30.7 

33.8 

36.4 

33.9 

27.0 

24.6 

20.0 

36.4 

^            Sakai 

16.4 

20.4 

22.9 

24.9 

29.2 

32.4 

34.4 

33.9 

32.9 

27.0 

22.8 

19.7 

34.4 

'£$£        Miyazu 

17.8 

21.3 

24.9 

27.5 

29.3 

32.9 

35.8 

36.1 

35.0* 

28.9 

22.7 

21.7 

36.1 

SHE        Tsuruga 

18.0 

18.6 

24.1 

27.3 

27.9 

36.8 

34.7 

36.5 

35.7 

27.8 

22.4 

19.2 

36.8 

fe#        Fukui 

17.4 

17.9 

24.6 

28.1 

29.3 

35.2 

35.7 

37.1 

35.2 

27.9 

23.2 

21.0 

37.1 

aferll        Kanazawa 

15.5 

19.9 

25.0 

28.1 

30.2 

31.8 

34.1 

35.3 

38.5 

28.0 

23.5 

19.5 

38.5 

ft?|<c        FushiM 

15.3 

18.8 

24.2 

29.1 

31.3 

34.5 

34.9 

36.4 

36.4 

27.3 

23.8 

18.7 

36.4 

SKt§        Niigata 

12.1 

18.8 

25.1 

27.1 

28.8 

31.8 

35.2 

36.0 

34.9 

26.2 

23.5 

16.5 

36.0 

^Cffl        AMta 

11.9 

14.3 

21.0 

24.6 

27.0 

29.7 

34.0 

35.3 

32.9 

25.6 

20.0 

15.9 

35.3 

W^        Aomori 

13.5 

8.9 

18.6 

24.3 

23.0 

28.4 

30.9 

34.5 

32.5 

24.5 

20.0 

13.7 

34.5 

B|8r        Hakodate 

12.5 

9.7 

16.9 

19.4 

25.1 

24.3 

29.5 

33.5 

28.5 

23.1 

18.8 

13.5 

33.5 

"S^'l^        Suttsu 

12.2 

9.5 

11.0 

17.8 

25.1 

25.8 

29.8 

34.0 

26.8 

22.5 

18.0 

12.3 

34.0 

tL^S        Sapporo 

11.2 

8.4 

11.5 

21.6 

30.2 

27.4 

32.5 

32.6 

28.4 

23.1 

18.9 

13.4 

32.6 

±.Jl|        Kamikawa 

8.3 

7.7 

18.8 

23.8 

32.8 

34.6 

34.9 

30.4 

30.7 

23.3 

16.2 

12.0 

34.9 

"1"0        Tokachi 

6.1 

7.3 

12.5 

23.0 

30.0 

30.7 

34.8 

34.1 

30.5 

24.1 

20.5 

11.4 

34.8 

lltl-j!          Erinio 

7.6 

5.9 

8.6 

129 

^li?S        Kushiro 

6.8 

6.7 

10.2 

20.1 

25.2 

28.1 

30.8 

31.6 

27.3 

23.3 

17.1 

li.7 

31.6 

^^        Abashiri 

8.1 

9.1 

17.4 

20.4 

30.2 

29.5 

358 

33.6 

28.4 

24.4 

20.3 

9.9 

35.8 

^^        Nemuro 

9.0 

6.4 

8.9 

19.6 

217 

25.1 

25.4 

29.6 

25.6 

22.0 

16.7 

11.2 

29.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


ft  ^  Month 


ft 
Jan. 


ft 

Feb. 


ft 

March 


ft 

April 


ft 

May 


June 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


1- 


Oct. 


ft 

Nov. 


Dec. 


Annual 


ABSOLUTE   MAXIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


ta^        Koshun 

10.2 

10.1 

13.4 

16.8 

20.3 

20.1 

21.8 

21.9 

19.7 

18.4 

15.6 

13.0 

10.1 

Hjjj        Taito 

11.0 

8.2 

11.3 

13.5 

16.9 

18.9 

20.5 

20.9 

18.5 

16.6 

13.0 

11.4 

8.2 

lfi$f        Tainan 

5.8 

3.0 

8.2 

12.1 

15.5 

19.6 

22.1 

21.9 

15.4 

16.4 

10.5 

6.1 

3.0 

$88  &    Hokoto 

11.6 

7.3 

10.5 

13.9 

16.8 

21.1 

22.6 

22.3 

21.3 

19.3 

13.1 

12.1 

7.3 

M$        Taichu 

4.8 

99.0 

8.4 

11.1 

16.1 

17.2 

21.1 

21.0 

14.4 

14.9 

9.7 

4.4 

99.0 

lift        Taihoku 

4.6 

99.8 

8.0 

10.6 

14.4 

17.3 

21.0 

19.7 

13.5 

13.1 

9.2 

5.2 

99.8 

SH-        Keelung 

7.6 

3.0 

8.8 

10.9 

15.2 

18.1 

21.5 

21.5 

15.8 

15.9 

10.9 

8.6 

3.0 

?jjteLJ§     Ishigakijima 

9.5 

7.1 

8.7 

13.7 

17.4 

19.2 

21.0 

17.4 

17.9 

18.0 

12.7 

10.0 

7.1 

SUM        Naha 

8.3 

5.2 

7.9 

12.4 

15.1 

17.0 

22.1 

22.6 

19.5 

17.4 

13.5 

9.0 

5.2 

;&Jb        Oshima 

5.6 

3.1 

4.7 

8.7 

12.3 

14.5 

20.1 

21.4 

15.3 

13.5 

9.1 

6.7 

3.1 

$L&  Jo    Kagoshima 

94.9 

95.5 

97.9 

3.9 

8.4 

14.3 

15.9 

18.0 

12.7 

8.9 

2.1 

98.6 

94.9 

TJfiigiF        MiyazaM 

92.5 

94.9 

97.3 

99.7 

7.0 

12.3 

16.0 

19.4 

10.3 

5.5 

98.5 

96.5 

92.5 

$E;fc        Kumamoto 

90.8 

92.6 

93.1 

98.3 

3.8 

9.8 

14.6 

16.7 

9.1 

2.6 

96.6 

94.0 

90.8 

feK        Saga 

93.6 

94.8 

97.2 

0.7 

4.6 

12.5 

15.5 

18.4 

10.5 

5.6 

98.8 

96.3 

93.6 

feUtte    Saseho 

95.3 

96.7 

98.2 

3.4 

6.0 

11.7 

15.0 

18.7 

11.7 

7.5 

1.4 

98.0 

95.3 

iBMsJ        Nagasaki 

94.8 

95.6 

96.5 

3.6 

7.5 

12.9 

15.0 

18.8 

12.3 

7.8 

2.4 

98.0 

94.8 

g|$«;        Itsugahara 

93.5 

94.0 

94.9 

1.3 

5.1 

8.2 

14.9 

17.9 

8.8 

4.2 

98.7 

94.4 

93.5 

jfSltfJ        Fukuoka 

95.4 

95.9 

97.9 

0.2 

2.9 

10.5 

14.9 

17.6 

8.5 

4.9 

0.3 

97.9 

95.4 

*-5)-        Oita 

94.9 

95.5 

97.1 

0.5 

4.1 

9.9 

15.1 

18.0 

10.1 

5.7 

99.8 

96.8 

94.9 

~~F$$        Shimoncseki 

97.3 

93.5 

97.2 

3.8 

7.3 

12.7 

15.2 

16.5 

13.3 

8.1 

3.2 

98.6 

93.5 

JgJl        Hiroshima 

93.8 

92.8 

93.7 

99.8 

4.3 

9.7 

14.4 

17.1 

8.9 

5.7 

97.4 

97.0 

92.8 

Jg.           Kure 

94.6 

94.7 

96.4 

0.9 

5.4 

11.1 

14.9 

17.5 

10.0 

6.5 

0.3 

97.6 

94.6 

feUJ        Matsuyama 

93.2 

94.8 

96.9 

99.2 

4.0 

10.5 

15.3 

16.7 

9.1 

3.3 

0.1 

97.7 

93.2 

ilrjg-jg     Niihama 

96.4 

96.6 

98.8 

2.2 

6.5 

13.0 

16.5 

18.4 

12.7 

6.1 

1.8 

98.4 

96.4 

glj^f-        Besshi 

90.2 

87.2 

90.2 

95.2 

1.5 

7.9 

11.6 

12.2 

6.7 

0.5 

95.6 

91.2 

87.2 

^UJ        Okayama 

93.9 

94.2 

95.8 

99.5 

4.5 

9.5 

14.7 

'17.4 

7.8 

4.5 

98.5 

96.6 

93.9 

B£!L!f        Ajino 

94.2 

95.1 

97.1 

0.4 

5.1 

10.6 

15.3 

18.4 

9.9 

5.6 

99.4 

97.1 

94.2 

£$£$£.    Tadotsu 

93.9 

96.1 

97.9 

0.9 

5.0 

11.1 

16.9 

18.0 

10.4 

5.3 

0.5 

97.7 

93.9 

jpiji/3         Kobe 

94.5 

94.6 

95.8 

99.4 

5.4 

11.3 

15.5 

18.0 

10.5 

5.4 

1.0 

95.7 

94.5 

Agg        Osaka 

94.8 

95.3 

97.5 

0.2 

5.7 

10.8 

15.4 

17.5 

11.1 

5.1 

99.5 

96.7 

94.8 

ftl$;U]     Wakayama 

95.1 

95.4 

98.2 

0.7 

5.2 

10.7 

15.3 

17.3 

11.9 

4.8 

0.8 

98.0 

95.1 

IHg;        Tokushinm 

95.7 

95.9 

97.3 

0.5 

4.6 

10.5 

15.8 

18.0 

12.8 

6.8 

98.7 

97.6 

95.7 

j@j£fl        Kochi 

94.2 

95.0 

96.3 

99.5 

5.6 

12.6 

14.6 

17.0 

12.2 

5.7 

98.1 

96.3 

94.2 

$£            Tsu 

92.2 

95.0 

96.3 

0.5 

4.0 

9.8 

15.8 

17.6 

11.2 

3.4 

99.0 

96.2 

92.2 

£#M    Nagoya 

92.5 

93.2 

95.5 

0.3 

2.9 

9.3 

15.4 

18.1 

11.8 

3.4 

98.7 

94.7 

92.5 

JH&        Hamamatsu 

95.2 

95.2 

98.4 

0.7 

4.7 

10-4 

15.4 

17.6 

12.8 

3.8 

0.1 

97.3 

95.2 

fS^        Nuuiazu 

92.5 

93.9 

95.7 

99.9 

4.8 

9-1 

14.8 

17.1 

11.1 

5.4 

97.7 

95.6 

92.5 

^3(H    Yokosuka 

95.3 

93.3 

98.3 

0.5 

4.6 

11-3 

15.4 

17.0 

13.0 

6.5 

1.0 

97.6 

93.3 

tim        Yokohama 

94.8 

93.8 

96.9 

99.5 

3.6 

9-2 

15.7 

17.4 

11.2 

4.9 

99.6 

94.7 

93.8 

SUC        ToMo 

93.4 

92.1 

96.3 

99.7 

2.4 

10-4 

15.4 

16.2 

10.6 

4.0 

98.1 

94.2 

92.1 

|^^        Choshi 

94.9 

95.0 

98.7 

1.2 

5.4 

11.6 

14.8 

17.0 

14.6 

4.5 

0.4 

97.9 

94.9 

7lt^         Mito 

90.3 

91.9 

94.4 

98.8 

2.0 

7.6 

13.5 

14.4 

7.9 

99.5 

96.2 

93.4 

90.3 

^lij        Kanayama 

89.0 

85.2 

92.6 

96.2 

99.0 

5.7 

11.0 

12.0 

4.6 

98.9 

94.6 

91.6 

85.2 

^J^g        Ishinomaki 

90.0 

90.1 

93.3 

99.2 

3.3 

8.5 

13.1 

12.8 

7.3 

1.0 

97.2 

93.9 

90.0 

^^f        Miyako 

84.3 

88.0 

87.1 

96.1 

0.4 

5.5 

6.6 

11.6 

5.3 

98.7 

95.5 

89.8 

84.3 

A?k        Yagi 

91.9 

95.3 

96.8 

99.1 

3.0 

8.7 

13.8 

15.7 

10.0 

2.0 

98.9 

96.1 

91.9 

^j>,S|5        Kioto 

89.0 

90.7 

92.8 

95.6 

0.6 

5.5 

12.6 

13.7 

7.6 

0.8 

95.6 

91.8 

89.0 

m$i        Hikone 

88.7 

91.3 

96.2 

98.9 

2.5 

6.9 

13.0 

15.8 

9.8 

2.7 

98.8 

96.3 

88.7 

ll^J^L        Gifu 

92.7 

93.7 

96.4 

98.8 

2.5 

10.0 

13.7 

17.4 

H  M 

2.5 

98.4 

96.4 

92.7 

itjUl        Takayama 

77.7 

81.8 

88.0 

94.5 

97.1 

2.6 

10.0 

12.3 

5.6 

98.6 

93.8 

85.8 

77.7 

^Sffl        lida 

87.0 

86.7 

91.9 

96.8 

99.6 

3.9 

13.1 

13.0 

6.7 

98.0 

94.1 

87.9 

S\7 

qi^        Kofu 

86.8 

89.1 

91.0 

95.4 

99.4 

5.7 

13.0 

15.7 

7.6 

99.1 

95.0 

89.7 

86.8 

^2^c        Matsumoto 

82.3 

80.4 

84.6 

95.6 

97.6 

3.4 

11.5 

11.4 

3.4 

99.1 

93.0 

87.3 

80.4 

^S?f        Nagano 

85.2 

85.8 

89.0 

96.1 

99.8 

5.1 

11.9 

13.0 

7.5 

98.2 

95.5 

89.5 

85.2 

]}if^        Mayebashi 

91.1 

91.9 

93.4 

98.4 

0.3 

8.4 

14.1 

15.4 

8.4 

0.6 

97.4 

95.1 

91.1 

"*    J.  JL    tr  L  — - 
I     ^Jj     iCJ     ^~**       I       99     ~i~*    -~frx     I PJ     •—-  *       1      X  V    *t       2f*»      -J      "t^    \ "  J  p^u    irvJ    /Pw    ^U« 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


^\^#C  Month 

— 

— 

H 

H 

S 

x> 

-t 

A 

ft 

•f 

f 

f 

£r 

^"-^\ 

$ 

J\ 

8 

H 

^ 

^ 

^ 

fl 

J5 

£ 

H 

^ 

^ 

Jfljfc  Locality^. 

Jar. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ABSOLUTE    MINIMUM    AIR   TEMPERATURE.    (Continued) 


$g@        Kumagnya 

90.3 

91.0 

95.0 

98.5 

0.3 

9.1 

15.2 

15.8 

8.4 

0.9 

96.0 

93.7 

90.3 

^S15^     Utsunomiya 

85.2 

89.3 

91.2 

95.4 

99.4 

4.7 

12.5 

14.5 

5.5 

97.3 

94.6 

91.4 

85.2 

MM        Ashio 

81.4 

88.0 

89.9 

97.2 

0.0 

5.4 

10.0 

12.0 

6.0 

0.0 

96.0 

91.5 

81.4 

ftVi  Si         Fukushima 

87.fi 

86.7 

93.0 

97.0 

0.0 

6.1 

12.0 

13.6 

5.4 

0.2 

95.3 

90.6 

86.7 

Ulfl5         Yamagata 

84.8 

85.5 

91.8 

96.9 

0.5 

5.2 

12.3 

12.6 

4.7 

99.7 

96.5 

89.0 

84.8 

jUm        Hamacla 

94.6 

94.8 

98.4 

0.3 

4.2 

8.3 

13.6 

15.3 

9.0 

6.9 

1.4 

98.8 

94.6 

^            Sakai 

90.3 

93.7 

97.5 

99.6 

3.4 

7.8 

14.3 

16.0 

8.4 

3.6 

0.4 

97.4 

90.3 

£f$£        Miyazu 

91.2 

93.1 

96.0 

98.1 

2.3 

6.7 

13.5 

16.2 

9.4 

3.1 

0.3 

96.5 

91.2 

SB*        Tsuruga 

89.1 

93.3 

96.4 

99.0 

.      2.7 

8.7 

13.5 

16.3 

10.2 

3.4 

0.2 

97.5 

89.1 

JBft.        Fukui 

93.4 

93.0 

94.2 

98.6 

2.5 

8.7 

13.5 

15.8 

9.6 

2.9 

99.3 

94.5 

93.0 

&£P        Kanazawa 

90.3 

91.3 

95.6 

99.3 

1.5 

8.6 

11.0 

15.3 

9.8 

3.0 

99.5 

96.3 

90.3 

iftTfc        Fushiki 

87.9 

88.7 

94.9 

99.3 

2.5 

9.0 

12.7 

17.4 

10.3 

2.0 

0.0 

96.0 

87.9 

$T#|         Niigata 

93.3 

90.3 

95.7 

0.1 

3.8 

9.0 

13.9 

15.1 

9.7 

3.0 

99.7 

94.6 

90.3 

%km         Akita 

86.3 

84.6 

88.4 

97.2 

1.3 

6.4 

12.0 

10.9 

4.6 

1.0 

98.2 

90.2 

84.6 

W3&        Aomori 

84.0 

84.5 

84.7 

95.3 

0.3 

5.1 

9.5 

11.6 

4.6 

0.0 

97.8 

88.1 

84.0 

ggfg        Hakodate 

81.2 

81.0 

83.9 

94.8 

99.4 

2.8 

7.5 

9.0 

2.0 

97.4 

92.1 

83.6 

81.0 

^pgfl         Suttsu 

84.8 

88.5 

90.8 

97.3 

0.2 

5.4 

9.5 

11.3 

5.9 

96.5 

93.5 

89.2 

84.8 

^L^        Sapporo 

75.3 

78.7 

85.4 

93.3 

97.5 

1.9 

5.8 

5.3 

1.0 

96.5 

90.1 

76.1 

75.3 

_ijl|         Kamikawa 

59.0 

61.7 

71.8 

87.9 

92.9 

0.0 

3.4 

4.7 

0.7 

94.3 

86.8 

75.6 

59.0 

-H$         TokacM 

61.8 

64.0 

69.5 

82.4 

94.0 

99.3 

1.8 

3.3 

97.5 

91.6 

83.6 

66.3 

61.8 

|*!$£        F.rimo 

87.2 

80.5 

86.9 

95.1 

$ij&        Kushiro 

65.5 

71.0 

73.3 

84.1 

92.8 

97.3 

99.3 

1.4 

97.2 

88.9 

836 

76.2 

65.5 

$|ifxi>        Abashiri 

70.8 

78.8 

83.3 

92.4 

97.1 

2.4 

5.7 

7.1 

40 

95.8 

90.3 

86.1 

70.8 

$fi;li        Nemuro 

77.6 

80.5 

84.4 

93.4 

98.1 

1.9 

4.9 

8.6 

4.2 

9.7 

9.4 

.    8.9 

77.6 

MEAN    TENSION    OF    VAPOUR. 


tE^        Koshun 

14.1 

12.6 

15.7 

18.5 

20.5 

22.4 

23.0 

22.5 

20.6 

18.6- 

15.7 

14.3 

18.2 

HiJjC        Taito 

12.2 

10.6 

14.5 

16.7 

19.3 

20.7 

21.2 

20.9 

19.4 

17.1 

14.0 

12.3 

16.6 

IHf^        Tainan 

11.6 

9.5 

13.5 

16.8 

19.5 

2L6 

22.0 

22.1 

19.9 

17.3 

13.7 

11.7 

16.6 

ffi$\&     Hokoto 

12.0 

10.1 

13.6 

16.8 

19.5 

22.1 

23.0 

23.1 

20.3 

17.2 

14.1 

12.2 

17.0 

S41         Taichu 

11.1 

9.3 

13.4 

16.4 

19.1 

20.8 

21.5 

21.3 

19,3 

16.6 

13.3 

11.4 

16.1 

gft         Taihoku 

11.3 

9.2 

12.7 

15.4 

18.0 

'  20.2 

21.4 

21.0 

18.8 

16.5 

13.3 

11.5 

15.8 

3£-ltl        Keelung 

11.7 

9.3 

12.8 

15.8 

18.6 

20.8 

22.5 

22.2 

19.9 

17.4 

14.0 

12.1 

16.4 

SftClb     Ishigakijima 

12.6 

10.2 

14.5 

17.6 

20.3 

22.7 

23.3 

22.9 

20.3 

18.1 

14.4 

12.9 

17.5 

Mm        Naha 

10.3 

8.7 

12.1 

15.1 

17.6 

21.2 

22.5 

21.9 

19.8 

16.7 

12.7 

10.6 

15.8 

^C^        Oshima 

9.0 

7.9 

10.5 

13.2 

15.1 

18.7 

21.1 

21.2 

18.9 

15.4 

11.4 

9.5 

14.3 

-Bl^LJi     Kagoshima 

6.1 

5.4 

7.9 

10.5 

12.2 

16.2 

20.0 

20.2 

16.8 

12.2 

8.4 

6.7 

11.9 

gdift        Miyazaki 

53 

5.2 

8.0 

10.9 

12.7 

16.7 

20.3 

21.1 

17.6 

12.9 

8.7 

6.6 

12.2 

$Ej;fc        Kiimamoto 

5.4 

4.7 

6.8 

9.6 

11.8 

16.0 

19.8 

20.0 

16.4 

11.5 

7.8 

6.0 

11.3 

fen         Saga 

5.3 

4.8 

6.6 

9.3 

12.5 

15.6 

19.5 

20.1 

15.8 

11.2 

7.6 

6.0 

11.1 

ffe1it&     Saseho 

5.3 

4.6 

6.4 

8.8 

11.1 

15.1 

19.0 

19.6 

15.5 

10.9 

7.4 

5.9 

10.8 

Jl^         Nagasaki 

5.3 

4.6 

6.5 

9.1 

11.0 

15.0 

18.9 

19.3 

15.4 

10.6 

7.4 

5.9 

10.7 

|gjj£         Itsugahara 

4.8 

4.2 

6.0 

8.3 

10.3 

14.0 

18.3 

19.5 

15.3 

10.6 

7.1 

5.4 

10.3 

jjfSIM]         Fukuoka 

5.3 

4.6 

6.5 

8.9 

11.0 

14.9 

18.9 

20.0 

16.1 

11.2 

7.6 

5.9 

10.9 

^^-         Oita 

5.6 

4.9 

6.8 

9.5 

11.9 

15.7 

19.6 

20.6 

17.1 

12.3 

8.2 

6.4 

11.6 

"FHIO        Shimonoseki 

5.2 

4.5 

6.2 

8.5 

10.9 

14.8 

18.7 

19.8 

16,1 

11.4 

7.7 

5.9 

10.8 

J^H         Hiroshima 

4.6 

4.2 

5.7 

8.2 

10.3 

14.4 

18.4 

18.9 

15.3 

10.5 

7.0 

5.3 

10.2 

Kure 

5.0 

4.4 

6.0 

8.6 

10.7 

14.8 

18.8 

19.3 

15.9 

11.2 

7.7 

5.8 

10.7 

f2  UJ         Matsuyama 

4.9 

4.4 

6.2 

8.7 

10.8 

14.8 

18.7 

19;6 

16.2 

11.4 

7.6 

5.7 

10.8 

3&rJ&aS[    Niihama 

5.1 

4.5 

6.3 

8.8 

10.8 

15.1 

19.0 

19.7 

16.4 

11.8 

7.8 

5.8 

10.9 

M3-        Besshi 

4.0 

3.6 

5.0 

6.9 

8.3 

11.8 

14.5 

15.2 

12.5 

8.9 

6.0 

4.6 

8.4 
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"\JJsfc  Month 
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H 

m 

31 
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X> 

-b 

A 

JL 

f 

1- 

± 

& 

^^^\ 

n 

ft 

ft 

H 

a 

ft 

ft 

^ 

n 

* 

ft 

ft 

f- 

i|&  Locality^, 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    TENSION   OF    VAPOUR.    (Continued) 


|S||Jj        Okayama 

4.7 

4.1 

5.7 

8.2 

10.4 

14.6 

18.6 

19.2 

15.9 

11.1 

7.3 

5.4 

10.4 

Bfca'F        Ajino 

4.9 

4.5 

6.0 

8.4 

10.5 

14.9 

18.8 

19.4 

16.3 

11.5 

7.7 

5.8 

10.7 

£J£J$     Tadotsu 

5.1 

4.5 

6.1 

8.7 

10.8 

15.2 

19.1 

20.0 

16.6 

11.6 

7.9 

5.9 

11.0 

jjftF        Kobe 

4.6 

4.1 

5.7 

8.4 

10.6 

14.7 

18.5 

19.1 

15.4 

11.0 

7.4 

5.4 

10.4 

^C^         Osaka 

4.7 

4.2 

5.8 

8.4 

10.5 

14.8 

18.5 

18.8 

16.0 

11.4 

7.4 

5.4 

10.5 

ftlSKUl     Wakayansa 

4.7 

4.3 

6.0 

8.5 

10.8 

15.2 

19.0 

19.1 

16.2 

11.5 

7.6 

5.5 

10.7 

igjl        Tokushima 

5.0 

4.4 

6.4 

9.0 

11.0 

15.8 

19.5 

20.0 

16.8 

12.1 

7.8 

5.8 

11.1 

Jtjft]        Kochi 

5.0 

4.4 

6.9 

9.8 

11.7 

16.2 

19.9 

20.2 

16.7 

11.9 

7.8 

5.8 

11.4 

$£            Tsu 

4.6 

4.1 

5.7 

8.6 

10.9 

15.3 

19.1 

19.7 

16.8 

11.5 

7.4 

5.4 

10.8 

£#JI    Nagoya 

4.7 

4.2 

5.7 

8.5 

10.5 

14.8 

18.6 

19.3 

16.6 

11.5 

7.4 

5.5 

10.6 

JgS        Hamamatsu 

4.8 

4.1 

6.2 

9.3 

11.5 

15.6 

19.4 

20.0 

17.5 

12.4 

7.8 

5.7 

11.2 

f#j£        Numazu 

4.7 

4.4 

6.2 

8.8 

10.9 

15.0 

18.4 

18.5 

16.4 

11.7 

7.7 

5.6 

10.7 

IfSCJC    Yokosuka 

4.9 

4.8 

6.4 

9.2 

11.6 

15.5 

18.8 

19.4 

17.4 

12.3 

8.1 

5.8 

11.2 

ffiffi        Yokohama 

4.3 

4.1 

5.7 

8.5 

10.7 

14.9 

18.0 

18.6 

16.6 

11.7 

7.3 

5.2 

10.5 

Jfrjjf        Tokio 

3.9 

3.7 

5.3 

8.1 

10.5 

14.8 

17,9 

18.3 

16.3 

11.2 

6.9 

4.8 

10.1 

$fe^        Choshi 

4.7 

4.6 

6.2 

8.8 

11.2 

14.9 

17.6 

18.9 

17.2 

12.3 

7.9 

5.8 

10.8 

7jcj3        Mito 

4.0 

3.8 

5.2 

7.7 

10.2 

14.1 

17.3 

18.0 

16.1 

11.2 

6.8 

4.8 

9.9 

^UJ         Kanayama 

3.6 

3.3 

4.2 

6.2 

8.4 

12.5 

15.8 

16.7 

14.5 

9.8 

5.7 

4.3 

8.7 

"fife        IshinomaM 

3.7 

3.5 

4.3 

6.8 

9.1 

12.8 

16.0 

17.3 

15.4 

10.5 

6.5 

4.6 

9.2 

g#        Miyako 

3.4 

3.3 

4.0 

5.9 

8.2 

11.6 

14.8 

15.8 

14.3 

9.6 

5,7 

4.1 

8.4 

A?(c        Yagi 

4.8 

4.4 

6.0 

8.6 

10.6 

14.7 

18.7 

19.2 

16.3 

11.4 

7.4 

5.6 

10.6 

ffM        Kioto 

4.5 

4.2 

5.6 

8.0 

9.9 

14.0 

17.9 

18.2 

15.6 

10.9 

7.1 

5.9 

10.1 

^tft        Hikone 

4.8 

4.3 

5.6 

8.0 

10.2 

14.5 

18.2 

18.8 

15.9 

11.0 

7.3 

5.6 

10.3 

tfJjL        Gifu 

4.7 

4.2 

5.6 

8.4 

10.5 

14.6 

18.4 

19.1 

16.3 

11.2 

7.2 

5.5 

10.5 

JUS  ilj        Takayama 

3.4 

3.3 

4.4 

6.5 

8,3 

12.1 

14.4 

15.9 

13.5 

9.2 

5.8 

4.4 

8.4 

tera     HA* 

3.7 

3.4 

3.9 

7.1 

9.0 

12.9 

16.1 

17.0 

14.5 

9.8 

6.1 

4.4 

9.1 

^pjff        Kofu 

3.7 

3.5 

5.2 

7.7 

9.8 

13.8 

17.6 

18.2 

15.7 

10.6 

6.6 

4.4 

9.8 

:JS;fc        Matsumoto 

3.4 

3.2 

4.3 

6.3 

8.2 

11.9 

15.4 

15.8 

13.4 

4.9 

5.4 

4.1 

8.0 

H!f        Nagano 

3.6 

3.4 

4.3 

6.3 

8.2 

12.2 

15.6 

16.1 

13.5 

9.1 

5.8 

4.3 

8.5 

O^fiS        Mayebashi 

3.5 

3.2 

4.5 

7.3 

9.7 

13.8 

17.5 

18.3 

15.7 

10.3 

6.1 

4.3 

9.5 

f}g^        Kumagaya 

3.8 

3.5 

4.8 

7.7 

10.1 

14.2 

17.8 

18.3 

16.1 

10.8 

6.3 

4.4 

9.8 

^Sfllsf    Utsunomiya 

3.7 

3.5 

4.7 

7.2 

9.7 

13.7 

17.2 

17.5 

15.4 

10.3 

6.2 

4.4 

9.5 

MM        Ashio 

2.8 

2.4 

3.7 

5.8 

7.8 

11.5 

14.3 

14.7 

12.9 

8.9 

5.1 

3.5 

7.8 

X&jjj        Fukushima 

3.7 

3.3 

4.1 

6.1 

8.3 

12.0 

15.8 

16.8 

14.8 

10.0 

5.9 

4.6 

8.8 

lil7f£        Yamagata 

3.7 

3.4 

4.3 

6.1 

8.2 

12.1 

15.7 

16.1 

13.9 

9.3 

5.8 

4.4 

8.6 

$JJ[Q         Hamada 

4.8 

4.4 

5.6 

8.0 

10.1 

14.0 

17.6 

18.6 

15.2 

10.6 

7.2 

5.5 

10.1 

ff|             Sakai 

5.5 

4.9 

6.2 

6.7 

10.8 

15.1 

19.5 

20.6 

16.8 

11.5. 

8.0 

6J 

11.2 

$•$!:        Miyazu 

5.1 

4.5 

5.9 

8.1 

10.2 

14.3 

18.1 

19.1 

16.2 

11.4 

7.6 

5.9 

10.5 

£*K        Tsuruga 

4.9 

4.5 

5.7 

8.1 

10.3 

14.2 

17.9 

18.7 

15.8 

11.0 

7.5 

5.7 

10.4 

|g#        Fukui 

5.0 

4.6 

5.8 

8.1 

10.2 

14.5 

18.4 

19.4 

16.3 

11.3 

7.6 

5.9 

10.6 

$i:M        Kanazawa 

4.7 

4.3 

5.4 

7.6 

9.8 

13.7 

17.9 

18.1 

15.6 

10.8 

7.1 

5.5 

10.0 

-K^lc        Fushiki 

4.8 

4.4 

5.5 

7.9 

9.8 

14.9 

17.8 

19.0 

16.1 

11.2 

7.5 

5.8 

10.4 

J0?ii        Niigata 

4.6 

4.3 

4.9 

7.4 

9.5 

13.6 

17.4 

18.5 

15.9 

10.5 

6.8 

5.3 

9.9 

fA'H        Akita 

3.6 

3.3 

4.2 

6.3 

8.6 

12.6 

16.2 

16.7 

14.3 

9.2 

5.9 

4.3 

8.8 

^^        Aomori 

3.4 

3.2 

3.7 

5.3 

7.3 

10.9 

14.2 

15.2 

12.9 

8.2 

5.3 

3.9 

7.8 

ggjllf        Hakodate 

3.0 

2.9 

3.5 

5.2 

7.2 

10.1 

13.4 

14.7 

12.4 

7.9 

4.9 

3.5 

7.4 

I*:SI5        Stittsu 

3.1 

3.0 

3.5 

5.3 

7.6 

10.4 

13.5 

15.2 

12.4 

7.8 

5.0 

3.6 

7.5 

^•1^        Sapporo 

2.5 

2.5 

3.2 

4.7 

6.9 

10.1 

13.3 

14.4 

11.5 

7.2 

4.3 

3.0 

7.0 

Jfcjll        Kamikawa 

2.1 

2.1 

2.8 

4.4 

6.5 

9.6 

12.7 

13.7 

10.6 

6.6 

4.1 

2.8 

6.5 

~\~ffi        Tokftchi 

1.8 

1.8 

2.6 

4.1 

6.2 

9.4 

12.6 

13.6 

10.7 

6.4 

3.5 

2.3 

6.2 

Erimo 

3.5 

3.3 

4.1 

5.2 

6.7 

8.8 

11.7 

13.9 

12.9 

m&        Kushiro 

2.1 

2.0 

2.8 

4.2 

6.2 

8.8 

11.8 

13.1 

11.6 

6.6 

3.9 

2.6' 

6.2 

1M&        Abashiri 

2.4 

2.3 

2.9 

4.3 

6.2 

8.7 

11.7 

13.2 

10.8 

6.7 

4.0 

2.9 

6.3 

flim        Nemuro 

2.5 

2.4 

3.1 

4.5 

6.1 

8.3 

11.1 

12.7 

11.1 

7.5 

4,5 

3.1 

6.4 
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jr. 
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"*' 
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"f* 

* 

^^^\ 

ft 

J3 

^ 

J3 
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^ 

J3 

n 

J3 

J3 

^ 

ft*  Locaht>\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


IS"^        Koshun 

78.3 

7G.7 

78.0 

80.0 

80.7 

84.3 

S5.2 

85.3 

80.6 

78.0 

75.2 

76.4 

79.9 

;^i^f         Taito 

7-2.8 

72.0 

78.8 

78.6 

80.6 

82.0 

80.0 

80.8 

77.6 

75.2 

72.0 

71.2 

76.8 

W\$         Tainan 

78.3 

72.5 

77.7 

78.4 

8(1.0 

•   83.1 

81.7 

83.5 

77.8 

76.0 

73.7 

76.4 

78.3 

;   ;,-5$jj  &     Hokoto 

80.9 

76.9 

83.7 

83.9 

840 

86.8 

84.7 

85.8 

78.9 

75.1 

75.5 

77.8 

81.2 

1I41         Taichu 

80.6 

77.4 

83.6 

82.2 

81.8 

82.2 

8U.4 

81.4 

78.9 

77.9 

77.6 

81.1 

80.4 

5J?Jfc         Taihoku 

83.9 

80.3 

86.3 

82.1 

81.6 

81.3 

79.6 

78.6 

78.1 

79.9 

80.0 

82.8 

81.2 

5jk|||-         Keelung 

84.4 

77.8 

88.2 

87.0 

86.8 

85.2 

84.4 

82.8 

81.0 

82.4 

81.2 

83.6 

83.7 

SSlo     Ishigakijima 

77.2 

73.3 

82.6 

84.5 

85.3 

8'>.0 

83.5 

84.3 

79.5 

78.9 

75.0 

77.3 

80.6 

g!)|f         Naha 

73.4 

68.7 

77.3 

80.5 

82.2 

85.5 

81.2 

80.1 

78.5 

75.3 

71.1 

70.8 

77.0 

;A:J1}        Oshima 

72.0 

69.8 

74.1 

76.7 

77.5 

80.8 

78.9 

79.0 

78.7 

74.9 

70.0    ' 

70.6 

75.2 

^1^,  Jl     Kagoshima 

72.0 

71.7 

75.8 

78.2 

77.3 

85.2 

86.0 

80.3 

77.6 

73.7 

70.1 

72.1 

76.7 

^f  lits?        Miyazaki 

7-2.9 

68.9 

77.3 

80.2 

78.2 

83.9 

83.6 

82.1 

80.9 

80.6 

76.4 

74.6 

7s.3 

^&^c        Kum.imoto 

77.9 

73.2 

74.4 

77.8 

78.1 

82.7 

83.6 

78.8 

79.3 

78.R 

78.4  ' 

78.2 

78.4 

feJC        Saga 

75.9 

73.0 

74.0 

76.9 

75.6 

80.7 

82.5 

79.4 

75.8    . 

75.2 

7f>.5 

76.2 

76.7 

fetitft     Suseho 

70.8 

66.1 

7U.O 

72.7 

73.5 

80.5 

6*.« 

78.2 

73.2 

70.2 

68.0 

70.0 

73.0 

j%ilgif         Nagasaki 

69.6 

66.9 

71.8 

75.5 

75.3 

82.6 

84.3 

78.9 

73.5 

68.9 

67.3 

69.2 

73.6 

JHc/jsK         Itsugahara 

68.7 

64.3 

70.2 

75.9 

74.4 

81.4 

84.5 

83.1 

77.3 

73.7 

69.1 

67.6 

74.2 

f$  jMj         Fukuoka 

73.7 

69.7 

75.6 

78.4 

77.0 

82.0 

82.0 

81.1 

80.4 

79.3 

75.9 

73.7 

77.4 

^c5J-        Oita 

77.1 

73.2 

80.5 

82.9 

82.3 

86.4 

86.6 

83.1 

83.9 

82.1 

77.1 

76.5 

81.1 

"FUJI         Shimonoseki 

70.4 

68.1 

73.1 

77.0 

77.6 

83.4 

85.6 

81.') 

77.6 

75.4 

70.1 

69.6 

75.7 

f$g  J^        Hiroshima 

71.6 

68.3 

70.1 

73.5 

73.3 

77.8 

80.4 

76.7 

74.5 

72.9 

72.4 

71.3 

73.6 

ijl            Kure 

73.1 

68.3 

72.5 

75.9 

7J.8 

72.8 

81.5 

77.2 

75.4 

75.2 

74.0 

72.3 

75.0 

$£l-U        Matsuyama 

71.8 

69.2 

74.4 

78.2 

77.4 

80.9 

81.6 

80.4 

80.5 

79.2 

74.7 

71.6 

76.7  . 

Sft^T^H     Niihama 

70.4 

67.1 

7  1.6 

77.3 

73.6 

79.5 

80.6 

76.9 

76.4 

76.8 

71.6 

68.7 

74.4 

glj^f-        Be-shi 

81.8 

82.4 

82.2 

78.9 

74.7 

82.2 

82.5 

83.2 

84.3- 

83.0 

80.7 

82.1 

81.5 

ffl  [Ij         Okayama 

75.3 

69.5 

72.3 

73.2 

72.9 

78.3 

80.2 

77.3 

76.8 

77.9 

77.0 

74.4 

75.4 

8^ii!f         Ajino 

73.0 

72.0 

74.4 

75.8 

75.0 

81.0 

81.5 

77.5 

76.2 

77.3          76.3 

73.7 

76.1 

^®^     Tadotsu 

72.8 

69.6 

74.5 

77.6 

75.9 

82.0 

82.4 

79.0 

77.9 

76.9          73.5 

71.2 

76.1 

njiji/3         Kobe 

68.0 

64.7 

68.4 

71.4 

72.2 

77.7 

80.7 

74.9 

71.5 

72.3 

70.2 

67.3 

71.6 

/;  |^         Osaka 

73.0 

68.6 

70.9 

72.6 

72.1 

76.8 

78.6 

73.8 

75.5 

77.7 

75.7 

72.1 

73.9 

#1hf\|Jj     Wakayama 

68.8 

65.7 

69.8 

71.7 

72.7 

78.8 

80.7 

76.1 

76.7 

76.7 

73.1 

68.7 

73.3 

q&  ,1,73         Tokushima 

71.1 

67.0 

74.5 

75.4 

74.2 

81.8 

83.7 

79.7 

78.9 

79.5 

74.0 

71.1 

75.9 

jg£fl         Kochi 

68.7 

64.3 

71.6 

77.9 

77.1 

85.8 

87.1 

83.7 

80.5 

77.7 

73.7 

71.1 

76.6 

fl*             Tsu 

72.2 

67.3 

71.4 

77.0 

77.9 

82.9 

84.2 

82.0 

82.4 

80.8 

76.7 

72.5 

77.3 

£#11     Nagoya 

76.8 

70.7 

70.4 

74.1 

73.2 

78.6 

80.7 

78.4 

79.6 

79.8 

77.9 

76.3 

76.4 

}${$£         Hamamatsu 

68.9 

61.7 

70.0 

78.7 

79.7 

85-5 

87.9 

84.7 

83.4 

81.4 

73.6 

71.5 

77.2 

j[Qf$.        Nuuiazu 

68.3 

63.5 

71.0 

74.8 

76.4 

80-3 

83.1 

78.6 

77.6 

77.8 

73.1 

68.8 

74.4 

^•g^    Yokosuka 

73.7 

71.6 

79.1 

82.3 

83.4 

86-3 

89.5 

86.8 

86.8 

84:9 

78.3 

74.1 

81.4 

WiM        Yokohama 

68.4 

65.4 

71.0 

76.4 

76.2 

81-0 

83.2 

80.8 

80.8 

80.6 

73.2 

69.6 

75.6 

^f_jjr         Tokio 

66.0 

62.2 

69.6 

74.9 

77.1 

82-5 

85.6 

82.3 

82.3 

81.2 

74.6 

69.7 

75.7 

$&-£•         Choshi 

67.6 

66.9 

73.9 

79.9 

82.9 

88.8 

91.6 

88.3 

85.2 

80.3 

71.6 

69.7 

78.9 

7}t^         Mito 

72.8 

70.0 

74.0 

77.7        80.1 

85.2 

88.0 

86.3 

86.2 

84.8 

78.3 

73.4 

79.7 

$£  [jj         Kanayama 

71.8 

68.7 

68.7 

70.5 

72.1 

79.9 

85.3 

85.8 

84.5 

83.1 

75.8 

72.3 

76.5 

£j^g         Ishinoiuaki 

75.8 

72.9 

71.0 

79.0 

81.4 

86.9 

91.4 

90.5 

89.0 

86.3 

81.8 

79.5 

82.1 

g-g-        Miyako 

72.5 

71.5 

70.7 

73.2 

76.3 

86.1 

90.2 

88.7 

89.4 

86.2 

75.1 

73.2 

79.4 

Al<        Yagi 

77.5 

73.7 

76.2 

77.0 

75.3 

77.7 

79.7 

78.9 

82.1 

83.5 

81.2 

77.4 

78.3 

^ff|5         Kioto    • 

79.2        75.6 

74.8 

74.7 

74.3 

78.2 

80.7 

77.4 

79.6 

81.6 

81.9 

79.6 

78.2 

jjff)|j4        Hikone     • 

79.8  i      76.0 

76.0 

78.6 

79.4 

83.6 

83.8 

80.8 

80.6 

81.0 

80.0 

78.6 

80.0 

li&Jji.         Giru 

79.1 

71.3 

70.9 

75.4 

75.6 

79.2 

81.9 

79.8 

80.4 

79.9 

76.8 

78.8 

77.4 

jg  jjj         Takayama 

86.5 

81.7 

77.9 

74.5 

73.6 

78.5 

81.7 

79.8 

82.5 

84.3 

84.9 

87.6 

81.1 

150?        IMa 

77.3 

70.7 

72.6 

73.4 

75.3 

78.9 

81.9 

82.4 

83.7 

84.5 

79.9 

78.3 

78.2 

Efl  |ff         Kofu 

71.8 

65.2 

68.0 

71.5 

73.1 

7fi.O 

79.7 

79.2 

79.5 

81.2 

77.5 

73.5 

74.8 

^S^C        Matsumoto 

83.6 

78.8 

74.8 

71.6 

72.0 

75.6 

80.2 

81.8 

82.8 

83.6 

78.0 

80.0 

78.6 

Jkl'f        Nagano 

82.8 

79.0 

72.2 

69.4 

69.2 

75.6 

78.8 

78.2 

78.4 

79.0 

79.4 

82.0 

76.8 

fltf^        Mayebashi 

62.(i 

58.9 

6S.1 

70.8 

75.0 

•58.5 

84.8 

84.6 

83.5 

80.1 

70.1 

65.1 

73.1 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


0 

j^ 

^t: 

A 

•f 

^\  ft  ^  Month 

'  * 

__ 

^^^. 

ft 

ft 

ft 

ft 

R 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

^ 

Jtfj  £  Locality\^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec.     ' 

Annual 

¥       ^       tl       M  Cffl) 

MEAN    RELATIVE    HUMIDITY.    (Continued) 


$|^         Kumagaya 

68.1 

64.3 

66.1 

73.6 

76.4 

79.6 

84.6 

83.3 

83.7 

82.0 

73.6 

68.2 

75.3 

'-f-ffi'JS    Utsunomiya 

73.3 

68.9 

70.2 

73.1 

76.4 

80.4- 

85.4 

82.7 

83.1 

81.2 

76.8 

73.7 

77.1 

&&        Ashio 

59-8 

54.4 

62.8 

68.0 

73.4 

79.8 

84.6 

83.0 

83.6 

81.8 

70.0 

62.6 

72.0 

fggj        Fukushima 

72.6 

67.0 

64.9 

66.6 

68.8 

73.2 

81.0 

83.2 

84.1 

83.4 

75.7 

76.6 

74.7 

llj^        Yamagata 

84.6 

799 

75.2 

71-1 

70.0 

73.9 

79.9 

79.8 

81.3 

83.3 

81.6 

84.2 

78.7 

i^ffl         Hamada 

67.8 

64.1 

70.1 

74.3 

74.4 

80.7 

81.7 

80.2 

79.0 

76.7 

69.2 

66.3 

73.7 

ij^             Sakai 

84.8 

82.0 

80.2 

82.0 

80.8 

86.2 

88.6 

87.6 

85.0 

82.4 

81.2 

82.4 

83.4 

££•?$:        Miyazu 

81.6 

78.0 

78.2 

77.5 

76.2 

81.6 

82.4 

81.3 

82.9 

83.6 

81.1 

81.4 

80.5 

?iK         Tsuruga 

75.9 

74.7 

74.5 

78.7 

78.7 

80.9 

83.3 

81.1 

80.9 

79.3 

77.1 

77.1 

78.4 

§S#        Fukui 

86.9 

84.7 

79.3 

78.1 

77.4 

82.5 

851 

84.3 

85.0 

85.7 

86.5 

88.8 

83.7 

^••/ip        Kanazawa 

80.9 

78.6 

75.7 

76.2 

76.3 

80.2 

84.9 

79.8 

81.0 

81.5 

80.1 

80.3 

79.6 

fljTJv:        Fushiki 

83.6 

82.5 

77.5 

80.6 

77.8  1      82.4 

85.0 

82.5 

82.3 

80.8 

82.2 

85.2 

81.9 

$ni         Niigata 

84.7 

84.9 

75.6 

77.7 

77.6 

81.8 

85.5 

83.8 

82.2 

80.1 

79.4 

82.0 

81.2 

ft  ffl         Akita 

79.0 

77.8 

73.6 

73.9 

77.3 

81.5 

86.0 

83.6 

83.4 

81.6 

78.5 

77.7 

79.5 

ipf^        Aomori 

80.9 

80.5 

73.3 

69.8 

71.5 

79.6 

82.9 

"79.1 

80.1 

77.1 

76.3 

80.2 

77.6 

gift        Hakodate 

72.9 

71.9 

67.9 

71.1 

74.9 

83.4 

86.4 

82.8 

81.2 

74.8 

70.9 

72.8 

75.9 

f|g|5        Suttsu 

77.0 

76.3 

71.1 

75.4 

80.3 

87.0 

88.1 

86.1 

81.5 

74.4 

75.2 

77.7 

79.2 

^LifeJl  ^    Sapporo 

78.9 

78.7 

72.8 

70.2 

73.8 

82.1 

85.8 

84.0 

82.7 

78.7 

75.9 

77.4 

78.4 

_hjl|  ""    Kamikawa 

90.2 

83.6 

77.7 

72.7 

71.1 

76.9 

80.5 

82.0 

83.7 

82.8 

83.6 

86.8 

81.0 

-\-ffi         Tokachi 

.  77.5 

77.0 

70.8 

69.4 

71.4 

82.0 

84,0 

85.1 

84.8 

77.5 

71.9 

75,7 

77.2 

W3£        Erimo 

84.9 

85.2 

85.9 

85.7 

86.9 

90.1 

91.9 

91.4 

89.6 

$I]J&        Kushiro 

81.4 

78.4 

74.6 

74.9 

76.9 

83.6 

85.9 

87.2 

86.2 

79.2 

78.2 

77.6 

803 

$H^        Abashiri 

80.5 

80.7 

74.5 

71.9 

75.8 

82.7 

85.1 

82.9 

80.5 

72.2 

70.3 

74.7 

77.6 

tfijiS        Nemuro 

73.5 

76.4 

76.0 

80.0 

83.0 

90.8 

91.4 

908 

86.1 

76.6 

69.5 

70.7 

80.4 

AMOUNT    OF    PRECIPITATION. 


H^b        Koshun 

32.2 

21.4 

40.9 

83.2 

237.7 

387.0 

349.3 

567.0 

106.2 

173.8 

11.9 

12.0 

2022.4 

^M.        Taito 

47.9 

43.8 

60.5 

52.8 

196.0 

451.5 

23-^.7 

470.4 

93.8 

217.1 

40.2 

21.6 

1928.3 

31]$]         T;dnnn 

46.3 

20.3 

68.3 

72.6 

178.3 

468.8 

344.4 

441.8 

64.9 

34.1 

4.7 

122 

1756.7 

J^ISB^     Hokoto 

29.5 

23.8 

94.4 

116.2 

121.2 

255.0 

152.4 

208.4 

109.8 

17.2 

11.4 

26.9 

1166.2 

3|tfi         Taichu 

58.4 

48.4 

108.8 

156.7 

216.9 

451.1 

324.4 

336.9 

105.1 

12.1 

10.8 

30.3 

1859.9 

^3t        Taihoku 

93.4 

117.5 

183.8 

140.6 

197.3 

300.3 

255.3 

347.2 

142.9 

81.4 

65.2 

103.8 

2028.7 

It-ll-        Keelung 

326.7 

243.4 

333.1 

199.3 

286.4 

329.9 

105.3 

213.4 

232.6 

250.1 

287.8 

318.4 

3126.7 

tffelb     Ishipakijiina 

127.9 

61.4 

105.0 

91.3 

222.2 

227.1 

259.4 

2^-0.5 

167.5 

123.9 

118.4 

170.1 

1954.7 

3JI!||        Naha 

159.4 

89.6 

172.6 

13-2.5 

203.3 

326.4 

169.2 

188.8 

174.1 

157.9 

120.3 

151.4 

2045.5 

•jz  Jjj         Oshima 

228.3 

154.6 

232.5 

248.4 

442.9 

481.8 

260.9 

197.9 

288.5 

326.9 

174.4 

174.9 

3212.2 

flt^i  Ju     Kagoshima 

84.2 

600 

182.6 

297.7 

267.6 

468.3 

461.9 

228.0 

163.0 

160.9 

87.9 

82.1 

2544.4 

'gttoft         Viyazaki 

72.5 

38.6 

227.0 

314.0 

281.7 

457.2 

331.8 

250.9 

197.9 

230.8 

95.8 

88.3 

2586.6 

fiSsfc        Kumamoto 

78.9 

45.3 

1:11.7 

2H.3 

208.S 

364.7 

403.2 

'206.9 

109.7 

114.3 

58.7 

62.8 

1998.4 

feK         Saga 

58.8 

50.9 

133.0 

237.8 

187.5 

312.9 

372.4 

177.1 

91.3 

103.7 

54.3 

60.3 

1840.5 

feffifife    Saseho 

65.9 

69.3 

129.1 

215.6 

217.1 

333.8 

387.3 

2-28.7 

102.7 

.  120.4 

62.7 

91.1 

2003.7 

Hftf         Nitgasaki 

81.9 

69.5 

127.3 

227.0 

191.3 

347.7 

297.2 

195.8 

119.8 

114.6 

63.2 

79.6 

1914.9 

Jgt/jfi        Itsugaliara 

113.2 

90.8 

131.0 

296.1 

252.9- 

318.9 

457.7 

268.2 

12C..9 

178.3 

57.1 

108.7 

2399.8 

ijfSlS]        Fuknoka 

59.5 

72.4 

126.1 

166.5 

15.J.4 

268.H 

326.9 

181.8 

105.6 

103.9 

65.4 

97.8 

1727.9 

*.%•        Oita 

48.0 

27.7 

161.1 

1684 

151.0 

272.9 

248.7 

168.5 

160.2 

178.7 

44.3 

60.6 

168-.0 

~F!ii        Shimonoseki 

62.8 

62.6 

116.8 

192.4 

179.6 

343.0 

311.0 

156.9 

94.0 

118.6 

53.4 

80.1 

1771.2 

jjftj&         Hiroshima 

42.4 

35.7 

119.7 

199.6 

177.0 

292.1 

262.2 

1Y7.7 

89.9 

106.6 

48.6 

68.5 

1620.0 

J%            Kure 

46.8 

28.3 

118.7 

159.5 

174.5 

278.7 

280.5 

138.2 

91.9 

124.8 

38.7 

67.4 

1548.0 

$£  lU        Matsuyama 

51.3 

31.6 

111.8 

127.3 

149.1 

232.5 

25S.O 

150.8 

109.8 

114.9 

57.4 

70.8 

1465.3 

%\m'ffi.    Niihama 

50.6 

29.5 

106.9 

97.6 

123.4 

218.4 

244.0 

189.1 

174.4 

15i.3 

51.7 

60.7 

1501.6. 

BlJ^         Besshi 

95.8 

84.2 

229.6 

236.9 

235.2 

380.4 

397.4 

427.2 

391.8 

267.0 

112.9 

138.6 

•2976.9  I 
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RESULTS  OF   THE  OBSERVATIONS   FOR  THE  5  YEARS,   1901-1905. 


\.    /j?fc  Month 

'     - 

— 

— 

ra 

£ 

- 

-t 

A 

ft 

* 

-f-             ±            '&       ; 

\^r 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

J              ^ 

* 

Jfii  £  Locality^. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov.         Dec. 

Annual 

M          ji     c«o 
AMOUNT    OF    PRECIPITATION.    Continued) 


155]  ill         Okayaiua 

36.8 

23.8 

99.3 

107.6 

123.3 

162.0 

173.4 

133.9 

91.2 

107.9 

36.4 

50.0 

1145.6 

$iiUf        Ajino 

33.6 

21.6 

S8.5 

95.8 

102.4 

165.3 

161.3 

127.8 

91.2 

101.9 

32.6 

51.6 

1073.6 

%r$*M-    Tadotsu 

37.2 

25.2 

91.4 

105.7 

108.4 

161.5 

191.2 

148.4 

121.9 

126.8 

42.1 

57.8 

1217.8 

pji/4         Kobe 

48.0 

23.9 

106.9 

132.3 

140.7 

235.4 

258.8 

14(5.0 

98.8 

127.1 

46.3 

52.0 

1416.2 

^  ll         Osak* 

52-1 

31.5 

118.8 

147.3 

156.9 

250.4 

277.4 

130.4 

122.0 

133.2 

54.6 

59.4 

1534.0 

ifflafftlil     Wakavania 

53.9 

29.6 

129.6 

132.2 

154.3 

303.9 

331.4 

174.1 

160.3 

159.3 

78.3 

73.9 

1780.8 

Oil  &         Tokn  shi  ui  a 

46.7 

31.9 

144.3 

134.1 

165.9 

228.4 

282.4 

186.9 

190.9 

208.4 

68.9 

77.3 

1766.0 

i@J£n        Kochi 

58.4 

42.6 

243.8 

324.9 

330.8 

423.9 

429.7 

275.4 

240.1 

247.1 

95.7 

113.2 

2825.7 

J£            Tsu 

55.3 

29.7 

137.0 

189.3 

211.7 

298.5 

289.5 

226.0 

244.8 

175.4 

83.3 

88.4 

2028.9 

%*  1'TM    Nagoya 

59.6 

30.3 

169.7 

183.3 

205.3 

265.9 

303.7 

217.3 

168.7 

159.4 

73.3 

94.0 

1930.5 

jUi®        Haniamatsu 

58.9 

27.5 

170.0 

155.7 

241.3 

325.1 

360.1 

185.4 

204.4 

183.9 

77.7 

91.1 

2081  1 

tS'Pf-i     .    Numazu 

82.3 

48.  '4 

172.5 

166.1 

220.4 

2*0.1 

424.4 

188.7 

172.2 

189.0 

92.9 

110.6 

2147.3 

ISi^lK     Yokosnka 

77.2 

SO!B 

165.2 

193.3 

190.7 

204.5 

290.8 

161.2 

221.8 

276.3 

98.7 

113.9 

2044.3 

M®         Y'okohama 

63.7 

47.4 

122.6 

144.5 

162.9 

167.3 

239.1 

139.9 

191.3 

219.6 

84.6 

104.8 

1687.6 

j^lK        Tokio 

59.4 

49.3 

117.8 

135.6 

160.9 

170.2 

201.8 

132.8 

188.7 

206.0 

76.0 

95.0 

1593.3 

l^-f-         Choshi 

94.6 

84.2 

160.4 

167.1 

153.7 

134.0 

160.1 

154.6 

139.9 

268.4 

110.1 

115.7 

1742.9 

7Jt/5         Mito 

52.9 

41.7 

122.5 

144.8 

158.3 

130.4 

172.9 

130.8 

147.8 

167.0 

73.1 

72.9 

1415.0 

jfe  lil         Kanayama 

73.4 

38.7 

86.1 

1^7.9 

115.7 

140.3 

192.5 

173.8 

226.3 

177.1 

42.4 

90.0 

1464.2 

?j^£         Ishinomaki 

47.4 

30.2 

68.3 

90.3 

104.8 

120.4 

157.9 

98.6 

177.2 

141.4 

40.5 

63.8 

1140.9 

&l!f        Miyako 

82.4 

68rO 

92.8 

85.0 

'  139.4 

134.6 

159.9 

155.4 

245.7 

191.9 

59.2 

106.8 

1524.1 

A  ?f;        Yagi 

52.9 

45.0 

116.7 

127.8 

'  149.9 

252.1 

319.1 

147.9 

181.6 

132.4 

66.7 

71.1 

1Q63.3 

3^W»        Kioto 

58.3 

48.2 

127.1 

158.1 

183.5 

279.2 

296.5 

153.6 

149.9 

330.8 

60.8 

60.8 

1706.9  I 

/S-tiH.         Hikone 

114.3 

83.3 

135.6 

141.4 

180.1 

234.9 

302.5 

147.4 

•  168.4 

129.8 

92.7 

112.6 

1843.0 

I'slC'1!'-        Gifu 

78.3 

39.4 

167.1 

211.6 

282.1 

318.1 

385.0 

221.9 

223.8 

158.1 

88.0 

95.7 

2269.1 

iftjUl         Takayama 

83.7 

58.9 

127.8 

153,5 

169.8 

243.9 

317.0 

163.5 

221.9 

149.7 

111.3 

132.0 

1933.0 

flSHJ         Jidft 

68.3 

42.9 

141.0 

171.7 

222.4 

290.3 

355.7 

209.1 

129.9 

157.7 

77.7 

103.5 

1970.2  1 

fp  Jf-f        Kofu 

42.0 

31.5 

82.6 

93.3 

123-0 

115.2 

303.3 

129.1 

154.1 

124.0 

59.0 

83.2 

1258.2 

&4^         Matsumoto 

48.0 

25.7 

84.1 

105.8 

128-9 

157.3 

170.5 

120.5 

132.5 

120.8 

51.1 

54.8 

1200.0 

JscH-'f         Xagano 

49.3 

46.4 

58.6 

71.2 

108-7 

103.8 

187.4 

99.4 

107.0 

82.4 

55.1 

65.2 

1034.5 

ButiS         .M.-iyebashi 

30.7 

21.4 

56.7 

105.4 

124.9 

141.4 

209.3 

177.1 

249.3 

128.6 

31.3 

51.1 

1327.1 

$£??•         Kumagaya 

35.7 

32.1 

60.9 

113.1 

143.9 

131.8 

184.0 

161.1 

222.5 

167.3 

44.5 

70.1    ! 

1365.0 

^pSIS'iS?     Utsxinomiya 

36.0 

33.3 

98.5 

139.5 

163.2 

189.3 

232.0 

171.1 

225.4 

155.9 

50.0 

61.8 

1556.1 

;QU4         Ashio 

39.1 

35.3 

10-^.3 

130.4 

168.6 

177.9 

322.5 

208.2 

345.0 

151.7 

55.9 

83.6 

1820.6 

9m  i'lj         Fuknshima 

55.7 

30.6 

67.7 

89.0 

104.9 

111.4 

183.9 

172.0 

141.1 

115.4 

37.3 

73.8 

1182.8 

|lj7'fj         Yamagata 

88.5 

62.9 

59.7 

76.2 

70.0 

86.6 

174.9 

133.6 

135.3 

86.7 

85.8 

130.0 

1190.2 

j^  HI         Hnmada 

108.7 

77.8 

112.9 

151.6 

136.0 

219.0 

171.5 

149.9 

114.0 

134.1 

99.5 

117.5 

1592.4 

^            Sakai 

210.7 

161.5 

147.4 

158.2 

130.9 

205.5 

190.7 

112.4 

186.1 

147.8 

170.3 

208.6 

2030.1 

';•','•{"[£         Miyazu 

202.0 

152.4 

152.9 

148.0 

123.9 

217.2 

208.0 

227.2 

200.6 

159.3 

155.0 

228.4 

2174.9 

§iJ5!        Tsuruga 

211.3 

119.1 

116.0 

142.3 

151.3 

181.9 

254.4 

180.5 

205.2 

140.4 

207.1 

283.6 

2193.1 

jpr^         Fukui 

225.2 

182.1 

137.5 

159.7 

175.5 

195.1 

275.0 

161.6 

165.4 

157.8 

238.8 

330.0 

2403.7 

sfei'J?         Kanazawa 

251.4 

178.9 

157.2 

170.0 

182.8 

210.9 

274.5 

235.0 

225.6 

186.9 

316.0 

337.3 

2727.6 

fi^        FushiM 

212.1 

165.2 

124.0 

133.7 

149.7 

146.1 

2S1.2 

204.2 

165.1 

169.0 

256.9 

306.3 

2313.5 

3?n£}         Niigata 

180.2 

146.0 

102.9 

12*0.8 

105.5 

115.5 

212.0 

125.7 

221.9 

150.6 

2U5.2 

220.2 

1906.5 

$ClQ         Akita 

112.2 

97.8 

95.0 

98.1 

120.9 

148.1 

292.2 

201.0 

194.3 

143.8 

185.7 

202.9 

1912.0 

Tf  ^         Aomori 

123.6 

124.3 

68.9 

54.7 

62.5 

81.8 

223.1 

105.5 

140.7 

96.4 

139.1 

178.0 

1398.6 

Sjfift         Hakodate 

55.0 

82.2 

58.6. 

60.1 

86.8 

96.1 

141.5 

131.4 

169.1 

117.1 

82.7 

83.7 

1164.2 

U>'ffl>        Suttsu 

78.5 

75.2 

46.3 

53.7 

59.3 

79.5 

83.6 

80.6 

180.1 

122.0 

136.5 

114.7 

1109.9 

^LK        Sapporo 

81.6 

64.7 

50.6 

42.2 

71.2 

81.2 

109.5 

56.4 

136.7 

77.1 

93.8 

114.2 

979.5 

Jijll         Kamikawa 

53.5 

36.7 

50.3 

45.5 

66.3 

101.0 

137.0 

106.7 

163.1 

105.3 

81.9 

81.9 

1029.0 

"MS1"         Tokachi 

47.1 

37.8 

38.3 

48.0 

109.9 

121.4 

93.7 

115.5 

166.9 

77.5 

50.0 

64.5 

973.6 

f*|'Je         Erimo 

23.8 

20.2 

23.9 

48.2 

83.7 

108.0 

126.5 

67.4 

132.8 

118.0 

65.3 

54.7 

872.5 

$l|Jft        Kushiro 

45.8 

44.3 

66.3 

60.7 

1257 

102.4 

883 

1163 

146.7 

114.3 

77.1 

78.3 

10661 

ffl^        Abashiri 

39.1 

20.9 

48.1 

358 

69.5 

85.5 

87.8 

67.9 

92.5 

65.1 

62.0 

63.4 

737.6 

$i?i|        Nemuro 

29.3 

28.3 

44.4 

47.8 

116.9 

!>7.7 

67.5 

78.6 

118.8 

103.5 

84.4 

83.4 

900.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


\^  ftzfc  Month 
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ft 
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ft 

ft 

ft 
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ft            ft 
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tfaft  LOCH  lit  y"^s. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July       Aug. 

Sejjt. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

-    0     '     H'  *    M    i 

MAXIMUM    DAILY   AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


'lS-^         Jvr.slmn 

23.8 

17.4 

111.6 

111.8 

3*0.2 

237.1 

142.3 

292.0 

77.4 

228.3 

13.9 

8.9 

380.2 

gvjfi         Tnito 

29.1 

26.9 

41.0 

31.0 

166.9 

273.1 

123.1 

414.4 

8-2.1 

171.7 

54.4 

19.8 

414.4 

^5$f         Tainan 

101.1 

16.3 

86.9 

44.5 

167.0 

238.1 

217.1 

358.9 

130.3 

52.6 

15.0 

15.1 

358.9 

$$i&    Hokoto 

29.fi 

33.4 

47.9 

54.5 

129.6 

157.7 

218.6 

303.6 

343.8 

61.3 

24.2 

38.2 

343.8 

Hty      -   Taichu 

89.0 

52.6 

39.4 

121.2 

106.1 

284.9 

305.2 

342.0 

183.1 

12.6 

30.2 

31.8 

342.0 

^;}fc        Ttrihoku 

50.0 

52.7 

63.8 

78.4 

157.8 

199.2 

132.2 

281.3 

109.0 

92.4 

35.6 

79.3 

281.3 

ISfe        Keelnng 

64.3 

59.3 

52.1 

74.2 

177.6 

160.3 

45.3 

141.7 

139.7 

152.1 

173.1 

147.7 

177.6 

£i~  M  ii     I  shigald  jima 

53.5 

49.8 

54.8 

73.7 

75.0 

180.4 

204.3 

148.1 

167.5 

83.4 

66.8 

71.8 

204.3 

WM        Nnlrn 

149.2 

85.6 

87.2 

39.3 

96-3 

147.5 

131.7 

187.2 

115.3 

217.1 

147.4 

107.0 

•217.1 

^  H        Oshima 

103.7 

51.6 

91.  S 

139.0 

547.1 

144.4 

154.8 

173.9 

202.4 

174.4 

278.6 

85.4 

5471 

$»$.&     Kagoshima 

31.6 

27.7 

58.5 

112.5 

135.5 

152.8 

143.2 

129.3 

100.0 

135.8 

86.3 

38.0 

153.8 

ft'illfj        Miyazaki 

41.7 

43.3 

88.0 

154.8 

103.7 

115.0 

90.5 

305.8 

75.5 

103.0 

147.6 

74.4 

305.3 

?&$.        Kumamoto 

48.6 

29.1 

42.5 

100.9 

95.1 

127.3 

90.1 

133.4 

49.8 

72.1 

41.3 

31.6 

133.4 

feK        Saga 

34.9 

35.3 

57.9 

122.9 

'  124.9 

120.5 

128.4 

113.2 

44.3 

70.8 

31.2 

40.6 

128.4 

ffeELft    Saseho 

38.9 

33.3 

43.5 

121.3 

128.3 

244.'2 

161.3 

156.7 

59.1 

116.6 

42-2 

46.0 

244.2 

3k%$$        Nagasaki 

35.3 

36.2 

36.fi 

117.1 

135.0 

122.2 

148.4 

144.8 

13^.1 

127.5 

32.6 

42.1 

148.4 

Jgcljj?        Itsugahara 

109.5 

56.5 

82.3 

147.1 

174.9 

148.1 

151.4 

170.9 

135.2 

183.7 

49.9 

97.8 

183.7 

jjfltS)         Fukuoka 

21.2 

33.0 

48.9 

137.7 

76.1 

185.6 

257.6 

103.3 

69.7 

82.3 

42.7 

34.4 

•257.r, 

*#         Oita 

32.2 

31.4 

55.3 

42.2 

71.3 

105.3 

80.2 

1-22.8 

145.0 

163.3 

27.7 

50.4 

163.3 

"F$j]        Shimonoseki 

23.5 

37.0 

35.9 

118.2 

127.6 

336.7 

153.3 

72.0 

62.7 

111.7 

40.9 

32.2 

336.7 

^j§        Hiroshima 

26.4 

29.6 

403 

108.6 

101.7 

159.9 

111.5 

119.1 

56.1 

50.4 

54.1 

39.8 

159.9 

J5i      •      Kure 

27.1 

20.6 

35.0 

70.8 

115.2 

150.9 

135.2 

79.0 

70.5 

79.9 

42.4 

40.9 

150.9 

t2UJ        Matsuyama 

22.1 

19.2 

30.3 

35.2 

63.4 

101.9 

88.5 

86.9 

91.0 

61.4 

41.0 

34.0 

101.9 

^r^lS     Niihama 

19.0 

24.9 

29.6 

38.2 

86.0 

73.0 

102.1 

87.6 

111.7 

62.4 

29.8 

37.1 

111.7 

a\]J-        Besshi 

46.9 

43.9 

55.6 

82.5 

116.2 

142.9 

140.0 

214.1 

3-23.2 

178.6 

55.4 

63.3 

323.2 

|ffi!  Ul         Okayama 

20.5 

22.4 

31.7 

34.2 

46.2 

68.7 

55.4 

62.9 

48.1 

6R.5 

26.0 

24.3 

68.7 

B^l'F        Ajino 

14.8 

19.9 

30.0 

32.8 

36.2 

66.0 

7:<.'2 

55.0 

54.9 

48.4 

2u.5 

2^.4 

73.2 

£®$:     Tadotsu 

15.4 

27.9 

28.6 

33.'2 

51.2 

54.3 

107.5 

7-2.3 

89.1 

63.7 

32.3 

47.5 

K7.5 

jjH])^        Kobe 

23.5 

20.2 

48.5 

56.9 

81.1 

81.3 

116.5 

91.8 

34.3 

97.4 

26.7 

35.1 

llfi.5 

j^EK         Osaka 

29.6 

27.0 

67.9 

56.1 

44.8 

115.2 

130.4 

83.9 

49.9 

65.4 

38.1 

35.3 

130.4 

ftil&Ul     Wakayatna 

26.5 

22.9 

65.4 

50.9 

149.3 

112.5 

189.1 

115.6 

127.0 

79.3 

75.7 

34.0 

189.1 

£fsj=5         Tokushima 

24.2 

25.5 

63.6 

5-2.3 

80.7 

59.9 

145.0 

H  9.8 

T27.3 

102.5 

80.4 

9-2.0 

J45.0 

ifgfcj        Kochi 

34.7 

49.4 

79.2 

124.9 

183.9 

170.4 

139.4 

150.9 

160.2 

118.3 

81.0 

125.6 

183.') 

p£           Tsu 

30.5 

25.2 

60.2 

63.7 

86.0 

82.2 

13^.7 

204.0 

19-2.8 

102.7 

99.4 

46.9 

204.0 

£#M     Nagoya 

31.8 

32.2 

95.8 

55.5 

66.5 

96.9 

158.0 

123.5 

80.0 

63.5 

51.0 

54.2 

158.0 

i^S        Hamamatsu 

28.9 

19.8 

120.7 

60.2 

83.3 

106.3 

146.7 

144.3 

204.7 

154.8 

70.7 

52.1 

204.7 

mat        Numazu 

40.6 

29.3 

71.7 

42.2 

87.0 

112.4 

207.9 

105.3 

95.3 

221.6 

62.3 

51.0 

221.6 

^M'il    Yokosuka 

38.7 

24.0 

53.3 

77.6 

72.0 

78.2 

132.2 

106.9 

178.3 

244.5 

46.3 

94.1 

244.5 

l^iS        ^'°  ohama 

32.0 

29.9 

49.2 

55.5 

61.7 

50.5 

101.6 

83.2 

150.5 

148.9 

44.2 

73.3 

150.5 

M&        Tokio 

37.9 

36.8 

32.4 

34.9 

74.4 

41.6 

61.4 

106.8 

164.8 

126.1 

45.8 

80.5 

164.8 

^^        Choshi 

43.4 

44.8 

.   46.0 

58.1 

53.1 

45.6 

63.9 

118.3 

72.7 

(  192.8 

78.4 

53.4 

192.8 

7jc^J         Mito 

37.4 

26.8 

47.9 

46.5 

64.2 

40.8 

97.3 

107.6 

91.2 

86.4 

67.0 

76.7 

107.6 

^iJj        Kanayama 

66.7 

33.9 

38.9 

50.9 

60.4 

74.4 

144.0 

.85.6 

183.3 

92.3 

28.2 

86.6 

183.3 

^^         Inhinomaki 

28.2 

30.6 

37.6 

36.1 

59.5 

49.0 

104.3 

100.5 

126.5 

'     78.4 

49.2 

73.1 

126.5 

^1?,-         IMiyako 

81.4 

40.0 

54.0 

95.7 

162.7 

71.0 

75.4 

75.7 

119.2 

219.3 

53,1 

93.2 

219.3 

A?|c        Yagi 

21.4 

25.4 

64.4 

48.8 

96.2 

84.6 

173.2 

101.1 

72.2 

85.5 

58.9 

26.2 

173.2 

MW        Ki  to 

27.7 

40.3 

84.2 

49.9 

98.4 

98.5 

109.7 

100.5 

78.1 

42.7 

31.1 

27.7 

109.7 

Tg^.        Hikone 

30.9 

34.0 

81.2 

29.0 

77.3 

65.1 

95.7 

108.4 

121.3 

40.1 

40.4 

35.4 

T21.3 

g^L         Gifu 

38.0 

26.2 

60.1 

64.4 

111.0 

112.7 

131.7 

127.2 

153.7 

86.7 

51.3 

58.0 

153.7 

rli  UJ         Takayama 

23.0 

22.4 

66.6 

44.1 

49,4 

134.5 

105.2 

106.7 

89.3 

57.0 

65.0 

57.1 

134.5 

fitffl         lida 

30.4 

41.5 

93.8 

49.0 

95.3 

75.0 

116.7 

113.2 

57.1 

'  66.4 

49.4 

63.8 

116.7 

^^=        Kofu 

21.fi 

22.3 

45.4 

32.2 

61.5 

47.0 

123.8 

63.8 

72.2 

93.5 

3-2.9 

68.9 

123.8 

12/tc        Matsumoto 

32.3 

25.4 

63.5 

33.8 

74.2 

39.3 

48.1 

74.4 

55.9 

68.8 

40.7 

53.1 

74.4 

^il'f         Nagano 

19.0 

22.1 

24.5 

27.1 

48.8 

47.1 

46.0 

51.3 

38.8 

39.8 

32.2 

26.3 

51.3 

BI]^         Mayebashi 

25.9 

22.2 

22.8 

40.8 

51.6 

64.8 

56.3 

123.7 

135.8 

83.6 

22.2 

64.5 

135.8 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 
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Jfefc  Locality^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

-    H     '     ib    :fc    M '    1: 

MAXIMUM    DAILY    AMOUNT   OF    PRECIPITATION!.    (Continued) 


8.6  S1        Kumagaya 

29.9 

33.4 

31.3 

43.1 

67.5 

32.3 

77.7 

162.2 

111.7 

80.3 

23.4 

65.6 

162.2 

^Nffllsf    Utsunomiya 

26.9 

21.7 

48.8 

44.3 

70.4 

46.1 

75.4 

126.3 

120.8 

70.1 

27.7 

74.4 

T26.3 

,E^        Ashio 

27.9 

21.4 

39.0 

42.6 

58.8 

47.1 

166.6 

22.8 

261.6 

65.9 

25.5 

59.9 

261.6 

HJ|         Fukushima 

34.2 

14.7 

24.0 

51.8 

49.2 

56.3 

72.0 

80.2 

77.5 

55.5 

26.4 

63.1 

80.2 

llj$2        Yamagata 

17.8 

14.9 

24.0 

23.1 

29.9 

33.0 

101.2 

87.7 

T24.5 

45.7 

27.7 

59.1 

124.5 

Jggj         Hamada 

42.5 

29.2 

30.4 

60.1 

55.1 

108.5 

87.0 

117.7 

99.4 

56.7 

36.1 

39.7 

117.7 

lj|            Sakai 

45.4 

36.8 

33.6 

54.2 

61.7 

82.4 

134.4 

85.4 

197.9 

47.1 

49.2 

55.2 

197.9 

g^        Miyazu 

43.9 

52.0 

47.4 

42.5 

37.7 

91.2 

63.8 

188.0 

103.9 

47.1 

90.7 

76.2' 

188.0 

®S        Tsuruga 

3;i.8 

20.9 

20.7 

35.9 

30.4 

46.6 

83.3 

94.6 

94.2 

34.4 

45.0 

76.6 

94.6 

gjg#        Fukui 

17.5 

18.1 

19.2 

40.2 

38.2 

25.8 

66.5 

48.2 

57.6 

26.3 

21.2 

19.8 

66.5 

££Jfi         Kanazawa 

54.6 

26.8 

49.5 

57.6 

63.2 

131.2 

110.7 

.93.1 

57.9 

56.4 

86.0 

47.0 

131.2 

f£;fc        Fushiki 

45.1 

26.5 

33.7 

60.7 

85.0 

85.2 

86.9 

146.5 

57.7 

44.2 

58.4 

48.6 

146.5 

$?JJ!         Niigata 

36.7 

22.6 

23.3 

46.0 

48.3 

50.1 

78.6 

60.3 

116.6 

69.2 

43.7 

39.4 

116.6 

$cffl         AMta 

18.8 

39.2 

30.7 

44.8 

49.5 

57.3 

118.2 

86.4 

61.6 

42.4 

31.0 

49.0 

118.2 

lif^        Aomori 

32.2 

20.8 

23.2 

34.4 

22.0 

38.4 

112.1 

49.6 

68.9 

33.4 

50.6 

48.5 

112.1 

gjjgf        Hakodate 

53.8 

28.4 

25.5 

43.3 

30.3 

41.4 

52.2 

99.2 

58.9 

58.6 

45.7 

28.1 

99.2 

^g[5        Suttsu 

26.8 

18.1 

18.4 

28il 

23.2 

54.6 

63.5 

80.0 

100.8 

52.3 

43.2 

19.8 

100.8 

*Ll6S         Sapporo 

35.2 

20.0 

19.5 

40.9 

50.2 

29.4 

123.5 

42.0 

66.1 

79.5 

33.9 

28.0 

123.5 

Jfc.HI        Kamikawa 

12.0 

12.4 

14.4 

18.9 

25.9 

39.8 

127.6 

3H.6 

51.9 

44.6 

13.9 

22.7 

127.6 

-f-j$         Tokachi 

49.8 

20.1 

25.0 

26.7 

88.3 

65.9 

74.4 

113.3 

78.4 

69.8 

56.4 

36.5 

113.3 

f*f3£        Erimo 

29.6 

12.4 

14.8 

29.7 

55.2 

49.7 

59.4 

33.5 

62.6 

111.9 

44.4 

26.2 

111.9 

@l]g&         Kushiro 

34.7 

40.5 

66.4 

35.2 

45.0 

54.9 

40.3 

72,4 

88.3 

65.5 

57.1 

81.1 

88.3 

Jfll^;        Abashiri 

18.2 

13.4 

60.6 

18.5 

31.5 

46.1 

47.8 

f'0.0 

-*  89.1 

52.2 

36.4 

47.9     ! 

60.6 

1fi=j|        Nemuro 

15.5 

19.8 

36.3 

32.5 

91.4 

116.2 

30.7 

8'J.4 

59.8 

58.8 

72.9 

112.0 

116.2 

i 

j 

M     ^      H      ft 

NUMBER   OF   DAYS   WITH    PRECIPITATION. 


{P^£        Koshun 

10.0 

6.4 

7.4 

6.8 

13.0 

19.4 

20.0 

21.6 

16.2 

13.0 

7.4 

7.0 

148.2 

H3JC        Taito 

10.8 

9.8 

15.0 

13.6 

17.4 

15.2 

12.4 

17.6 

12.0 

11.6 

7.0 

8.6 

151.0 

|f?j^[         Tainan 

5.6 

5.4 

8.2 

8.4 

11.6 

18.6 

15.6 

18.4 

7.0 

3.6 

2.6 

5.2 

110.2 

S^JHJb     Hokoto 

6.4 

6.0 

12.2 

8.8 

9.8 

12.8 

10.2 

11.4 

4.6 

2.8 

3.6 

6.4 

950.0 

gEtfi         Taichu 

6.6 

7.0 

15.4 

10.2 

13.6 

17.6 

15.2 

17.4 

6.6 

3.2 

4.6 

7.2 

124.6 

Hit        Taihoku 

14.2 

15.2 

20.2 

13.6 

15.0 

17.0 

17.0 

16.6 

12.4 

13.0 

15.0 

15.4 

184.6 

£|$        Keelung 

21.2 

18.8 

'24.2" 

17.4 

18.2 

16.2 

12.0 

15.2 

13.6 

18.6 

21.4 

21.2 

218.0 

75  is  Jib     Ishigakijima 

16.2 

12.4 

17.4 

12.0 

18.6 

15.2 

16.8 

17.0 

15.6 

15.6 

16.8 

19.0 

192.6 

MM        Naha 

17.6 

15.0 

19.2 

.   13.0 

15.4 

19.0 

15.2 

17.0 

16.8 

15.0 

14.4 

15.4 

193.0 

•£j|        Oshima 

22.2 

21.2 

21.0 

21.2 

19.8 

22.0 

186 

20.0 

17,2 

20.0 

15.2 

21.2 

239.6 

&9ifia     Kagoshima 

12.6 

13.6 

18.8 

17.0 

15.6 

18.8 

19.2 

14.2 

12.2 

11.4 

8.2 

13.2 

174.8 

^Af        Miyazaki 

9.0 

5.4 

16.8 

17.0 

15.6 

18.0 

18.4 

14.0 

12.6 

13.0 

7.0* 

7.4 

154.2 

3^2^        Kumamoto 

11.8 

11.4 

15.8 

16.0 

13.8 

14.8 

17.8 

12.4 

10.2 

10.0 

7.4 

12.0 

153.4 

£H         Saga 

13.0 

12.0 

11.4 

15.4 

13.0 

13.8 

13.8 

11.0 

9.0 

8.8 

8.8 

13.4 

143.4 

fet«:&     Saseho 

142 

13.0 

14.0 

15.2 

13.6 

13.4 

16.2 

11.4 

11?0 

10.2 

9.8 

15.4 

157.4 

Jii&lf         Nagasaki 

15.0 

14.0 

15.6 

16.6 

13.4 

15.6 

17.4 

12.0 

11.6 

11.4 

9.2 

15.2 

167.0 

Jtffi.        Itsugahara 

12.8 

12.2 

14.0 

14.6 

11.8 

11.6 

17.4 

15.0 

12.6 

10.8 

9.0 

12.8 

154.6 

9g|idj        Fukuoka 

15.6 

14.8 

15.0 

15.4 

13.4 

13.6 

17.6 

11.8 

11.2 

11.4 

12.4 

17.2 

169.4 

*5t         Oita 

8.6 

7.2 

15.2 

16.4 

14.6 

15.4 

17.4 

10.8 

11.8 

9.8 

7.6 

8.4 

143.2 

~F$fj        Shimonoseki 

15.0 

13.0 

14.6 

14.8 

11.8 

12.6 

16.2 

10.6 

11.2 

10.0 

12.4 

15.2 

157.4 

J^ii        Hiroshima 

11.8 

8.0 

13.4 

14.6 

11.8 

13.0 

16.2 

11.0 

11.0 

9.6 

9.8 

9.4 

139.6 

ig.            Kure 

8.4 

6.6 

13.2 

13.4 

11.4 

13.0 

14.4 

9.6 

9.8 

7.8 

7.2 

7.6 

122.4 

$£Ul        Matsuyama 

10.8 

9.0 

16.0 

15.0 

13.0 

15.4 

15.0 

11.4 

11.4 

10.2 

9.8 

12.4 

149.4 

mffi&i    Niihama 

10.8 

9.4 

15.8 

14.8 

13.8 

15.0 

16.2 

11.2 

14.4 

13.0 

11.6 

12.0 

158.0 

jglj^        Besshi 

15.2 

17.0 

18.6 

18.0 

16.6 

18.6 

18.8 

15.8 

16.8 

15.4 

14.4 

16.2 

201.4 

_  10  _ 
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NUMBER   OF    DAYS    WITH    PRECIPITATION.    (Continued) 


I 

PiJllj         Okayama 

8.6 

8.0 

14.0 

14.6 

11.8 

15.0 

14.2 

10.6 

122 

10.4 

8.4 

7.4 

135.2 

Bfcff        Ajino 

8.0 

7.2 

13.2 

12.8 

11.0 

13.0 

12.6 

9.2 

11.0 

10.0 

7.8 

7.8 

123.6 

£Jg?f     Tadotsu 

10.2 

9.0 

14.6 

13.8 

12.6 

14.8 

13.0 

10.4 

11.6 

11.8 

10.2 

9.4 

141.4 

jjif^         Kobe 

10.0 

9.0 

14.6 

15.0 

12.6 

14.0 

13.6 

10.6 

10.4 

11.4 

9.8 

10.0 

141.0 

^cK         Osaka 

8.4 

9.4 

14.8 

15.8 

13.8 

16.6 

15.0 

11.2 

11.4 

12.2 

10.2 

8.6 

147.4 

SlIlKUl     Wakayama 

8.8 

9.8 

14.2 

14.0 

14.2 

16.2 

13.4 

10.0 

12.2 

13.8 

11.6 

11.4 

149.6 

$H||i         Tokushima 

8.6 

8.4 

15.2 

15.8 

14.0 

16.2 

16.4 

11.6 

H.O 

12.4 

10.2 

9.4 

151.2 

H;*n         Kochi 

8.2 

7.6 

15.8 

16.2 

14.8 

18.8 

17.6 

15.0 

14.4 

11.8 

8.2 

8.4 

156.8 

3t            Tsu 

9.4 

11.2 

14.6 

16.2 

14.8 

15.8 

16.6 

12.8 

14.0 

14.0 

11.4 

9.6 

160.4 

£#If     Nagoya 

9.8 

7.8 

13.4 

14.6 

13.6 

14.6 

18.0 

10.2 

11.6 

13.8 

10.6 

10.6 

148.6 

jfifij         Hamamatsu 

7.6 

7.2 

13.2 

15.6 

14.4 

15.4 

17.8 

10.0 

13.6 

14.6 

9.4 

9.0 

147.8 

fSJ^        Numazu 

8.4 

8.2 

13.8 

16.6 

17.0 

16.8 

18.0 

10.0 

12.6 

15.0 

10.0 

9.6 

156.0 

l#SH     Yokosuka 

7.6 

7.6 

14.6 

15.2 

15.6 

14.8 

16.6 

10.6 

15.6 

15.0 

10.6 

9.4 

153.2 

Milt        Yokohama 

7.4 

7.4 

15.4 

15.0 

16.4 

15.8 

18.6 

10.2 

15.0 

15.0 

11.0 

8.2 

155.4 

JjlJiC        Tokio 

7.4 

6.8 

14.8 

15.0 

16.4 

15.4 

18.2 

10.8 

16.2 

15.8 

10.2 

8.0 

155.0 

®fc;j-         Choshi 

10.4 

9.4 

18.0 

16.2 

17.0 

17.2 

15.6 

10.2 

15.4 

17.6 

12.6 

11.4 

171.0 

7kF         Mito 

9.4 

7.6 

15.0 

15.6 

17.0 

16.2 

19.4 

12.6 

16.4 

15.6 

9.2 

8.6 

162.6 

^•(ll        Kanayama 

11.2 

8.4 

13.4 

14.4 

13.6 

15.4 

20.2 

16.8 

17.4 

15.2 

11.0 

14.6 

171.6 

;H&        Ishinomaki 

13.2 

9.6 

12.6 

13.4 

12.6 

14.0 

19.2 

14.4 

15.0 

16.0 

11.4 

14.2 

165.6 

*gft        Miyako 

9.6 

9.6 

10.8 

11.4 

13.6 

14.0 

19.8 

15.6 

18.0 

13.4 

8.4 

10.2 

154.0 

ATJC        Yagi 

10.0 

11.4 

15.8 

15.4 

14.0 

18.0 

16.6 

11.8 

15.2 

14.4 

12.4 

12.8 

167.8 

^gg        Kioto 

13.2 

11.0 

14.8 

16.4 

13.8 

15.8 

18.2 

10.2 

12.6 

13.0 

12.0 

12.4 

163.4 

/Stll        Hikone 

19.2 

14.8 

16.4 

15.8 

14.0 

15.0 

17.2 

11.0 

13.2 

14.8 

15.2 

16.0 

182.6 

ftJfL        Gifu 

14.0 

11.6 

13.0 

14.8 

13.6 

14.8 

19.4 

12.4 

13.2 

13.4 

13.2 

14.6 

168.0 

ig  UJ         Takayama 

19.8 

18.2 

17.4 

16.6 

14.4 

16.0 

19.4 

14.4 

16.2 

15,0 

16.6 

21.8 

205.8 

ISffl         lida 

12.4 

10.4 

14.2 

li.6 

14.2 

16.6 

19.8 

13.8 

11.4 

14.4 

11.0 

14.4 

170.2 

Ipjfr         Kofu 

7.8 

6.2 

11.8 

14.2 

14.8 

14.4 

17.0 

12.0 

10.8 

14.0 

7.0 

7.4 

137.4 

^S^c         Matsumoto 

13.0 

8.4 

12.8 

14.4 

13.0 

15.2 

'18.2 

11.8 

13.0 

11.2 

9.4 

9.8 

150.2 

j^SF         Nagano 

18.4 

16.0 

13.6 

14.0 

13.0 

14.8 

19.2 

12.'2 

13.6 

12.2 

12.6 

19.0 

178.6 

fiffffj         Mayebashi 

7.4 

5.4 

11.8 

13.4 

15.2 

16.8 

20.2 

16.0 

16.6 

14.0 

6.8 

7.0 

150.6 

$££?•         Kumagaya 

6.8 

5.4 

11.6 

12.8 

16.6 

16.2 

19.4 

14.0 

16.0 

14.8 

8.4 

7.0 

149.0 

^SRg     Utsunomiya 

7.0 

6.2 

13.8 

13.8 

17.4 

17.8 

23.6 

15.6 

17.2 

14.2 

8.4 

7.2 

162.2 

£M        Ashio 

9.2 

7.6 

12.8 

14.2 

17.0 

17.2 

21.4 

18.0 

17.6 

15.6 

8.4 

9.8 

168.8 

jjf«j|         Fukushima 

14.0 

11.2 

15.0 

12.0 

15.4 

14.4 

19.0 

15.0 

16.6 

14.2 

11.4 

17.0 

175.2 

UJ}£        Yamagata 

23.0 

19.8 

16.2 

14.8 

15.6 

14.6 

17.6 

13.4 

14.4 

16.2 

17.8 

23.2 

206.6 

jffH         Hamada 

19.8 

18.8 

17.0 

16.4 

12.4 

14.0 

15.8 

10.8 

14.0 

14.0 

16.6 

22.2 

192.0 

Jj^            Sakai 

24.0 

21.2 

19.4 

14.6 

11.8 

13.2 

16.0 

10.6 

13.0 

15.0 

20.4 

26.4 

205.6 

'£^:        Miyazu 

24.8 

21.4 

21.6 

16.2 

15.2 

16.6 

17.6 

12.8* 

17.4 

18.2 

21.2 

25.0 

228.0 

SfcK         Tsuruga 

23.4 

20.8 

18.3 

15.2 

15.2 

14.3 

18.2 

15.8 

14.4 

15.6 

19.3 

24.0 

216.0 

)T?w#        Fukui 

24.2 

22.8- 

20.0 

16.0 

15.2 

14.8 

19.0 

12.6 

16.2 

16.2 

19.2 

25.6 

221.8 

^?^        Kanazawa 

25.4 

23.2 

20.2 

16.8 

15.8 

15.6 

20.2 

13.8 

17.2 

17.6 

22.0 

26.2 

234.0 

ft*         Fushiki 

25.4 

22.6 

18.8 

16.4 

15.4 

13.6 

19.4 

14.0 

16.6 

18.2 

22.6 

26.6 

229.6 

$h1|         Niie;ata 

28.6 

24.0 

20.2 

16.0 

14.2 

14.6 

19.0 

12.8 

16.8 

19.6 

22.0 

26.2 

234.0 

fAEQ         Aldta 

26.6 

25.0 

19.0 

13.6 

14.6 

14.4 

20.2 

14.0 

17.0 

18.4 

23.2 

26.8 

233.0 

1?  |g        Aomori 

25.4 

23.6 

19.0 

11.4 

12.8 

14.2 

17.0 

12.0 

17.8 

17.6 

21.8 

27.2 

219.8 

Bgft        Hakodate 

20.0 

18.2 

15.4 

11.6 

12.0 

13.8 

13.8 

12.6 

17.4 

15.4 

18.0 

20.0 

155.4 

«£§tf        Suttsu 

23.2 

22.6 

15.0 

12.0 

11.0 

13.6 

11.8 

10.8 

15.0 

16.4 

21.2 

26.8 

199.4 

^L1!^        Sapporo 

20.8 

18.8 

16.6 

10.6 

14.0 

16.8 

11.8 

11.8 

15.8 

14.6 

16.2 

21.4 

189.2 

_hJl|         Kamikawa 

21.0 

18.0 

18.4 

12.6 

14.2 

17.8 

14.4 

13.2 

18.0 

17.6 

19.8 

22.8 

207.8 

-\-$f        Tokachi 

9.2 

8.8 

9.6 

10.4 

11.6 

17.6 

15.6 

15.6 

15.6 

10.2 

8.0 

98 

142.0 

$*§g        Erimo 

8.0 

8.6 

8.8 

8.6 

10.2 

12.0 

12.6 

9.6 

12..8 

11.0 

14.0 

138 

130.0 

W%t        Kushiro  • 

9.6 

10.6 

12.4 

10.4 

17.0 

21.0 

16.4 

17.0 

15.8 

10.6 

10.0 

11.2 

162.0 

$|i|^        Abashiri 

18.4 

13.8 

16.2 

9.8 

14.4 

15.8 

140 

12.8 

14..2 

13.0 

12.8 

18.2 

173.4 

tiiM        Nemuro 

12.4 

104 

11.0 

9.4 

15.0 

16.2 

14.4 

12.8 

14..4 

12.2 

11.4 

14.0 

153.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS.  1901-1905. 


^^^    ft$l  Month 

— 

,  . 

^L 

m 

E 

./> 

-t 

A 

A 

+ 

+ 

J 

Sr 

^\^' 

M 

| 

X 

n 

R 

Jl 

^ 

£ 

J3 

fi 

n 

I 

* 

*645             ^"\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    CLOUD   AMOUNT. 


ti.^        Koshun 

5.5 

5.7 

5.5 

4.7 

5.9 

7.1 

6.2 

6.9 

5.6 

5.2 

5.6 

5.9 

5.8 

3X        Taito 

7.5 

8.4 

8.4 

7.1 

6.9 

7.1 

5.5 

6.2 

6.1 

6.8 

7.3 

7.7 

7.1 

iUfff        Tainan 

4.9 

5.0 

6.1 

5.0 

5.7 

7.0 

6.1 

6.4 

4.5 

4.0 

4.8 

5.3 

5.4 

i&NiWJl    Hokoto 

7.4 

6.4 

7.7 

6.4 

6.4 

7.0 

5.4 

5.8 

4.2 

4.9 

6.5 

7.1 

6.3 

^fj1         Taichu 

5.1 

5.5 

6.9 

6.2 

6.5 

7.1 

6.1 

6.2 

4.0 

3.7 

4.6 

5.1 

5.6 

l|:}fc        Taihoku 

7.3 

7.5 

8.2 

7.5 

7.1 

7.5 

5.9 

5.9 

4.8 

6.1 

7.5 

7.4 

6.9 

;&&        Keelung 

7.9 

8.2 

8.7 

8.1 

7.5 

7.8 

5.8 

5.9 

5.5 

7.2 

8.6 

8.2 

7.5 

S  ±0  Jb     I  shigaldjima 

7.4 

7.6 

7.9 

6.6 

7.4 

7.3 

5.7 

6.0 

5.4 

5.8 

7.3 

7.6 

6.8 

2JI$$j         Naha 

7.2 

7.7 

8.1 

7.7 

8.0 

8.2 

6.3 

5.8 

5.6 

6.0 

6.7 

7.1 

7.0 

^c  Jb        Oshima 

7.7 

8.0 

8.3 

8.2 

8.0 

8.6 

7.0 

6.1 

5.7 

6.9 

7.4 

7.5 

7.4 

fil  £lla     Kagoshima 

5.1 

5.3 

6.3 

6.9 

6.9 

8.1 

6.6 

4.8 

5.3 

5.1 

3.8 

4.6 

5.7 

'gi&t        MiyaxaM 

4.0 

3.8 

5.9 

6.9 

6.9 

8.0 

6.6 

5.3 

5.7 

.    5.6 

3.5 

3.5 

5.5 

BH-fc        Kumamoto 

5.3 

5.5 

6.3 

6.7 

6.7 

7.8 

7.1 

5.3 

5.5 

5.1 

4.0 

5.1 

5.9 

fe^l        Saga 

6.0 

6.3 

6.7 

7.2 

7.0 

7.9 

7.7 

6.0 

6.2 

5.5 

4.6 

5.9 

6.4 

fe1«:»    Saseho 

6.2 

6.5 

6.8 

7.4 

7.1 

7.9 

7.9 

6.2 

6.3 

5.7 

5.1 

6.3 

6.6 

jt-ilSiF         Nagasaki 

6.1 

6.5 

6.8 

7.2 

7.0 

8.1 

7.5 

5.8 

5.9 

5.3 

4.8 

6.2 

6.4 

He  Iff,         Itsngahara 

5.3 

5.4 

6.6 

7.1 

6.8 

7.7 

8.1 

6.8 

6.5 

5.9 

4.2 

5.1 

6.3 

ffigpg         Fukuoka 

6.0 

6.2 

6.4 

6.6 

6.3 

7.1 

6.8 

4.8 

5.2 

5.1 

4.5 

5.8 

5.9 

*5J-         Oita 

4.8 

4.9 

6.4 

6.9 

6.7 

7.8 

7.2 

5.4 

5.9 

5.8 

4.2 

4.6 

5.9 

1^^        Shimon  oseki 

6.9 

6.9 

6.8 

7.2 

6.8 

7.7 

7.6 

5.9 

6.0 

5.8 

5.7 

6.6 

6.7 

JjSI  |&         Hiroshima 

5.9 

5.8 

63 

6.7 

6.6 

7.6 

7.6 

5.6 

6.1 

5.4 

4.8 

5.6 

6.2 

^1             Kure 

5.1 

5.1 

6.0 

6.5 

6.3 

7.3 

7.3 

5.5 

6.2 

5.6 

4.5 

4.8 

5.8 

fSlll        Matsuyama 

5.5 

5.6 

6.3 

6.9 

6.8 

7.7 

7.4 

5.5 

6.1 

5.6 

4.9 

55 

6.1 

5$r^l1C     Niihama 

5.7 

5.7 

6.5 

6.8 

6.6 

7.5 

7.2 

5.9 

6.5 

6.6 

5.3 

5.5 

6.3 

fllj^        Besshi 

6.4 

6.8 

7.6 

7.2 

7.2 

8.0 

7.5 

6.6 

7.3 

7.4 

6.2 

6.3 

7.0 

(SJUi         Okavama 

5.3 

5.3 

6.4 

6.9 

7.0 

8.0 

7.8 

6.2 

6.8 

6.1 

4.8 

4.7 

6.3 

:  e£!ff        Ajino 

5.2 

5.2 

6.0 

6.7 

6.9 

7.8 

7.8 

6.0 

6.5 

6.3 

4.7 

4.8 

6.2 

£)£$:     Tadot'su 

5.5 

5.5 

6.3 

6.8 

6.8 

7.7 

7.3 

5.6 

6.2 

6.1 

5.0 

5.2 

6.1 

jpf/5        Kobe 

5.4 

5.1 

6.3 

6.9 

7.1 

8.0 

8.1 

6.2 

6.8 

6.3 

4.8 

4.7 

6.3 

;A;Eg         Osaka 

5.3 

5.2 

6.1 

6.7 

6.9 

7.4 

7.3 

5.4 

6.1 

6.0 

4.4 

4.5 

5.9 

JfflH&lll     Wakayama 

6.1 

5.9 

6.7 

7.2 

7.3 

8.0 

7.6 

6.2 

6.7 

6.6 

5.6 

5.7- 

6.6 

3*J%        Tokushima 

5.1 

5.1 

6.4 

6.7 

6.9 

7.7 

7.3 

5.6 

6.2 

6.4 

5.0 

5.0 

6.1 

iir&l         Kochi 

4.3 

4.6 

6.3 

6.9 

7.1 

8.2 

7.8 

6.2 

6.6 

5.8 

4.3 

3.9 

6.0 

jft            Tsn 

4.8 

5.0 

6.0 

6.8 

7.0 

7.9 

7.7 

6.1 

6.5 

6.0 

4.3 

4.3 

6.0 

^"STM     Magoya 

4.9 

4.7 

5.7 

6.7 

7.0 

7.7 

7.8 

6.1 

6.2 

6.0 

4.4 

4.7 

6.0 

iSCfS        Hamamatsu 

4.1 

4.2 

6.0 

7.0 

7.3 

7.9 

7.8 

6.4 

d.7 

6.6 

4.3 

4.0 

6.0 

tSif:        Numasu 

4.9 

4.7 

6.8 

7.2 

7.8 

8.3 

8.5 

6.8 

7.3 

7.2 

4.9 

4.0 

6.5 

^SK     Yokosuka 

4.9 

5.1 

6.7 

7.3 

7.8 

8.2 

8.1 

6.8 

7.3 

7.4 

5.2 

4.3 

6.6 

jjfi'^        Yokohama 

4.4 

4.6 

6.5 

7.2 

7.6 

7.9 

8.0 

6.6 

7.3 

7.1 

4.8 

4.2 

6.4 

^[^        Tokio 

4.1 

4.3 

6.2 

6.9 

7.3 

7.7 

7.9 

6.5 

7.1 

7.0 

4.6 

3.9 

6.1 

$%=f-        Choshi 

4.6 

4.8 

6.5 

7.0 

7.3 

7.7 

7.8 

6.2 

6.8 

7.3 

5.2 

4.3 

6.3 

7Jc^        Mito 

4.0 

4.3 

6.2 

7.1 

7.7 

8.0 

8.5 

7.3 

7.7 

7.0 

4.5 

3.8 

6.3 

i£llj        Kanayama 

5.5 

5.4 

6.6 

7.0 

7.2 

8.0 

8.6 

8.0 

7.8 

7.2 

5.3 

5.5 

6.8 

!5%g        Ishinomald 

5.2 

5.0 

5.8 

6.3 

6.6 

7.3 

8.4 

7.5 

7.2 

6.8 

5.3 

5.1 

6.4 

glT        Miyako 

5.0 

5.5 

5.7 

6.4 

6.7 

7.8 

8.3 

7.7 

7.4 

6.8 

5.2 

5.0 

6.4 

A?fc        Yaqi 

6.3 

6.2 

6.9 

7.2 

7.3 

7.8 

7.5 

6.1 

6.8 

6.9 

5.3 

5.7 

6.6 

j|?f-p        Kioto 

6.0 

6.3 

'  6.7 

7.2 

7.4 

7.8 

8.2 

6.3 

7.1 

6.5 

5.0 

5.5 

6.7 

jS^         Jiikone 

6.4 

6.3 

6.4 

6.7 

6.8 

7.3 

7.3 

5.4 

6.2 

5.8 

5.2 

6.1 

6.3 

«JJ?.         Gifu 

4.6 

4.7 

5.3 

6.2 

6.2 

7.1 

7.2 

5.9 

6.1 

5.6 

4.3 

4.9 

5.7 

ifi  UJ         Taloiyama 

7.3 

6.8 

6.7 

7.2 

7.2 

7.7 

8.1 

7.2 

7.6 

7.7 

7.1 

7.6 

•7.3 

ffiffl        lida 

4.5 

4.3 

5.6 

6.4 

6.7 

7.4 

7.5 

6.2 

6.4 

6.2 

4.5 

4.5 

5.8 

f^        Kofu 

3.9 

3.9 

6.0 

6.9 

7.3 

8.0 

8.6 

7.1 

7.3 

7.0 

4.4 

3.8 

6.2 

^fi^c        Matsumoto 

5.9 

5.8 

6.7 

•7.2 

7.5 

7.9 

8.5 

7.1 

7.4 

7.1 

5.4 

5.5 

6.8 

J:if        Nagano 

5.8 

5.7 

6.0 

6.8 

6.9 

7.4 

8.1 

6.5 

6.9 

6.9 

5.3 

6.0 

6.5 

(5(ftS        Mayebashi 

3.8 

3.7 

5.6 

1     7.1 

7.4 

8.0 

8.6 

7.4 

7.7 

6.7 

• 

4.2 

3.4 

6.1 
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"^^/J=fc  Month 
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— 

s 

0 

JL 

/^ 

-t 

A 

A 

-I- 

t- 

-T 

* 

^^~\^^ 

A 

^ 

£ 

ji 

8 

R 

R 

n 

$ 

f 

ft 

n 

¥ 

if  £  Locality""---^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  ! 

MEAN    CLOUD    AMOUNT.    (Continued) 


tig£r        Kumagaya 

3.6 

3.7 

5.8 

7.0 

7.6 

8.0 

8.5 

7.4 

7.7 

6.8 

4.2 

3.3 

6.1 

^if$£f    Utsunomiya 

3.6 

3.7 

5.5 

6.8 

7.4 

7.9 

8.4 

7.3 

7.5 

6.6 

4.2 

3.4 

6.0 

Qfi.        Ashio 

4.3 

4.0 

5.4 

6.4 

7.5 

7.7 

8.4 

7.4 

7.6 

6.9 

4.4 

4.4 

6.2 

JFwIb        Fukushima 

5.8 

5.7 

6.4 

6.9 

7.0 

7.6 

8.4 

7.5 

7.6 

7.2 

5.6 

6.3 

6.8 

[!)$$        Yamagata 

76 

7.1 

6.9 

6.6 

6.7 

7.3 

8.0 

7.3 

7.1 

7.0 

6.5 

7.5 

7.1 

}g  [H        Hamada 

7.5 

7.5 

6.7 

6.8 

6.4 

7.3 

7.4 

5.5 

6.1 

5.9 

6.3 

7.5 

6.7 

*t            Sakai 

8.2 

8.1 

7.3 

6.9 

6.5 

7.4 

7.9 

6.1 

6.8 

6.9 

6.7 

8.0 

7.2 

&3t        Miyazu 

7.8 

7.7 

7.5 

7.2 

7.1 

7.7 

8.0 

6.4 

7.1 

7.0 

6.4 

7.2 

7.3 

^3£        Tsuruga 

8.1 

8.3 

7.6 

7.3 

7.4 

8.0 

8.0 

6.6 

6.9 

6.9 

6.8 

7.8 

7.5 

jjfg#        Fukui 

7.5 

7.5 

6.5 

6.5 

6.3 

7.1 

7.5 

5.6 

6.2 

6.1 

6.0 

7.4 

6.7 

^?lji        Kanazawa 

8.1 

8.4 

7.4 

7.2 

7.1 

7.3 

7.9 

6.3 

6.7 

6.9 

6.7 

7.9 

7.3 

ftTfc        Fushiki 

8.1 

.  7.9 

7.3 

7.1 

7.1 

7.5 

8.2 

6.6 

7.0 

7.3 

7.0 

8.0 

7.4 

$rri|        Niigata 

8.7 

8.6 

7.6 

6.7 

6.9 

7.4 

8.0 

6.6 

7.0 

7.6 

7.5 

8.3 

7.6 

jfftfH        Akita 

8.9 

9.0 

7.8 

7.0 

7.5 

8.2 

8.6 

7.4 

7.3 

7.4 

8.4 

8.8 

8.0 

^3%        Aomori 

7.7 

7.8 

6.5 

5.2 

5.7 

6.4 

7.0 

5.9 

5.9 

6.0 

7.0 

8.0 

» 

6.6 

ggif        Hakodate 

7.0 

7.1 

6.3 

5.9 

6.2 

7.4 

7.7 

7.1 

6.8 

5.7 

6.5 

7.3 

6.8 

fl?  SB         Suttsu 

8.9 

8.8 

7.9 

6.3 

6.4 

7.4 

7.8 

7.0 

6.8 

6.7 

8.0 

9.0 

7.6 

tLifel        Sapporo 

7.3 

7.0 

6.6 

5.7 

6.2 

7.2 

7.3 

6.6 

6.4 

5.9 

6.8 

7.2 

6.7 

Jijll        Kamikawa 

7.9 

7.3 

7.3 

6.3 

6.8 

7.6 

7.6 

7.5 

7.5 

7.2 

7.9 

8.4 

7.4 

-hf^        Tokachi 

4.3 

4.8 

4.9 

5.8 

6.8 

8.0 

8.1 

8.2 

7.2 

56 

4.6 

4.1 

6.0 

|»^        Erimo 

5.9 

6.4 

5.9 

6.2 

6.8 

8.2 

8.5 

7.7 

7.0 

6.0 

6.0 

62 

6.7 

$l|S&        Kushiro 

5.3 

5.3 

6.1 

6.8 

7.8 

8.4 

8.6 

8.7 

7.7 

5.9 

5.0 

5.0 

6.7 

#];£        Abashiri 

7.3 

6.9 

6.5 

6.0 

7.5 

7.9 

8.0 

7.0 

66 

6.1 

6.1 

7.0 

6.9 

$|1ii        Nemuro 

6.2 

5.5 

5.6 

6.3 

7.5 

8.4 

8.4 

8.6 

7.4 

6.2 

5.6 

5.5 

6.7 

0 


NUMBER   OF    CLEAR   DAYS. 


@^:         Koshun 

3.4 

3.0 

1.6 

3.8 

1.6 

0.8 

1.8 

0.8 

1.6 

3.6 

2.4 

2.8 

27.2 

fgJK        Taito 

0.8 

— 

03 

0.8 

0.8 

1.4 

5.0 

2.4 

2.0 

1.8 

0-8 

0.6 

16.6 

Jlijlj        Tainan 

7.0 

6.8 

3.0 

3.6 

3.6 

1.4 

1.4 

2.0 

5.2 

8.2 

8.0 

6.4 

56.6 

fiHWJI     Hokoto 

2.8 

4.4 

2.0 

2.0 

2.4 

2.8 

4.4 

2.0 

9.2 

7.0 

2.8 

2.2 

44.0 

^4>         Taichu 

6.0 

7.4 

2.4 

2.0 

2.4 

2.2 

1.8 

1.2 

8.0 

9.8 

8.8 

7.2 

59.2 

]§:)[;        Taihoku 

2.4 

3.2 

1.0 

0.6 

1.4 

1.2 

3.2 

3.2 

8.2 

4.6 

2.2 

3.0 

34.2 

3|£|il        Keelung 

1.6 

2.4 

1.0 

0.4 

2.0 

0.6 

5.4 

3.2 

4.8 

2.2 

0.4 

2.0 

26.0 

SSlo     Ishigakijima 

1.8 

0.8 

1.0 

2.0 

1.2 

0.8 

2.6 

3.2 

3.2 

3.2 

0.8 

0.8 

21.4 

%y&        Naha 

1.8 

1.2 

0.8 

0.6 

0.8 

0.4 

1.2 

2.0 

3.0 

3.8 

2.0 

2.4 

20.0 

;JCj%        Oshima 

0.8 

0.2 

0.6 

0.4 

1.2 

0.2 

0.8 

1.8 

3.0 

1.6 

0.8 

0.8 

12.2 

$l^ii.|j     Kagoshima 

7.0 

6.2 

4.4 

3.0 

4.0 

0.8 

2.4 

5.6 

5.2 

7.6 

11.2 

7.2 

64.6 

^iHf        Miyazaki 

12.2 

12.2 

6.8 

3.6 

3.2 

0.6 

3.2 

4.8 

5.4 

6.4 

12.2 

13.8 

84.4 

Hgjfc        Kumamoto 

6.0 

4.4 

4.4 

3.8 

4.2 

1.6 

2.0 

5.0 

4.6 

8.8 

10.4 

6.8 

62.0 

&J£        Saga 

4.2 

2.0 

3.6 

2.2 

2.6 

0.8 

0.8 

3.4 

3.0 

7.6 

7.8 

4.6 

42,6 

'j£1«:&     Saseho 

2.8 

2.4 

3.6 

1.6 

2.4 

1.2 

1.0 

3.8 

3.2 

4.8 

6.4 

4.2 

37.4 

^*^        Nagasaki 

3.4 

3.0 

3.6 

2.6 

2.6 

1.2 

1.4 

4.4 

3.4 

8.6 

7.8 

4.4 

46.4 

Jig^        Itsugahara 

7.4 

4.6 

4.0 

3.2 

4.4 

2.2 

0.6 

3.6 

2.6 

4.8 

10.4 

7.6 

55.4 

jjrglSij        Fukuoka 

3.4 

2.8 

5.0 

3.6 

4.8 

3.0 

2.8 

7.8 

6.0 

7.4 

8.6 

5.2 

60.4 

*:fr  •     Oita 

6.8 

3.6 

3.4 

3.0 

3.8 

1.6 

1.4 

6.0 

2.8 

4.6 

8.6 

7.6 

51.2 

TUS        Shimonoseki 

1.8 

1.2 

3.0 

2.8 

3.0 

1.8 

0.8 

4.6 

3.6 

5.0 

4.6 

3.2 

35.4 

J^B        Hiroshima 

2.6 

2.2 

3.8 

3.0 

4.6 

1.4 

0.4 

5.6 

2.8 

6.4 

6.6 

4.4 

43.8 

^           Kure 

5.0 

4.4 

4.2 

3.2 

4.6 

1.4 

0.6 

6.0 

2.8 

5.4 

7.8 

5.8 

51.2 

^2  ill        Matsuyama 

4.4 

3.2 

4.4 

3.0 

3.8 

2.2  ' 

1.0 

5.8 

3.2 

6.4 

5.6 

5.8 

48.8 

Sft/ggt    Niihama 

3.4 

2.4 

2.8 

2.8 

3.8 

1.8 

0.8 

2.8 

1.0 

1.4 

4.4 

3.4 

30.8 

Jrjij^        Besshi 

2.6 

12 

• 

1.6 

2.2 

1.4 

1.0 

0.2 

1.8 

1.2 

0.8 

2.8 

3.4 

20.2 

a  m  ft  H  -r  ra  ^  M  [?i]  H  -f-  A  ^  £  *•  &  m  in  $j  /  $  is 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


-}]$!.  Month 

-           H           PI           3f.           ^            fc           A            ^L             -f*             -f-::  •' 

,  . 

± 

* 

!     Jgj  ft  Locality  "  -.. 

.W         n         n         n         n         }l         n         n          J\           H           H 

Jan.    '    Feb.    '  March     A^ril  i    May    ,  June       July       Aug.        Sept.        Oct.      j     Nov. 

Dec. 

* 

Annual 

, 

tfe     W      0     ft      (*) 

NUMBER    OF    CLEAR   DAYS.    (Continued) 


i 

[Mi  \1\         Okayama 

5.6 

3.4 

2.6 

3.0 

4.0 

1.8 

0.8 

4.4 

2.0 

4.8 

7.2 

7.0 

46.6 

ffjil'f         Ajino 

5.8 

3.8 

5.8 

4.6 

4.6 

1.8 

1.2 

4.8 

3.4 

4-4 

7.') 

7.2 

54.4 

^Jfgjft     Tadotsu 

3.6 

1.8 

3.6 

3.2 

4.0 

1.4 

0.6 

4.0 

2.6 

3.8 

5.2 

5.2 

3:M) 

jfiiji/f         Kobe 

3.8 

2.0 

4.0 

2.6 

2.2 

0.6 

0.4 

2.6 

.  1.4 

3-8 

6.4 

5.4 

35.2 

^C  (i^         Osaka 

3.6 

2.8 

4.4 

2.4 

3.2 

2.2 

1.2 

4.4 

3.0 

44 

8.0 

6.6 

46.2 

jfllSf^lll     Wakayama 

28 

1.6 

2.8 

2.0 

2.2 

0.6 

1.8 

3.4 

2.0 

3.0 

4.0 

3.2 

29.4 

{*  £j         Tokushima 

5.6 

2.8 

4.2 

3.4 

3.2 

1.6 

1.0 

6.2 

3.0 

2.6 

5.8 

5.4 

44.8 

imft]        Kochi 

11.6 

7.2 

4.6 

3.0 

3.2 

1.0 

1.0 

l.s 

3.4 

6.0 

10.2 

12.2 

68.2 

j£            Tsu 

6.0 

3.6 

4.6 

2.6 

2.6 

0.8 

0.8 

3.2 

2.2 

5.8 

10.0 

8.4 

50.6 

^iffil     Nagoya 

6.6 

4.8 

4.6 

3.4 

2.6 

1.2 

0.6 

3.8 

3.0 

6.0 

9.0 

7.8 

53.4 

j'jjjfi        Hamaiuatsu 

10.6 

9.0 

5.2 

3.6 

2.2 

1.4 

0.6 

3.4 

.     2.4 

3.4 

10.2 

11.0 

63.0 

iPr$£        NumiiXu 

8.8 

8.0 

3.8 

2.8 

1.2 

0.4 

0.8 

2.4 

1.2 

2.0 

8.8 

12.4 

52.6 

i^tSCH     Yokosuka 

7.8 

6.4 

3.6 

2.0 

0.6 

0.8 

1.0 

2.8 

2.2 

2.2 

7.2 

10.0 

47.2 

Ji&'jit        Yokohama 

11.2 

7.6 

4.4 

2.2 

1.0 

1.0 

0.8 

3.6 

1.8 

3.2 

9.6 

11.4 

57.8 

Jiijift         Tokio 

10.8 

8.4 

4.8 

3.6 

•     l.S 

1.8 

0.8 

2.2 

1.8 

3.2 

9.8 

14.2 

63.0 

i&-£        Choshi 

9.2 

6.8 

3.8 

3.0 

1.6 

0.8 

0.6 

4.4 

2.8 

1.0 

6.4 

11.0 

51.4 

/Ic^         Mito 

12.0 

8.0 

4.0 

3.0 

0.8 

0.8 

0.4 

1.4 

1.2 

3.2 

10.2 

13.4 

5^.4 

3&UI         Kanayama 

3.4 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.4 

0.0 

0.6 

1.6 

2.0 

4.6 

3.6 

24.2 

;jj^§         Ishinomaki 

4.0 

4.0 

3.8 

2.8 

2.4 

2.4 

0.4 

1.0 

2.4 

2.4 

5.0 

4.0 

34.6 

^S*]!f        Miyiiko 

4.4 

3.0 

3.4 

2.8 

2.6 

1.6 

1.0 

1.2 

1.8 

2.4 

3.6 

4.8 

32.6 

A  fa        Yagi 

1.8 

1.4 

1.8 

2.2 

2.6 

O.S 

0.8 

2.4 

1.0 

2.0 

5.2 

3.8 

25.8 

M#|5        Kioto 

2.4 

1.6 

3.0 

1.4 

1.2 

1.6 

0,4 

3.0 

1.8 

3.4 

5.2 

4.0 

29.0 

7t:$i         Hikone 

3.2 

1.8 

3.6 

2.8 

3.0 

2.0 

1.2 

4.8 

2.6 

5.4 

6.0 

3.4 

39.8 

Hi  !{->?-      -Gifu 

7.8 

5.0 

5.6 

4.2 

4.0 

2.6 

1.2 

4.4 

4.2 

6.4 

8.2 

6.2 

59.8 

ifu  Ul         Takayania 

1.4 

1.2 

3.0 

1.8 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0 

1.8 

11.2 

:  fiSlij         Hda 

9.4 

8." 

6.0 

3.6 

2.8 

0.8 

0.6 

2.2 

2.4 

4.0 

9.2 

9.2 

58.2 

(ftff         Kofu 

12.4 

9.2 

5.4 

3.0 

1.2 

1.0 

0.2 

0.8 

0.8 

2.8 

9.4 

12.6 

5S.S 

JS^        Matsitmoto 

5.0 

3.6 

3.2 

2.0 

1.2 

0.4 

0.2 

0.8 

1.0 

2.4 

6.2 

5.6 

31.6 

Jsiillf  '      Nagano 

4.0 

3.0 

5.0 

2.6 

1.6 

1.6 

0.0 

2.8 

1.4 

2.4 

4.6 

3.6 

32.6 

HiifiS        Mayebashi 

12.0 

9.6 

4.8 

2.4 

1.6 

1.6 

0.0 

1.6 

0.6 

2.8 

in.6 

13.8t 

61.4 

• 

$K??        Kuuuigaya 

14.0 

10.0 

5.6 

4.0 

1.2 

1.6 

0.0 

1.2 

0.6 

3.6 

12.4 

15.2 

6  '.4 

^  fti'  'a'     Ut  sunomiya 

13.4 

11.6 

6.6 

3.2 

1.8 

0.8 

0.0 

1.2 

1.2 

4.0 

12.4 

It.  6 

70.8 

xii  Ji        Ashio 

7.4 

8.6 

6.0 

4.0 

1.6 

1.0 

0.2 

0.6 

0.6 

2.3 

8.4 

7.6 

48.8 

IS  fi         Fulcusliiina 

2.0 

1.2 

2.4 

1.8 

2.0 

2.4 

0.4 

1.2 

1.8 

2.2 

2.8 

1.8 

22.0 

lljjf£         Yamagata 

0.6 

1.0 

2.4 

3.1 

3.2 

2.2 

0.8 

2.6 

2.0 

2.4 

3.0 

0.8 

24.1 

1   !^IH          Hamad;  i 

1.0 

0.6 

4.6 

3,0 

1.6 

2.0 

1.0 

6.4 

2.2 

4.6 

2.6 

20 

346 

i"it             Safcii 

0.6 

0.6 

3.0 

2.2 

4.2 

1.8 

0.6 

3.2 

1.2 

1.2 

2.2 

1.8 

22.6 

'A'ii-         JWiyazu 

1.0 

0.6 

2.6 

1.8 

2.8 

1.6 

0.8 

3.6 

1.2 

1.2 

3.0 

1.8 

22.0 

^tt-i!         Tsuruga 

1.4 

0.6 

2.2 

1.6 

4.0 

4.0 

2.2 

2.2 

1.4 

2.8 

2.4 

0.8 

25.6 

Him  "/f-         Fukui 

1.8 

1.0 

4.0 

2.8 

4.6 

3.0 

1.4 

5.6 

3.4 

4.8 

5.4 

2.2 

40.0 

! 

<frj$         Kaiiazawa 

0.8 

0.6 

2.4 

1.6 

1.8 

2.4 

1.2 

2.6 

3.2 

2.4 

3.2 

1.4 

23.6 

ifj  4-:        Fushiki 

0.6 

0.6 

1.6 

1.6 

2.8 

2.2 

0.6 

3.0 

2.0 

•2.0 

3.4 

1.0 

21.4 

-.Si  j£J         Niigata 

0.2 

0.0 

1.6 

3.4 

2.4 

1.8 

0.4 

3.6 

2.0 

1.8 

1.4 

0.4 

19.0 

$clU         Akita 

0.2 

0.2 

0.8 

2.4 

1.6 

0.8 

0.4 

1.6 

2.0 

1.6 

0.8 

0.8 

13.2 

l*f$fc         Aomori 

0.0 

0.6 

2.0 

7.6 

5.0 

2.2 

1.2 

4.6 

4.8 

3.4 

1.8 

1.2 

34.4 

Hg|?fi         Hakodate 

nil 

0.8 

2.8 

4.6 

3.2 

O.S 

1.2 

2.4 

3.4 

4.0 

2.4 

1.0 

27.2 

if  ffl!         Snttsu 

o'.o 

0.2 

0.8 

o.O 

2.8 

1.6 

0.6 

1.6 

3.6 

3.0 

O.S 

0.2 

20.0 

^L^        Sapporo 

1.0 

0.6 

2.0 

4.!) 

3.4 

1.6 

0.6 

2.0 

3.8 

3.0 

1.6 

0.8 

24.4 

Jtj'l        Kamikawa 

0.8 

0.8 

2.0 

2.8 

2.6 

1.2 

1.0 

1.0 

0.6 

1.8 

0.6 

0.4 

15.6 

-f'S        Tokachi 

6.8 

6.0 

7.0 

4,4 

2.0 

-    0.8 

1.0 

0.4 

2.2 

5.4 

6.4 

11.8 

51.2 

li§^         Erinio 

1.0 

0.6 

1.4 

28 

06 

0.2 

0.0 

0.0 

1.4 

1.2 

1.4 

x  1.4    i 

12.0 

^i[Jff         Kushiro 

3.6 

32 

2.6 

2.2 

1.2 

0.4 

0.8 

0.0 

1.6 

4.8 

6.6 

60 

38.0 

^it        Abashiri 

1.0 

12 

2.0 

42 

20 

1.0 

12 

2  2 

2.8 

3.2 

2.0 

2.0 

24.8 

tM^!         Neniuro 

20 

4.0 

4.8 

3.0 

1.2 

0.6 

06 

04 

2.0 

3.4 

44 

4.2 

30.6 

i 
1 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


Month 


Jan. 


x3 

Feb. 


March 


3£ 


X 

April   j    Muy 


.  R 

June    j  July 


A  i\  -f- 

XL  I 

HUH 
ft  n  ft 

Aug.        Sept.    ]    Oct. 


a  a 

f>  f\ 

, 

Nov.    j     Dec.     !  Annual 


NUMBER  OF  CLOUDY  DAYS. 


fi*        Koshun 

7.0 

8.2 

5.6 

4.8 

( 
8.6 

12.6 

10.4 

13.2 

5.0 

7.8 

Sijg        Taito 

15.6 

19  .'2 

21.4 

14.0 

12.4 

13.0 

8.4 

11.6 

9.0 

12.4 

Mf?l         Tainan 

5.8 

7.6 

10.2 

5.2 

7.8 

13.2 

7.8 

10.8 

4.2 

3.4 

$JWJ|     Hokoto 

17.6 

13.4 

19.0 

10.8 

12.2 

15.8 

6.4 

8.6 

5.0 

7.8 

I  il|tfi         Taichu 

8.6 

10.0 

15.6 

10.8 

12.2 

146 

9.8 

10.4 

3.2 

3.2 

ii^b        Taihoku 

17.0 

17.0 

20.4 

14.4 

14.2 

16.2 

8.K 

9.4 

7.6 

10.8 

Jtfil        Keelung 

20.-2 

21.2 

23.8 

18.8 

17.4 

18.2 

9.8 

9.6 

9.2 

16.4 

SfeJl     Ishigakijima 

16.8 

15.8 

19.2 

11.8 

17.4 

15.2 

6.0 

10.4 

H.O 

9.6 

gC||        Nairn 

15.2 

16.8 

17.4 

16.8 

20.6 

19.2 

13.6 

8.6 

<s.s 

9.2 

x*C  IB        Oshima 

18.6 

17.6 

22.0 

19.2 

20.0 

20.0 

13.4 

10.2 

i 

9.6 

13.0 

Ife&lb    Kagoshima 

8.8 

6.4 

•    12.8 

15.0 

14.6 

19.6 

14.4 

1 
6.0 

s.c, 

9.2 

H'lUt        Miyazaki 

5.4 

4.2 

12.4 

15.2 

15.8 

19.6 

13.8 

7.8 

9.8 

10.2 

BR^        Kumamoto 

7.6 

8.4 

11.4 

13.6 

15.0 

18.6 

14.4 

7.4 

9.4 

9.0 

fe|£        Saga 

9.8 

10.0 

14.4 

16.0 

.     16.6 

18.6 

18.') 

8.8 

10.6 

10.6 

fettflc    Saseho 

9.8 

11.6 

12.4 

16.6 

1P.2 

19.2 

18.4 

11.6 

11.6 

9.6 

^il^f        Nagasaki 

11.0 

12.2 

13.8 

16.2 

16.4 

19.8 

18.0 

8.2 

10.6 

9.4 

JltlljC        Itsugahara 

8.6 

8.6 

14.6 

16.4 

16.4 

19.0 

20.6 

14.6 

12.4 

10.2 

Bgffi         Fukuoka 

9.0 

10.0 

12.8 

13.  2 

13.4 

14.8 

14.6 

6.6 

8.8 

7.4 

^C^        Oita 

5.8 

4.2 

12.2 

14.8 

13.2 

18.6 

15.0 

8,4 

8.8 

10.0 

TU8        Shimonoseki 

13.6 

9.0 

14.4 

15.8 

14.6 

17.5 

17.8 

U.8 

9.0 

10.4 

Ii?  Jl        Hiroshima 

7.6 

6.2 

10.8 

13.4 

14.2 

17.6 

17.6 

9.8 

9.8 

9.0 

Kure 

6.8 

4.0 

10.2 

13.0 

12.4 

16.4 

16.4 

10.4 

10.2 

10.6 

&UJ         Matsuyama 

6.8 

6.0 

12.8 

14.2 

14.6 

19.0 

16.2 

8.8 

10.4 

10.6 

sftiJgj!!     Niihama 

7.3 

5.8 

12.2 

13.6 

13.8 

17.2 

14.4 

9.2 

11.6 

12.4 

Slj^        Be^shi 

10.3 

11.8 

18.2 

14.8 

15.6 

18.6. 

16.4 

12.6 

15.8 

17.6 

P"3  Ui         Okayama 

7.6 

5.6 

11.8 

15.4 

15.8 

19.8 

18.4' 

12.0 

14.0 

12.6 

»        Ajino 

7.6 

4.6 

11.6 

35.2 

16.2 

H.4 

18.4 

12.4 

13.4 

14.6 

£;6£$:     Tadotsu 

7.0 

4.4 

11.6 

14.2 

15.2 

18.8 

15.6 

9.0 

10.4 

.   12.4 

St^         Kobe 

6.6 

4.4 

11.8 

13.6 

15.4 

17.8 

"19.4 

11.2 

12.4 

13.0 

A  IS        Osaka 

6.2 

4.8 

10.8 

12.8 

14.4 

17.2 

15.8 

8.4 

9.6 

11.2     ! 

j 

ft]  lift  Ul     Wakayama 

8.4 

7.0 

13.8 

15.6 

16.8 

19.2 

17.0 

11.0 

12.6 

14.2 

1^.ij         Toltushima 

6.6 

4.4 

12.2 

14.2 

15.6 

18.0 

14.2 

9.8 

10.4 

12.2 

iU^O         Kochi 

6.4 

4# 

13.0 

14.4 

16.0 

20.2 

19.4 

11.6 

14.^ 

11  J8 

?t            Tsu 

5.4 

4.4 

11.4 

14.0 

16.0 

18.8 

17.2 

10.6 

1-2,0 

13.6 

^8  l&M     Nagoya 

5.6 

3.4 

9.2 

14.2 

14.4 

18.8 

17.0 

11.2 

10.6 

13.2 

^^        Hamaniatsu 

6.0 

5.6 

12.0 

15.4 

16.8 

19.2 

16.4 

12.4 

13.0 

14.4 

ffi^t        Nutnaza 

9.4 

6.0 

14.2 

16.2 

19.0 

20.8 

22.8 

14.2 

15.2 

15.0 

WSK    Yokosuka 

8.8 

0.6 

15.0 

16.ri 

18.0 

20.2 

1   20.4 

14.4 

17.2 

17.2 

i£8£         Yokohama 

7.(> 

6.6 

14.2 

17.0 

18.2 

19.2 

20.4 

13.6 

16.6 

17.2 

;}i«         Tokio 

C.2 

3.6 

12.4 

14.6 

16.8 

18.2 

18.8 

12.4 

14.-2 

15.4 

l^1?-         Choshi 

7.6 

6.8 

14.0 

14.8 

16.4 

17.2 

18.8 

11.8 

13.0 

15.2 

^C^         Mito 

6.0 

4.8 

12.6 

16.0 

18.8 

18.4 

23.0 

16.4 

18.2 

17.0 

^Ul         Kanayama 

7.0 

5.0 

12.4 

15.0 

16.6 

19.0 

23.4 

20.2 

19.2 

1C.8 

3Ef&         Ishinomaki 

6.8 

4.2 

9.8 

11.8 

13.2 

16.6 

21.8 

17.-2 

15.2 

14.0 

'^"iS"        Miyako 

6.0 

6.4 

10.0 

11.8 

H.4 

19.0 

21.6 

18.8 

16.8 

14.2 

A  ?k         Yagi 

8.6 

8.0 

13.6 

15.4 

16.8 

17.6 

16.0 

9.8 

12.4 

14.2 

^(i|5        Kioto 

9.0 

9.2 

13.8 

14.8 

17.6 

18.4 

19.8 

11.8 

14.2 

13.6 

gfS.         Hikone 

11.0 

8.4 

12.4 

13.6 

15.0 

15.8 

15.2 

8.4 

10.4 

10.6 

HrJcJi*.        Gifu 

5.4 

3.6 

83 

11.6 

12.2 

15.6 

14.4 

11.2 

11.2 

11.6 

i^  U-l         Takayama 

16.0 

13.2 

12.6 

14.6 

13.6 

17.0 

18.8 

13.8 

16.8 

16.8 

tSB?         lida 

6.6 

i.() 

9.8 

13.0 

12.8 

1M 

16.4 

11.4 

11.2 

12.6 

tflflt         Kofu 

4.8 

4,4 

11.6- 

16.2 

16.6 

18.8 

22.2 

14.2 

14,4 

15.6 

^Sifi         Matsumoto 

11.2 

7.6 

14.4 

15.6 

16.4 

19.2 

22.4 

13.8 

15.8 

15.0 

i  ^!ffp        Nagano 

7.8 

7.4 

10.2 

12.6 

13.0 

16.8 

19.8 

12.2 

13.0 

14.2 

j  5i>Jll§         Mayebashi 

4.2 

3.4 

9.8 

1C.O 

17.4 

20.0 

22.6 

I 

17.  -2 

17.  i 

14.8 

7.4 

9.8 

14.6 

18.0 

5-6 

7.2 

ll.l) 

16.4 

6.6 

8.6 

17.4 

18.6 

23.6 

22.4 

17.6 

17.-2 

13.8 

16.2 

15.8 

17.f> 

to 

5.0 

4.0 

4.6 

5.4 

6.8 

6.2 

10.8 

6.8 

12.6 

5.6 

11.8 

6.0 

8.2 

4.6 

9.8 

5.0 

5.6 

7.2 

12.0 

5.4 

7.3 

5.4 

5.1 

6.2 

8.4 

7.6 

6.8 

12.2 

11.4 

6.6 

6.2 

7.4 

8.2 

6.0 

c,.x 

5.4 

5.6 

5.2 

5.6 

72 

8.0 

5.8 

6.6 

6.»1 

4.8 

6.0 

i.G 

5.8 

54 

6.8 

5.6 

7.6 

6.2 

9.t 

7.0 

8.4 

S.u 

7.8 

6.2 

8.6 

7.0 

7.6 

6.'> 

6.8 

6.6 

6.6 

6.0 

5.6 

5.8 

7.6 

7.6 

7.4 

7.6 

7.6 

8.8 

4,4 

6.6 

14.4 

152 

6.2 

7.6 

6.0 

5.6 

9.4 

9.2 

7.6 

10.4 

5.4 

4.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


~\^  /j  ^j  Month 
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— 

m 
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-A 

-t 

/^ 

ft 

? 

+ 

t 

* 

^^\ 

n 

n 

J3 

% 

^ 

^ 

;j 

^ 

fl 

n 

n 

5 

ff. 

Jfifc  Locality\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec.     j 

Annual 

H 


NUMBER    OF    CLOUDY   DAYS.    (Continued; 


1 

$£ff         Kuinagaya 

5.6 

4.2 

11.4 

16.2 

I7.fi 

20.6 

21.2 

15.8 

18.0 

15.8 

7.0 

5.6 

159.0 

-f-iN'Sj     Utsnnomiya 

4.0 

5.2 

10.0 

15.2 

16.4 

18.4 

21.0 

15.0 

15.6 

14.6 

6.8 

4.8 

147.8 

Alii         Ashio 

5.0 

&6 

10.2 

13.2 

17.4 

17.4 

21.2 

15.0 

17.2 

14.4 

5.4 

5.2 

145.2 

fra.fu         FukusMma 

7.0 

6.4 

11.2 

12.6 

15.6 

18.2 

23.0 

18.2 

18.0 

16.6 

8.2 

10.6 

165.6 

Ul?J£         Yamftgata 

16.6 

128 

14.8 

14.4 

14.6 

16.8 

20.0. 

17.6 

16.2 

15.6 

12.0 

17.0 

188.4 

i'^  J5         Hamacla 

17.6 

15.8 

14.8 

13.8 

13.8 

16.8 

J6.2 

10.4 

10.6 

104 

102 

16.8 

167.2 

Jj|             Sakai 

21.0 

19.2 

17.6 

14.4 

13.8 

17.8 

19.4 

10.2 

12.4 

14.8 

13.0 

19,2 

192.8 

gftl:         Miyazn 

19.4 

16.4 

19.0 

15.0 

15.4 

18.6 

20,8 

12.4 

12.8 

15.0 

12/2 

16.4 

193.4 

38kK        Tsuruga 

19.0 

19,4 

19.0 

15.6 

16.6 

19.2 

19.8 

13.6 

14.0 

lb.0 

12.8 

19.0 

203.0 

flS4f-        Fnkni 

18.4 

15.6 

13.2 

12.2 

12.8 

16.0 

18.8' 

10.2 

12.0 

12.4 

11.4 

17.8 

170.8 

3£"^§         Kauazawa 

21.2 

'/0.6 

18.6 

15.4 

14.6 

17.0 

19.4 

11.6 

12.8 

15.0 

14.4 

20.4 

201.0 

-fjJTJv         Fnsbiki 

20.8 

18.0 

17.2 

15.8 

17.6 

17.8 

21.8 

12.8 

14.0 

16.'2 

15.2 

21.2 

208.4 

ffti         Niigata 

24.4 

20.4 

17.2 

12.6 

13.8 

16.6 

18.8 

13.2 

14.0 

19.2 

16.6 

21.  '2 

208.0 

fa  EH         Akita 

•25.8 

23.0 

19.0 

14.6 

17.4 

21.4 

'^2.4 

17.6 

14.8 

18.4 

21.8 

24.8 

241.0 

-jjflfc        Aomori 

17.8 

17.6 

12.6 

8.8 

9.6 

11.2 

14.2 

10.8 

11.2 

10.2 

•  13.2 

20.4 

157.4 

jjjkjgt         Hakodate 

12.0- 

11.8 

11.8 

10.2 

11.0 

16.2 

18.4 

15.4 

15.6 

8.6 

11.2 

14.8 

157.0 

Suttsu 

24.4 

22.6 

20.0 

12.6 

12.4 

15.4 

19.Q 

14.0 

14.8 

13.8 

19.2 

26.4 

214.6 

JLK         Sapporo 

13.6 

11.4 

11.2 

9.6 

11.6 

l'i.2 

15.0 

11.8 

11.8 

9.0 

11.0 

14.0 

.146.2 

±jl|         Kamikawa 

17.2 

12.2 

17.4 

12.0 

14.4 

16.8 

16.6 

15.6 

15.2 

15.0 

18.4 

22.0 

192.8 

-f-8f         Tokachi 

4.6 

6.2 

7.2 

8.8 

13.8 

18.6 

20.6 

20.2 

16.6 

.9.8 

5.2 

5.4 

137.0 

$*',££         Erimo 

7.6 

7.4 

8.8 

10.2 

12.4 

19.4 

22.2 

15.2 

15.4 

7.8 

7.4 

9.8 

143.6 

8ljj&        Kushiro 

6.2 

6.6 

9.8 

15.0 

17.6 

22.4 

23.2 

23.2 

18.0 

10.8 

10.8 

7.6 

167.2 

ftb]3>         Abashiri 

14.6 

11.0 

10.2 

10.4 

18.2 

18.0 

19.4 

14.8 

12.2 

8.b 

9.0 

15.0 

161.6 

tJjfg         Nemuro 

8.t> 

7.6 

7.6 

11.6 

16.2 

21.0 

21.8 

226 

17.8 

13.4 

9.2 

8.6 

166.0 

MEAN    WIND    VELOCITY. 


fil^        Koshun 

6.4 

6.7 

5.6 

5.2 

4.4 

4.2 

4.0 

4.6 

3.9 

6.1 

7.8 

8.2 

5.6 

Hjfl        Taito 

6.1 

6.4 

5.3 

4.6 

.     4.3 

4.1 

4.0 

4.5 

4.6 

6.0 

6.6 

6.4 

5.2 

lif^f         Tainan 

5.1 

5.8 

4.8 

3.8 

3.6 

4.0 

4.2 

4.2 

3.5 

3.9 

4.7 

51 

4.4 

SMJJI     Hokoto 

11.6 

12.6 

9.9 

7.7 

6.8 

7.1 

6.4 

7.4 

8.3 

12.7 

14.5 

13.6 

9.9 

M41         Taichu 

3.2 

3.5 

•.'.8 

2.6 

2.4 

2.8 

2.6 

2.9 

2.7 

3.0 

3.3 

3.4 

2.9 

iJft        Taihoku 

5.0 

4.8 

5.3 

4.9 

.  4.5 

3.7 

3.4 

5.0 

4.4 

5.7 

5.9 

5.4 

4.8 

JE^-        Keelung 

5.4 

6.3 

5.0 

4.0 

3.8 

3.6 

3.9 

5.0 

4.7 

5.4 

6.0 

5.9 

4.9 

6  Sib     Ishigakijima 

6.4 

5.8 

6.2 

5.6 

6.0 

6.7 

7.6 

8.1 

5.7 

6.5 

7.1 

6.4 

6.5 

Mijft        Naha 

6.4 

7.9 

6.0 

4.7 

4.6 

4.4 

4.0 

4.9 

-5.3 

6.1 

7.4 

6.9 

5.7 

;JcJ|         Oshima 

5.5 

6.3 

5.4 

4.5 

4.1 

3.6 

3.7 

3.9 

4.0 

4.6 

5.G 

5.5 

4.7 

fil&lb     Kagoshima 

4.8 

5.1 

5,3 

4.8 

4.6 

4.2 

4.1 

4.4 

4.2 

4.5 

4.5 

4.7 

4.6 

r£H%        Miyazaki 

3.4 

4.0 

3.1 

3.1 

3.1 

2.9 

3.1 

3.2 

2.7 

2.6 

2.8 

3.4 

3.1 

Mfc        Kumamoto 

2.2 

2.4 

2.9 

2.6 

2.4 

2.1 

2.4 

2.2 

2.2 

2.2 

2.0 

2.1 

2.3 

feK         Saga 

2.4 

3.1 

3.5 

3.0 

2.7 

2.6 

2.9 

2.5 

2.5 

2.5 

2.2 

2.6 

2.7 

fclifcft     Saseho 

2.1 

2.5. 

3.1 

3.1 

2.7 

2.5 

3.0 

2.9 

3.2 

3.0 

2.3 

2.2 

2.7 

^tonf         NHgasaki 

5.2 

6.0 

5.6 

6.0 

5.5 

4.9 

6.3 

5.2 

4.5 

4.5 

4.6 

514 

5.3 

jgffa         Itsugabara 

3.6 

4.0 

3.9 

3.6 

3.7 

3.3 

3.8 

3.6 

3.5 

3.1 

3.4 

3.9 

3.6 

IS  |fi]         Fukuoka 

3.4 

3.9 

3.1 

3.2 

3.0 

2.5 

2.8 

2.4 

2.3 

2.3 

3.4 

3.8 

3.0 

•kft         Oita 

•2.'.) 

2.9 

2.2 

2.3 

2.3 

1.8 

1.8 

1.7 

1.9 

2.1 

2.6 

3.0 

2.3 

~PM        Shimonoseki 

5.7 

5.7 

4.8 

5.7 

5.1 

4.5 

4.4 

4.1 

3.7 

3.5 

4.5 

5.9 

4.8 

$(&         Hiroshima 

3.0 

3.3 

3.4 

3.1 

3.0 

2>9 

2.8 

3.2 

3.2 

3.0 

2.9 

3.1 

3.1 

J£            Kure 

2.1 

2.3 

1.9 

1.7 

1.5 

1.3 

1.3 

1.6 

1.6 

1.7 

1.9 

2.4 

l.H 

tSUl        Matsuyama 

2.9 

3.3 

2.9 

2.9 

2.6 

2.4 

2.4 

2.0 

2.1 

2.2 

2.6 

3.1 

2.6 

m%m    Niihama 

4.9 

5.4 

4.1 

3.6 

3.5 

2.9 

2.9 

3.1 

3.2 

3.4 

4.1 

F..'2 

3J 

SlJ-f-        Besshi 

• 
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\^H:#£  Month 

— 

— 

— 

a 
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/> 

-t            A             ?L              -t-             1-              "I*              & 

^"^\ 

JB 

j! 

^ 

;j 

^ 

3 

H      H       }\        n       H        K        ¥ 

ifi  %  Locality~\ 
\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July       Aug.    !     Sept.    I     Oct.          Nov.     :     Dec.       Annual 

MEAN    WIND    VELOCITY.    (Continued) 


1 

1 

(K|llj         Okayaum 

2.'^ 

2.6 

2.5 

2.8 

2.4 

2.5 

2.3 

2.5 

2.2 

1.8 

1.8 

2.3 

2.3 

Bjcffif        Ajino 

3.8 

4.0 

3.1 

3.4 

3.1 

2.9 

2.7 

3.2 

3.4 

2.9 

3.6 

4.4 

:U  i 

£jg;^    Tadotsu 

(>.9 

7.1 

4.7 

4.2 

4.1 

3.5 

3.5 

3.5 

3.8 

4.0 

5.7 

7.6 

4.9  i 

jjjip^         Kobe 

3.2 

3.3 

:{.2 

3.2 

:U 

3.0 

2.7 

2.9 

3.1 

3.0 

3.2 

.3.6 

3.1  | 

p»cgg        Osaku 

3.8 

4.0 

4.1 

4.0 

8.9 

3.8 

3.8 

3.7 

3.:? 

3.1 

3.4 

4.2 

3.8  1 

Jffl$;Ul     Wakayama 

3.6 

3.7 

3.8 

3.5 

3.4 

3.1 

3.3 

3.1 

:i.O 

3.1 

3.4 

3.8 

3.4  ' 

^.Jb        Tokushiiiia 

4.1 

4.5 

4.0 

3.8 

3.3 

2.8 

2.5 

2.6 

3.2 

3.4 

3.6 

4.2 

3.5  ! 

jgft]        Kochi 

2.9 

3.1 

2.7 

2.5 

2.1 

1.8 

1.7 

1.9 

2.3 

2.3 

2.6 

•2.8 

2.4  i 

^l            Tsu 

4.7 

4.9 

4.3 

4.1 

3.8 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.2 

3.8 

4.9 

3.8 

*  -&M    Nagoya 

3.1 

3.G 

3.8 

3.5 

3.3 

2.8 

2.7 

2.6 

2.8 

2.7 

2.9 

'  3.1 

3.1 

!jtl£        Hainainatsu 

4.2 

4.G 

4.3 

4.0 

3.4 

2.9 

3.2 

3.0 

3.2 

3.:{ 

3.6 

4.5 

37 

ftW        Numazu 

3.8 

4.3 

4.0 

4.1 

4.3 

3.9 

4.0 

3.S 

3.7 

3.6 

4.0 

4.8 

4.0 

IS®^     Yokosuka 

3.1 

3.3 

3.7 

3.6 

4.0 

3.6 

3.8 

3.1 

35 

3.2 

3.3 

3.4 

BA 

Hil'S        Yokohama 

4.8 

5.3 

6.2 

5.7 

5.6 

4.9 

5.1 

4.9 

5.2 

5.2 

4.8 

5.0 

5.2 

^LM        Tokio 

3.5 

3.8 

4.0 

3.9 

4.0 

3.5 

3.5 

3.2 

3.5 

3.3 

3.1 

3.5 

3-6 

$fe?-        Choshi 

6.5 

66 

7.9 

7.5 

7.0 

6.0 

6.5 

5.9 

6.9 

7^5 

6.4 

6.4 

6.8 

7)t^    ^    Mito 

3.0 

3.3 

3.9 

4.3 

3.9 

3.2 

3.2 

3.1 

3.7 

3.4 

2.9 

3.3 

3.4 

aizUj         Kanayama 

2.2 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.0 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.8 

2.1 

2.0 

2J&        Ishinomaki 

6.0 

6.4 

6.6 

6.1 

6.2 

4.y 

4.4 

4.0 

4.7 

4.7 

5.1 

6.3 

5.5 

'£#        Miyako 

4.4 

4>0 

4.1 

4.2 

3.8 

2.5 

2.3 

2.4 

2.8 

.    3.1 

2.6 

4.3 

3.4 

A?k        Yagi 

2.7 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.3 

2.4 

2.1 

2.0 

1.7 

2.0 

2.7 

2.4 

%ffi        Kioto 

1.7 

1.9 

2.1 

2.2 

2.1 

1.9 

1.9 

1.9 

1.8 

1.4 

1.5 

1.7 

1.9 

jS1ft        Hikone 

3.5 

4.0 

3.5 

2.8 

2.5 

1.9 

2.0 

2.1 

2.6 

2.7 

3.1 

3.7 

2.9 

W        Gifu 

2.8 

3.4 

3.6 

3.3 

3.2 

2.9 

2.9 

2.5 

2.5 

2.4 

2.5 

2.9 

2.9 

iiilU         Takayama 

1.0 

1.5 

1.9 

2.2 

2.3 

1.9 

1.7 

1.4 

1.3 

1.3 

1.4 

1.3 

1.6 

t(M         lida 

2.1 

2.8 

2.7 

2.6 

2.6 

2.2 

2.3 

1.9 

1.7 

1.4 

1.8 

2.5 

2.2 

fJfif        Kofu 

2.4 

3.1 

3.0 

2.8 

2.3 

2.0 

2.1 

1.8 

1.5 

1.4 

1.9 

2.4 

2.2 

tibfc         Matsumoto 

O.i) 

0.9 

1.0 

0.8 

0.9 

0.9 

1.1 

0.6 

0.5 

0.5 

0.9 

1.3 

0.7 

JI:!L!f        Nagano 

1.8 

2.1 

3.3 

3.5 

3.4 

2.5 

2.1 

2.3 

2.4 

2.3 

1.9 

2.0 

2.4 

Hufi        Mayebasbi 

6.3 

6.8 

6.4 

5.4 

4.9 

4.2 

3.4 

3.1 

3.7 

4.1 

5.5 

6.1 

5.0 

fljl??         Kumagaya 

4.2 

4.8 

4.6 

3.8 

3.1 

2.8 

2.5 

2.1 

2.4 

2.5 

3.1 

4.0 

3.3 

-?fi^     Utsunomiya 

1.5 

1.7 

2.0 

2.2 

1.9 

1.7 

1.7 

1.6 

1.6 

1.3 

1.2 

1.6 

1.7 

I11S-         Ashio 

2.3 

2.6 

2.3 

2.4 

2.2 

1.8 

1.8 

1.6 

1.8 

1.9 

2.0 

2.7 

2.1 

WmJl}        Fukushima 

3.6 

3.7 

4.0 

3.9 

3.5 

2.9 

2.6 

2.1 

2.') 

2.1 

2.9 

3.4 

3.1 

Ul  )&        Yamngata 

1.8 

2.2 

2.6 

2.5 

2.9 

2.5 

2.0 

2.0 

1.9 

1.7 

2.1 

2.0 

2.2 

^Ifl         IL.muda 

6.4 

6.6 

5.4 

5.0 

4.9 

4.'2 

4.6 

4.3 

4.5 

4.2 

5.7 

6.8 

5.2 

*ni            Sakai 

4.3 

4.3 

4.7 

4.4 

3.9 

3.7 

.  3.8 

3.8 

3.2 

3.4 

3.5 

4.2 

3.9 

^T^:        Miyazn 

2.2 

2.4 

2.4 

2.6 

2.5 

1.9 

2.0 

1.8 

1.7 

1.8 

2.1 

2.3 

2.1 

UK        Tsurnga 

5.2 

5.6 

5.4 

4.4 

3.7 

2.6 

2.5 

2.5 

i.8 

3.5 

3.9 

4.5 

3.9 

P§-^        Ftikui 

3.0 

3.0 

3.5 

3.8 

3.5 

2.6 

2.5 

2.4 

2.5 

2.6 

2.8 

3.0 

2.9 

3^??        Kauazawa 

2.3 

2.6 

2.3 

2.5 

2.6 

2.1 

1.9 

2.0 

1.8 

1.6 

2.4 

3.1 

2.3 

f^^t:        Fushiki 

4.3 

4.1 

5.2 

4.9 

4.7 

4.2 

3.8 

4.1 

3.9 

4.9 

4.7 

4.5 

4.4 

ifr^        Niigata 

6.7 

6.7 

5.6 

5.0 

4.8 

3.9 

3.7 

3.7 

4.0 

4.0 

5.4 

7.2 

5.0 

ffcffl        Akita 

7.6 

8.2 

7.0 

6.5 

6.0 

4.7 

4.1 

3.',) 

1.3 

4.4 

6.3 

9.0 

6.0 

W'^        Aomori 

4.2 

4.5 

4.4 

4.2 

4.1 

3.2 

2.8 

2.6 

2.8 

3.0 

3.9 

5.0 

3.7 

B^T        Hakodate 

6.0 

6.2 

6.3 

6.0 

5.9 

5.1 

4.2 

4.9 

5.5 

5.1 

5.9 

7.2 

5.7 

^fi5        Suttsu 

10.1 

9.4 

9.7 

9.7 

9.2 

9.4 

8.2 

8.3 

8.5 

8.4 

8.8 

10.3 

9.2 

tL1^        Sapporo 

4.8 

4.5 

5.6 

6.4 

6.3 

5.1 

4.7 

4.2 

1.0 

4.2 

4.4 

4.8 

4.9 

±jl|         Kamikawa 

1.8 

2.3 

2.9 

3.1 

3.6 

2.7 

2.1 

1.8 

2.1 

2.2 

2.4 

2.9 

2.5 

-\-fflf        Tokachi 

2.5 

2.7 

3.4 

3.5 

3.8 

2.6 

2.0 

1.7 

1.8 

2.< 

3.3 

3.6 

2.8 

j^^        Erinio 

@l|J§        Kushiro 

2.8 

3.5 

3.6 

4.0 

4.4 

29 

2.9 

2.3 

2.6 

3.0 

2.8 

3.3 

3.2 

JMzk        Abashiri 

4.0 

35 

3.6 

4.0 

3.8 

2.7 

2.5 

27 

4.7 

4.3 

4.5 

5.2 

3.7 

$l!ii>         Nemuro 

6.8 

7.1 

7.2 

7.5 

7.7 

5.9 

5.7 

5.1 

6.1 

7.1 

7.2 

8.5 

6.8 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-100:,. 


Montli 


Locality 


J! 

-Tan. 


Feb 


March 


ra 


April 


ft 

Mav 


ft 

•Tiilv 


A 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


t 


Dec. 


Aniinul 


3*  #  JR  ft 

MEAN    WIND    DIRECTION. 


•jii^        Ko-bun 

X  34'  E 

N  45°  E 

N52'E 

N  66  ;  E 

X  42'  E 

E 

S  88°  E 

N51*  E 

N57:  E 

N49°E 

N45°E 

N43  E 

N51°  E 

P3C        Taito 

N    6°W 

N    9*W 

N  rw 

N    6'W 

N    5'W 

N  23°  W 

N72°W 

N20'W 

N    1'E 

N  10°  E 

N    4r  E 

N    2"W 

N    4°W 

Ifi  $]"         Tainan 

N    2°E 

fs 

N    5°W 

N  12  W 

X  32  :  W 

S  16°  E 

S  47"  E 

S  26'  E 

N    1  W 

N    6°W 

N  rw 

N  ' 

N  2°w; 

i^ftfjla     Hokoto 

N  40°  E 

N36°E 

N36°E 

N37°  E 

N34°E 

S  10°  E 

S  28°  W 

S  50°  W 

N  22°  E 

N37°E 

N35'  E 

N36°E 

N37'E! 

Hi  t|i         Taichn 

N    4°W 

N    7'W 

N  11°W 

N  25°  W 

N  56°  W 

S  40  W 

s  er  w 

N  86°  W 

N    3  W 

N    6°W 

N    1°W 

N    1°W 

N  14  W 

S";jfc         Ta  hokn 

N82'E 

X  79  JE 

N66°E 

N  62°  E 

X  79"  E 

S  85'  E 

S  45'  E 

S  79°  E 

N  84J  E 

N  81°  E 

N79°  E 

N77°E 

N80°  E 

3£|$t-        Keemng 

X  5:i'E 

N  37°  E 

N39°E 

N  tt  E 

N  84'  E 

S  55°  E 

S  27°  E 

S  54°  E 

N  72"  E 

N52°  E 

N  50  E 

N44°E 

N62°E| 

^aiaJo     Isbigakijima 

N  62  E 

N49CE 

N  79°  E 

N  54'  E 

SE 

S  22  W 

R    9  W 

S  39"  E 

N57-  E 

N51°  E 

N  51'  E 

N  52  E 

N78°  E 

?J|!||        Is  aba 

N  36'  E 

N16°E 

N49°E 

S  69°  E 

S  66   E 

S    9"  E 

S  15J  E 

S  66°  E 

N  36  E 

NO*>"    "I? 
OO     J  j 

N  32'  E 

N  32  E 

N  59°  E1 

A  S        Osbima 

N    7"W 

N    8"W 

N44°E 

S  31°  E 

S  25   E 

S    2  W 

S    9   1C 

S  23   E 

S  69'  E 

N32-  E 

N  28°  E 

N    1"E 

N57°  E| 

'  fllJTil;;     Kagosbima 

X     1  W 

N  16°W 

N  12  E 

N  34  E 

N  17  W 

S  28  W 

S  31°  W 

S  80°  E 

N  28'  E 

N34°  E 

N    6'E 

N    3'W 

X    6°  E 

&  *#         Miyazaki 

N  71  W 

X  71  W 

NW 

N  31  W 

N  64  W 

N  73;  W 

S  59°  W 

S  73°  W 

N  42°  W 

N31°W 

N  58°  W 

N71C  W 

N  63  W 

$t2js;         Knmamoto 

N  15  W 

N  32'W 

X  21  W 

N  43  W 

S  71)  W 

S  56'  W 

S  35"  W 

S  59°  W 

N  28"  W 

N  srw 

N  22°  W 

N  23'  W 

N40  W 

tfe!H!         Saga 

NW 

N    7C\V 

X  25°  E 

N25'  E 

N  44  E 

N  7b  E 

S  24°  E 

S  84°  E 

N  32°  E 

N28°  E 

N    T  E 

N    1°W 

N  24°  E  ! 

fetl'ffi:     Saseho 

N    5°E 

N    1°E 

N  rw 

N    7  W 

N  61°  W 

S  64°  W 

S  34°  W 

S  52  W 

NE 

N   TE 

N    5°  E 

N    3°  E 

N    6°W 

:f4iuf         Nagasaki 

X    i)  K 

N    2W 

N  16  E 

N  12s  E 

S  66  W 

S  50'  W 

S  34  W 

S  19  W 

N62"E 

N34°  E 

N  14°  E 

N  10°  E 

N    4°E 

ISM         ]  tsugabara 

N  31  W 

N  34  W 

N  10  W 

N    8°W 

N  35  W 

N  17'  W 

S  59  W 

N  38'  W 

N  13"  W 

N  7'W 

N  19°  W 

N29°W 

N22°W; 

j&  |ffi]         Fukuoka 

S    5W 

S  42  W 

N  62'  E 

N76°E 

S  41   E 

S  62'  E 

S  34C  E 

S  45'  E 

S  85°  E 

N  87°  E 

S  38°  E 

S  21°  W 

S  49°  E 

A~fj-         Oita 

S  80  W 

N  82=W 

N  12  W 

N    2°W 

S  38°  E 

N  79'  E 

N85°  E 

S  57C  E 

S  86°  E 

N26°W 

S  76°  W 

S  74°  W 

N  77°  Wi 

~Fgjj)        Shimonoseld 

N  16  W 

N  27CW 

N  41CE 

N48°E 

N  28'  E 

N  47°  E 

N  62°  E 

N77=  E 

N  38°  E 

N  50°  E 

N    1°E 

N  25°  W 

N30°  E 

^-,§j        Hiroshima 

N    8  E 

N    8'E 

N20'E 

N  r  E 

N  13°  W 

N52°W 

S  73  W 

N45°'E 

N"  18°  -E 

N  24°  E 

•yf  is'  E 

N    7°E 

N    7°E 

^            Knre 

N  <;<;  \v 

N  50  W 

N19'W 

N  75  W 

N88°W 

S  86°  W 

S  83°  W 

S  74°  W 

N  81°  W 

N  11°  E 

N  45'  W 

N  71°  W 

N76°W 

12  UJ         M.itsiiyama 

X  70  W 

N  61CW 

N  48  W 

N  79r  W 

S  68°  W 

S  81"  W 

S  79'  W 

S  76°  W 

N  81°  E 

N73'  E 

S  78°  E 

N  68°'  W 

N84°W 

ifr/?i$ft    Niihama 

S  -2S  W 

S  45  W 

N75  E 

N  23"  W 

N    4  W 

N  14°  W 

N    6aE 

N  53°  E 

S  63  E 

S.64'E 

£    4"W 

S  32°  W 

s  ir  E 

jglj^f-        Besshi 

Kill         Okayama 

X  (i:5  W 

N  59  W 

N    5E 

N36  E 

N  47  E 

N8r  E 

S  69°  E 

N  74'  E 

N15  E 

N    9°E 

X  :',:>,  W 

N  53  W 

N    5°W 

tfffif        Ajino 

X  61  W 

N  61  W 

N  42°W 

NW 

N79°W 

S  78  W 

S  28°  W 

N70°W 

N  49  W 

N  42°  W 

N57°W 

N64"W 

N  63°  W 

^/Si-Jt     Tadotsu 

S  70  W 

s  86^w 

N  40°W 

N  74"  W 

S  88'  W 

N43°W 

N  58°  W 

S  43°  W 

S    6'  E 

S  44'  E 

S  39"  W 

S  71°  W 

S  77°  W 

Wf^         Kobe 

N  37  W 

N  53  W 

N  15°W 

N    4°W 

N  33°  W 

N  42  W 

S  87°  W 

N  36°  W 

N    3°E 

N  10'  E 

N  13°  W 

N37°W 

N  25  W 

A  BK         Osaka 

N  30  W 

N  47'W 

N    6E 

N  11  E 

N    7'W 

N  13"  W7 

N  52"  W 

N    6  W 

N18°E 

N  25'  E 

N  12°  E 

N27'W 

N    4  W 

:  ftlffftUl     Wakayania 

N    6E 

N    3"W 

N  11  E 

N    5"E 

N18°W 

N  78'  W 

S  52°  W 

N  26*  W 

N  37   E 

N40"  E 

N  30°  E 

N    7'E 

N  11'  E 

^  J|j  .      Tokiishima 

X  43'  W 

N  45CW 

N  32°W 

N  31  W 

N  26°  W 

S  75°  E 

8  59°  E 

S  39°  E 

N  52  W 

N40°W 

N  45"  W 

N  49"  W 

N  42°  W; 

rfiiftl         Kochi 

S  78°W 

S  85"W 

S  76°W 

S  52°  W 

S  46°  W 

S  29°  W 

S    6°W 

S  27°  W 

S  53  W 

S  72°  W 

S  69°  W 

S  72°  W 

S  60"  Wf 

i¥             Tsu 

N  54"W 

N51°W 

N48°W 

N  38°  W 

N  54°  W 

NSO'W 

S  57°  W 

S  22°  W 

N  75°  W 

N  57°  W 

N  64°  W 

N  62°  W 

N  58"  W, 

45  S  S     Nugoy.i 

N  39°W 

N  44°W 

N46'W 

N  56  W 

N  82°  W 

S  45'  W 

S  28°  W 

S  34'  W 

N60°W 

N38°W 

N35°W 

N38°W 

N  51°  W 

i  i^f£         Hammnatsu 

N  70'W 

N  73°W 

N59CW 

N    2"  E 

N  82°  W 

S  35'  W 

S  47*  W 

S  40'  E 

N  22°  E 

N    9°  E 

N  54'  W 

N66'W 

N64°W 

fflfi-        Nnma»u 

N  66°  E 

N  85°  E 

S  87°  E 

S  87°  E 

S  70°  E 

S  48°  W 

S  17°  W 

S  66°  E 

S  84C  E 

N84°E 

N80°E 

N65°E 

N  89'  E 

fifffiHTi.     Yokosuka 

N    7°W 

N    7°W 

N    4°E 

N  22°  E 

S  55°  E 

S    4°W 

S    4°W 

S  20°  E 

N40°W 

N    3°E 

N    9°W 

N  17°  W 

N    4°W 

$>l%        "Yokohama 

N  16°W 

N  12  W 

N    9°E 

N  18°  E 

N10°W 

S    3°W 

S  17°  W 

N28°E 

N    5°  E 

N    4°E 

N23°W 

N33°W 

N    4  W 

JtiliC         Tokio 

N  21'W 

N  23°W 

N    1  W 

N35°E 

S  57°  E 

S  31°_E 

S  31°  E 

S  57°  E 

N48°E 

N    1°E 

N  15°  W 

N  28°  W 

N    2'W 

I&1?-        Chosbi 

N34°W 

N  26'W 

N22=E 

N  47"  E 

S  71°  E 

S  28=  E 

S  28°  E 

S  80°  E 

N50°  E 

N31°  E 

N  13°  W 

N43°W 

N  13  E 

?Jt^         Mito 

N26W 

N  67°W 

N    8°E 

N36°  E 

N63°E 

S  85°  E 

S  63'  E 

N  80'  E 

N63°  E 

N21°E 

N    4°W 

N35°W 

N  19'  E 

3izlL|        Ka^ayama 

N60'W 

N  66"W 

N60CW 

N57°W 

Nirw 

N  75"  E 

N79°E 

N47°  E 

N  10°  E 

N23°W 

N47°W 

N57°W 

N  39  W 

2J&        Ishinomaki 

N34°W 

N  47°W 

N41°W 

N26°E 

S  56°  E 

S  65°  E 

S  61*  E 

S  88°  E 

N41°  E 

N    4°E 

N28°W 

N36°W 

N  11°  W 

Ttffi"         Miyako 

S  88"W 

S  90  W 

N  88°W 

N  85'  W 

S  87"  W 

N  41°  W 

N  49'  W 

N38°W 

N83'W 

N  89"  W 

S  86°  W 

S  89°  W 

N  86'  W 

A/fc         Yagi 

N  75"W 

N  67°W 

N  16°W 

N  rw 

N    8'W 

N    9°  E 

N    4°W 

N13°E 

N  20°  W 

N    4°W 

N33'W 

N  75°  W 

N23'Wj 

jjf$|I        Kioto 

N41°W 

N59*W 

N    4"E 

N26'E 

N35°  E 

N59°E 

S  59°  E 

N72°  E 

N47°E 

N  19°  E 

N  12  W 

N  62°  W 

N  12'  E 

/fftii         Hikone 

N  62  W 

N58°W 

N  36"W 

N18°W 

N  18°  W 

N  10°  W 

N34°W 

N  70°  W 

N  25°  W 

N    8°W 

S  79'  W 

S  88'  W 

N38°W 

tt-9-         Gifu 

N  28CW 

N  38°W 

N41°W 

N51°W 

N60'W 

N  79°  W 

S  67°  W 

S  41°  W 

N60°W 

N  35°  W 

N  23'  W 

N  29°  Wj 

N42°W 

jv5  Ul         Takayama 

N53'W 

N50'W 

N29°W 

N77°W 

S  56'  W 

S  30°  W 

S  15°  W 

N  84'  W 

N75°W 

N61°W 

N48°W 

N62°W 

N73°W 

$503         lida 

N81  \V 

o  oo  W 

S  73°W 

S  72°  W 

S  68°  W 

S  54°  W 

S  54'  W 

S  66°  W 

S  79  W 

N  87C  W 

S  87°  W 

S75"W 

S  74°  W 

Ep  /ff        Kofu 

N  86*W 

N  80°W 

S  68°W 

S  75°  W 

S  72°  W 

S  73'  W 

S  79°  W 

S  72°  W 

S  68°  W 

S  19°  W  S  50°  W 

S  70°  W: 

S  71°  W 

l&'fc.        Mat^umoto 

S  39*W 

S  49°W 

N  60°W 

S  63°  W 

S  30"  W 

S  27  W 

S  26°  W 

S  84°  W 

S    4°W 

N71°W|S  44°  W 

S  26°  Wi 

S  57°  W 

jl!l?F        Nagano 

N30*E 

N47°E 

N    3°E 

N64°W 

N  78°  W 

S  88°  W 

S  77°  W 

S  72°  W 

S  87°  W 

N  66°  W 

NW 

N13°E 

N47°W 

lJij$S        Mayebashi 

N34'W 

N28°W 

N21°W 

N 

N20*E 

N70°E 

S  79°  E 

N81°  E 

N    5°W 

N  31°  W 

N26°W 

N  36'  Wj 
i 

N19°W 
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Month 


Locality 


M 

Jan. 


K 

Feb. 


£ 

March 


m 


April 


K 

May 


n 

June 


K 

July 


A 

n 

Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec.       Annual 


MEAN    WIND    DIRECTION.       (Continued) 


1 
Jg^.        Kumagaya 

N  55°V\ 

N49'W 

' 
N  41°W 

N  12"  W 

N74'E 

S  87°  E 

S  72°  E 

N  83  E  N  19°  E 

N46'W 

N  51°  W 

N  56'  VV 

N  37'  W 

^SMif     Utsunomiya 

N  26°  E 

N30°E 

N41°E 

N  78*  E  S  49°  E 

S  53°  E 

S  44°  E 

S  71°  E 

N68°E 

N38°E 

N  21°  E 

N    2°  W 

N  70'  E 

£^        Ashio 

S  84°W 

N  89°  W 

S  49'W 

S  50°  E 

S  35°  E 

S  38°  E 

s  26°  E 

S  22°  E 

s  24°  E 

S  21*  E 

8  52°  W 

N  S6°  W 

S    6°  W 

flgJ!;        Fukushima 

N  65°  VV 

N  74'  W 

N  43°WJN  19*  W 

N    4°W 

N  12°  E 

N  64°  E 

N  29°  EN  22°  W 

N24-W 

N  76°  W 

N  70°  VV 

N41°W 

(lj  jj£        Yamagata 

s   rw 

S  26'  W 

N  10°W 

N  29°  E 

S  20'  E 

S  65°  E 

S  21°  E 

S  54°  E 

b  52°  E 

S  55°  E 

S  13°  E 

s  irw 

S  28'  E 

^  5J        Hamada 

N  33°W 

N69°W 

N35°E 

N39'E 

N34*E 

N31°  E 

N  53°  E 

N49°E 

N44°E 

N41°E 

N  34°  E 

N52°W 

N  31°  E 

*i            Sakai 

N  49°  V\ 

N  73CW 

N    8°E 

N  27°  E|N  24°  E 

N19°  E 

N 

N  27°  E  N    6°  E 

N  15°  E 

N  69°  E 

N  78°  W 

N  24*  H- 

g'i^t        Miyazu 

S  54°W 

S  70°W 

N70*W 

S  53*  W  S  581  W 

8    2°E 

S  20°  W 

S    8°  E 

S 

S  16°  W 

S  39°  W 

S  49°  W 

S  40'  W 

fJi;^        Tsuruga 

N  44  E 

N29  \V 

N    8°E 

S  16'  E  S    8"  E 

S  23°  E 

y  40  E 

S  40°  E 

S  45°  E 

N  17°  W 

S  39°  W 

s  7;r  vv 

S  32'  E 

j|fS#         Fnkni 

S  34'  W 

S  29°W 

N    9"W 

S  60°  W 

S  39°  W 

S  53°  \v 

S  43°  W 

S  47'  W 

S  24°  W 

S  45°  W 

8  20'  W 

S  26°  W 

S  39°  W 

^•^        Kanazawa 

S  14*  E 

S  12°  E 

E 

N55'E 

S    6*E 

S  47°  E 

S  12'  E 

S  64°  E 

S  57°  E 

S  38°  E 

S  36°  E 

S    9°E 

S  41°  E 

-flJTfc        FnshiM 

S  47*  W 

s  sru 

N  53°  w 

N    2*  E  N  50"  W 

N  16°  V> 

N  17°  v\ 

N  10°  W  S  45°  v\ 

S  48°  W 

S  42°  W 

S  49°  W 

S  76°  W 

KTfJi        Niigata 

S  56°W 

S  67°  V\ 

N  77°W 

N  30°  E  S  14°  E 

S  52°  E 

S  14°  E 

S  33°  E  S  18°  E 

S  52°  E 

S  22°  W 

s  79°  W 

S  -26s  W 

$CP3        Akita 

N  25°W 

N38°W 

N  47°  W 

S  16*  W  S  15°  W 

S 

S  14°  E 

S-30'  E  S  48"  E 

S  57°  E 

N  59°  W 

N  33  '\V 

S  23°  E 

^3$        Aomori 

S  61°  VV 

s  f>rw 

S  62°W 

S  49°  W 

N  83'W 

N  14°  W 

N    7°  E 

N59°E 

S  20°  E 

S  34°  VV 

S  57°  W 

S  5!»°  W 

S  70°  W 

fgjgif        Hakodate 

N  39°  W 

N44°\v 

N  36'\V 

S  83°  W 

S  21"  W 

S  47°  E 

S  47°  E 

S  65°  E 

N60°E 

N  35°  W 

N  55°  W 

N  44°  W 

N45°  W 

^f|5        Suttsu 

S  77*  vv 

S  79"W 

S  76'* 

S  20"  W  S  13'  W 

SHE 

S  10°  E 

S    (5°  E 

S    1°  E 

S  39°  W 

S  73°  VV 

S  87°  W 

S  37°  VV 

*L$fc        Sapporo 

S  12"  E 

S  15°  E 

N  74°  W 

S  38°  E  S  52°  E 

S  73°  E 

S  83°  E 

S  60°  E 

S  53°  E 

S  36°  E 

S  31°  W 

S  32°  VV 

S  46°  E 

,hjl|        Kamikawa 

N  72"W 

N  14°W 

S  76°  W 

N75°WN  84*W 

N58°  W 

N  60°  W 

N  56°  W 

S  17°  E 

S  65°  W 

S  56°  W 

S  60°  VV 

N  86°  VV 

•f$ji        Tokachi 

S  84°  VV 

S  86°  W 

N87°W 

S  39°  W 

N  84'  E 

S  74°  E 

S  78*  E 

N88"E 

S  86°  E 

N  16°  W 

N66°  W 

N  71°  W 

S  84°  W 

|»^        Erimo 

N53°W 

N  74°  W 

N  69°  W 

N  61°  W'N  76°  W 

N56°E 

N54"W 

N47*E 

N73°E 

N  66°  W 

N  55*  VV 

N  57'  W 

N  54°  W 

M&        Kushiro 

N  19°W 

N  20'W 

N  39°  VV 

N  79°  W  S  67°  W 

S  35°  E 

S  35°  W 

S  15°  E  N  46°  E 

N  56°  \V 

N57°W 

N36°W 

N  45°  VV 

ii^        Abashiri 

N  71"  W 

N  59'W  N  78°W  S  26°  VV  S     2°  E 

S  58°  E 

S  84°  E 

S  54'  E  S  15°  W 

S  56°  VV 

S  79°  W 

N  8!)°  W 

S  70°  W 

'{Sig        Nemuro 

N  51'  * 

N  52°  VV 

S  86°  W 

S  14°  W 

S     8'E 

S47'E 

S  27°  E 

S  51°  E 

S  61°  E 

S  24°  W 

S  78°  W 

N  «r  w 

S  26°  VV 

MAXIMUM    WIND    VELOCITY. 


tfi^        Koshun 

23.2 

18.4 

17.9 

24.4 

38.3 

40.3 

23.7 

23.4 

16.0 

25.3 

21.8 

22.8 

40.3 

M        Tailo 

17.5 

23.7 

19.7 

16.7 

18.7 

21.6 

22.5 

38.4 

21.2 

35.7 

20.0 

23.7 

38.4 

11$}        Tainan 

15.0 

16.4 

14.2 

12.7 

13.0 

35.0 

18.6 

26.2 

17.7 

21.8 

18.1 

16.3 

35.0 

i^iiM^i     Hokoto 

28.2 

28.6 

29.7 

25.0 

23.0 

39.2 

33.0 

38.3 

27.7 

32.7 

29.6 

27.6 

39.2 

Hcf1         Taichu 

14.0 

16.1 

16.9 

12.7 

13.1 

18.3 

18.1 

22.5 

17.0 

22.2 

16.2 

16.8 

22.5 

l*E:Jb         Taihoku 

14.6 

]5.4 

16.4 

15.8 

14.7 

19.8 

•21.1 

36.6 

15.6 

21.4 

14.0 

13.9 

36.6 

^^        KeelunK 

21.4 

20.2 

18.6 

20.1 

21.4 

31.8 

26.9 

43.1 

27.3 

34.7 

23.2 

18.9 

43.1 

%i  iS  j|     I  shigaki  jima 

16.0 

16.5 

15.3 

16.6 

22.4 

31.4 

58.2 

63.4 

48.1 

53.9 

23.6 

24.0 

63.4 

i'l$|vi         Naha 

17.7 

21.0 

16.5 

15.1 

24.9 

13.0 

16.7 

28.4 

27.4 

45.0 

47.0 

22.4 

45.0 

^ftl         Oshima 

17.7. 

20.1 

17.3 

15.6 

23.0 

20.8 

33.9 

43.1 

26.3 

30.7 

34.7 

19.0 

43.1 

^t^LftS    Kagoshima 

19.7 

22.9 

24.9 

23.8 

16.9 

20.1 

33.2 

395 

215 

25.3 

23.2 

18.2 

39.5 

^Jilgij-        Miyazaki 

13.6 

18.0 

20.7 

14.9 

14.3 

13.5 

16.3 

26.1 

17.4 

17.5 

13.8 

16.9 

26.1 

$S^        Kiimamoto 

17.8 

14-9 

17-0 

17.1 

13.4 

13.4 

16.1 

36.7 

18.2 

13.3 

13.8 

16.9 

36.7 

tfe^S         Saga 

15.7 

18-2 

20.1 

14.6 

14.7 

12.7 

27.3 

28.0 

22.7 

21.4 

15.3 

14.3 

28.0 

felMrfS:     Saseho 

17.1 

13-9 

22.6 

21.8 

15.6 

14.9 

22,5 

28.0 

23.2 

23.2 

12.2 

16.1 

28.0 

J^ilfjSf        Nagasaki 

26.5 

25-7 

42.7 

31.7 

32.9 

33.3 

39.4 

44.1 

28.7 

27.3 

30.6 

27.6 

44.1 

g|j[j^         Itsugahara 

17.6 

19-2 

22.1 

17.8 

17.3 

14.6 

20.2 

29.8 

21.6 

16.8 

17.6 

17.2 

29.8 

jig  |Kj         Fukuoka 

15-3 

23-1 

17-1 

15.5 

12.5 

14.7 

16.8 

26.9 

15.7 

21.0 

16.4 

14.4 

26.9 

^C^"         Oita 

12-6 

15-2 

13-8 

13.7 

12.4 

15.6 

13.4 

25.4 

13.1 

16.5 

12.7 

15.4 

25.4 

f  §|        Shimonoseki 

25.7 

20-0 

21-3 

26.7 

23.3 

24.0 

20.3 

29.3 

21.0 

17.4 

21.8 

22.0 

29.3 

j^lSf        Hiroshima 

•  15-6 

16.5 

18-4 

16.0 

12.3 

21.6 

27.6 

22.6 

22.8 

13.2 

13.6 

16.7 

27.6 

^.            Kure 

14-6 

10.8 

11-1 

10.1 

10.0 

11.4 

12.5 

16.9 

16.8 

14.7 

12.2 

13.1 

16.9 

<S  Ui         Matsuyama 

17.5 

17.7 

20-7 

15.3 

19.1 

12.7 

12.8 

16.6 

14.2 

15.7 

17.0 

22.4 

20.7 

iSsTrJ^Sl     Niihama 

28.2 

33.2 

2G-5 

30.5 

24.7 

18.7 

21.3 

33.0 

29.1 

23.7 

23.2 

35.5 

35.5 

gl)^        Besshi     . 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1901-1905. 


^^.W^C  Month 

_- 

^. 

m 

K 

/> 

fc 

A 

^L 

f 

* 

$ 

\~^^ 

)] 

B 

ft 

n 

^ 

fl 

fl 

^ 

^ 

;j 

^ 

J 

il  £  Locality  ^^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec.    ' 

Annual 

MAXIMUM    WIND    VELOCITY    (Continued) 


ft)  III          Okavauia 

i:5.o 

14.2 

13.7 

14.9 

13.!) 

12.9 

13.2 

19.7 

19.8 

13.2 

12.7 

12.2    ! 

19.8 

tfffif         Ajino 

21.4 

164 

14.9 

20.5 

16.7 

20.2 

17.4 

19.7 

25.3 

13.5 

18.8 

18.4 

25.3 

£1$:^     Tadotsu 

36.1 

29.2 

28.8 

25.4 

21.6 

20.5 

20.2 

26.4 

25.0 

20.8 

34.1 

33.5 

36.1 

jjiiji^T         Kobe 

15.1 

16.8 

18.0 

18.4 

17.1 

18.2 

20.0 

21.7 

28.2 

18.8 

16.1 

17.9 

28.2 

!  -AK          Osaka 

3L9.6 

17.3 

18.1 

17.0 

17.1 

12.4 

24.4 

17.0 

22.6 

12.2 

20.8 

20.3 

24.4 

JfDi'ftlU     Wakiiyauia 

15.4 

18.1 

17.3 

20.8 

21.7 

26.0 

20.0 

20.!) 

20.4 

12.7 

15.1 

15.7 

26.0 

|||^5         Tokushirna 

19.8 

17.2 

17.6 

17.0 

14.9 

19.7 

it.O 

17.1 

23.2 

14.1 

.18.2 

15.1 

23.2 

i  jiifr]         Kochi 

W.2 

14.5 

13.7 

11.7 

16.7 

13.3 

10.2 

15.4 

39.3 

13.2 

17.6 

13.6 

39.3 

i£           Tsu 

iy.H 

19.5 

26.2 

18.4 

15.7 

17.4 

28.1 

18.3 

•28.2 

16.8 

18.9 

19.6 

28.2 

£•£11    Nagoya 

16.7 

16.2 

19.2 

15.2 

15.0 

19.2 

31.4 

14.4 

24.4 

12.0 

16.7 

15.6 

31.4 

$f&         Hamatuatsu 

15.5 

22.8 

14.5 

17.2 

15.0 

14.2 

16.4 

16.1 

32.3 

17.8 

12.9 

20.1 

32.3 

•}fli|£        Nu'imzu 

19.0 

20.1 

20.8 

24.6 

20.8 

21.8 

22.0 

18.0 

•22.7 

15.2 

17-7 

23.7 

24.6 

F&WM.     Yokosuka 

16.8 

16.9 

21.4 

21.3 

17.3 

20.0 

21.0 

14.7 

24.9 

18.3 

13.9 

23.6 

24.9 

'&ifti      '  Yokohama 

20.7 

21.4 

21.7 

21.7 

22.0 

22.2 

22.2 

18.7 

48.7 

25.8 

17.9 

25.2 

48.7 

Jjlijf         Tokio 

148 

15.0 

13.5 

13.5 

15.2 

15.9 

19.3 

12.8 

22.4 

14.8 

14.8 

18.6 

22.4 

;|^^T-         Ghosh  i 

33.7 

24.4 

25.9 

32.0 

28.5 

27.5 

324) 

23.7 

G4.2 

34.2 

32.7 

29.1 

64.2 

7K/3         Mito 

21.5 

18.1 

20.0 

23.2 

21.1 

18.5 

21.4 

15.2 

34.7 

16.8 

17.1 

16.2 

34.7 

^[1]         Kariayaina 

1(5.7 

14.0 

20.9 

15.1 

17.8 

11.9 

!).5 

10.7 

34.3 

9.2 

16.3 

17.5 

34.3 

£f@         Ishinomaki 

27.7 

27.6 

24.8 

33.3 

25.7 

20.0 

26.0 

19.8 

35.8 

23.6 

22.9 

25.1 

35.8 

^  £         Miyako 

33.1 

32.2 

26.6 

42.8 

27.4 

22.3 

25.2 

16.3 

23.8 

20.7 

22.7 

26.3 

42.8 

A  T^C         Yagi 

16.4 

136 

18.9 

17.9 

16.5 

19.1 

18.2 

14.7 

19.6 

13.7 

,  15.6 

16.1 

19.6 

ttW         Kioto 

10.2 

10.4 

11.4 

12.2 

9.2 

8.3 

14,3 

13.0 

18.2 

8.8 

9.2 

9.8 

18.2 

jf$J         Hikoiie 

17.1 

16.0 

17.4 

15.8 

12.7 

12.6 

14.7 

11.5 

22.1 

16.7 

15.3 

18.0 

22.1 

i  (fcJfL         Gifu 

ia.fi 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8 

17.4 

31.5 

14.7 

17.4 

17.3 

31.5 

|  i;"5ll(         Takayama 

10.3 

12.8 

13.3 

21.2 

15.6 

12.0 

13.3 

12.2 

17.7 

9.4 

12.1 

11.8 

21.2 

IS  IB         lida 

19.9 

21.2 

19.7 

28.7 

16.7 

14.7 

17.0 

14.6 

23.9 

19.2 

15.4 

21.9 

28.7 

!   Ipjff        Kofu 

22.7 

24.0 

23.7 

24.6 

21.9 

15.2 

15.5 

19.7 

17.2 

18.6 

22.3 

24.7 

24.7 

i  ^2^C        Mat^umoto 

18.0 

18.6 

20.3 

21.0 

17.9 

16.3 

17.9 

30.0 

17.0 

14.9 

15.5 

17.2 

30.0 

I^F         Nagano 

20.5 

16.0 

17.2 

24.0 

16.5 

13.7 

14.7 

15.6 

17.7 

17.3 

20.7 

20.1 

24.0 

Hljfg        Mayebashi 

29-9 

27.6 

33,7 

30.4 

29.8 

24.7 

19.5 

17.4 

26.9 

22.9 

23.2 

31.7 

33.7 

$gg.        Kumagaya 

21.2 

23.7 

26.2 

25.3 

17.4 

20.2 

24.3 

10.7 

25.8 

17.0 

19.2 

24.8 

26.2 

-T^fflS^?     Utsianomiya 

11.6 

15.8 

13.7 

18.0 

11.3 

13.6 

18.0 

11.4 

27.2 

32.0 

15.3 

13.3 

27.2 

^l^         Ashio 

16.5 

18.3 

20.4 

19.1 

16.3 

10.8 

15.3 

10.2 

23.2 

30.4 

24.7 

29.3 

30.4 

ipg  j3}         Fukusbinia 

16.2 

22.3 

23.2 

18.6 

21.5 

13.9 

21.3 

23.2 

15.8 

14.0 

15.8 

19.3 

23.2 

^ll  Jf^         Yaruagata 

12.1 

13.2 

11.8 

22.7 

14.8 

11.7 

12.2 

14.4 

16.6 

11.1 

12.0- 

14.2 

22.7 

fiC  0^         Hamncla 

35.0 

283 

30.8 

26.8 

28.3 

42.7 

38.2 

33.3 

26.6 

25.5 

33.0 

34.2 

42.7 

Jfi             Sakui 

22.3 

23.1 

22.8 

23.1 

18.8 

22.1 

27.5 

22.8 

18.8 

21.9 

19.1 

22.r- 

27.5 

'tf,'"/!-         Miya/u 

10.7 

15.3 

19.2 

15.4 

14.3 

10.9 

1<3.7 

13.8 

17.0 

10.2 

15.0 

11.9 

19.2 

U^         Tsnrnga 

24.4 

32.5 

25.5 

20.9 

22.8 

14.6 

14.3 

14.9 

20.8 

20.3 

23.5 

25.9 

32.5 

ISfl--        Fnkni 

16-8 

15.7 

17.0 

17.7 

21.3 

15.5 

13.2 

11.8 

19.7 

13.2 

15.5 

15.7 

21.3 

jfej^-        Kanuz:iwa 

17.2 

23.6 

23.5 

19.6 

19.2 

13.0 

21.7 

13.7 

13.6 

12.0 

18.6 

23.7 

23.7 

ffe?h:        Fushiki 

26.3 

25.5 

28.7 

21.7 

26.3 

17.5 

22.1 

21.7 

28.2 

27.6 

26.6 

•26.7 

28.7 

9fj^         Niigata 

25.0 

33.8 

25.8 

26.8 

22.9 

17.2 

24.4 

24.5 

27.5 

22.1 

25.2 

37.4 

37.4 

fAiri         Akita 

47.7 

34.6 

27.8 

31.6 

30.6 

22.4 

17.4 

29.4 

36.4 

30.2 

35.3 

37.0 

47.7 

1^^        Aomori    • 

21.1 

20.6 

17.6 

26.1 

19.4 

19.4 

13.2 

11.1 

19.7 

18.0 

20.2 

23.6 

26.1 

®)fi         llalcoclate 

24.4 

26.5 

22.3 

23.2 

26.5 

21.0 

19.4 

19.9 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

33.9 

S?KI>         Suttsu 

36.3 

40.8 

31.2 

37.2 

'  42.2 

40.3 

30.7 

41.1 

52.9 

38.9 

35.4 

37.9 

52.9 

^L1^        Sapporo 

30.4 

24.2 

26.5 

23.6 

23.3 

21.9 

17.4 

18.1 

24.8 

17.5 

.  24.0 

24.9 

30.4 

_b)l|         Kamikawa 

17.3 

14.9 

18.2 

19.8 

19.0 

14.8 

13.8 

15.8 

15.3 

13.6 

12.4 

17.4 

19.8 

-I-8S        Tokachi 

.  17.4 

22.1 

21.5 

24.2 

22.5 

12.9 

1!U 

8.6 

12.5 

22.3 

23.4 

20.7 

24.2 

^'ifci;         Eriuio 

®l|^        Kushiro 

20.0 

22.3 

24.8 

18.5 

20.1 

14.8 

15.9 

13.0 

17.6 

22.9 

•23.:: 

2L5 

ails 

fifiili        Abashiri 

34.1 

22.3 

21.7 

20.4 

22.2 

16.6 

16.5 

16.1 

12.6 

20.0 

37.6 

28.2 

•37.C. 

tS.^>         Nemuro 

31.1 

36.9 

28.!) 

24.8 

28.2 

20.0 

20.8 

20.8 

28.8 

36.3 

34.3 

37.5 

37.5 
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\^ 
\     /J^  Month 

—                         H           m           31           ^           -t 

A            ^L 

i-       ±       ±       * 

^^^\ 

jj 

^j 

,H       H      ft      n 

A 

)\             )\ 

H           ft           fl           *f- 

ffi  45  Locality  \. 

Jan. 

Feb. 

March 

April  i    May   j   June 

July 

Aug.     j    Sept. 

Oct.     j    Nov.         Dec.     i    Annual 

NUMBER   OF    DAYS   WITH    GALES. 


tg.^        Koshtin 

13.6 

14.2  !      10.0 

8.2 

5.8 

2.2 

2.8 

5.2 

4.0 

12.0 

19.0 

21.6 

118.6 

SUK        Taito 

13.8 

12.0 

10.4 

7.6 

6.6 

6.6 

4.8 

7.2 

6.8 

17.0 

16.4 

15.6 

124.8 

|gj^        Tainan 

7.0 

6.8 

6.2 

2.4 

2.0 

2.6 

3.8 

3.8 

1.8 

2.4 

3.2 

4.4 

46.4 

$$11     Hokoto 

23.8 

24.4 

22.6 

16.2 

13.4 

15.4 

10.4 

14.2 

17.0 

26.0 

27.2 

27.8 

23.84     |1 

^^         Taichu 

fi.O 

7.0 

2.2 

1.2 

1.2 

2.2 

2.8 

3.4 

4.4 

4.4 

5.2 

5.4 

45.4 

IHfc        Tuihokn 

126 

7.6 

12.6 

10.0 

8.2 

5.6 

4.2 

11.2 

7.4 

14.0 

14.2 

10.0 

117.6 

1^        Keelnng 

10.4 

11.2 

11.2 

4.2 

4.8 

3.8 

3.8 

7.2 

5.6 

9.4 

9.8 

12.0 

93.4 

/ETiaJra     Jshigakijima 

14.0 

6.2 

12.4 

8.8 

10.8 

12.6 

12.2 

12.6 

8.2 

15.0 

16.6 

14.2 

143.6 

?J|Jff        Naba 

10.8 

15.0 

9.6 

3.8 

3.8 

1.6 

2.2 

4.2 

9.2 

8.8 

13.8 

12.4 

95.2      j 

^:  Jb        Oshima 

13.0 

13.8 

12.0 

5.8 

4.6 

2.2 

2.6 

4.0 

4.0 

S.2 

12.2 

1-2.2 

946 

,61.^,  Jb     Kagoshima 

8.6 

88 

9.0 

6.2 

6.6 

5.4 

3.6 

3.8 

4.8 

4.6 

5.6 

6.0 

73.0 

&<!$•        Miyazaki 

2.2 

54 

1.8 

2.4 

2.2 

3.0 

1.2 

1.2 

1.2 

1.0 

1.4 

3.2 

26.2 

$i|2tc        Kumamoto 

2.8 

2.8 

3.2 

2.6 

2.0 

1.6 

2.6 

1.8 

1.4 

1.2 

1.0 

1.8 

24.8 

feK        Saga 

3.0 

3.6 

4.2 

3.0 

3.4 

2.2 

2.0 

2.0 

1.8 

1.4 

1.8 

2.8 

31.2 

ifefite    Saseho 

0.6 

0.6 

3.4 

3.8 

2.2 

2.6 

3.4 

3.8 

2.4 

2.6 

1.2 

0.4 

27.0 

^*t        Nagasaki 

14.2 

15.4 

14.6 

14.1 

14.2 

10.8 

14.S 

10.2 

8.4 

9.8 

9.8 

14.2 

150.8 

JgtliC        Itsugahara 

4.6 

5.4 

4.4 

3.8 

4.4 

3.2 

4.2 

4.0 

3.2 

1.8 

3.0 

5.8 

47.8 

JPSlifij        Fukuoka 

3.4 

5.0 

2.4 

2.0 

0.8 

0.6 

1.0 

1.0 

1.2 

0.8 

3.2 

6.2 

27.6 

^•fr        Oita 

2.0 

1.2 

1.2 

2.2 

1.6 

1.4 

1.0 

1.2 

1.0 

0.6 

0.6 

2.4 

16.4 

T^        Shimonoseki 

12.2 

9.4 

8.6 

10.6 

9.8 

5.0 

3.6 

oA 

3.4 

2.2 

6.2 

12.8 

87.2 

^llb        Hiroshima 

2.8 

5.0 

3.6 

3.2 

1.8 

1.4 

1.8 

1.3 

2.0 

1.2 

1.6 

2.2 

2S.4 

^            Kure 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

7.2 

$2  UJ        Matsuyama 

3.4 

5.6 

3.8 

3.4 

2.6 

1.0 

1.0 

2.0 

0.4 

0.8 

2.S 

5,4 

32.2 

$r/g^    Niihama 

15.2 

15.0 

12.6 

8.6 

8.2 

5.2 

6.0 

6.2 

7.8 

8.8 

9.4 

16.4 

119.4 

30^        Besshi 

1.6 

0.2 

1.0 

2.8 

1.6 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

0.4 

0.4 

1.2 

12.8 

PI]  Ul        Okayama 

2.2 

2.2 

2.2 

2.8 

1.2 

0.6 

0.6' 

1.6 

1.2 

0.2 

0.6 

2.8 

18.2 

ft!Bf        Ajino 

5.6 

5.4 

2.8 

4.0 

3.0 

2.2 

2.0 

2.2 

3.0 

1.6 

5.2 

7.8 

44.8 

£/£J£     Tadotsu 

17.6 

17.2 

10.8 

7.6 

6.8 

4.6 

4.6 

5.0 

8.8 

10.6 

13.8 

19.4 

126.8 

MF        Kobe 

2.2 

1.6 

3.0 

4.2 

8.0 

2.4 

1.6 

2.0 

2.6 

2.2 

3:6 

2.8 

31.  2 

P^IS         Osaka 

8.0 

8.0 

4.6 

4.0 

4.4 

2.8 

2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

3.4 

9.4 

53.0 

ftJ^ClU     Wakaya-r  a 

3.2 

2.8 

3.2 

3.0 

3.4 

3.4 

4.8 

1.6 

2.2 

0.6 

2.8 

4.0 

35.0 

$|Jb         Tokushima 

8.0 

10.6 

5.2 

6.6 

3.4 

1.8 

1.0 

1.4 

2.0 

3.0 

4.2 

7.6 

54.8 

r§]*U         Kochi 

1.4 

1.4 

1.8 

1.4 

0.6 

0.4 

0.4 

1.2 

0.8 

1.4 

0.4 

1.6 

12.8 

flt            Tsu 

9.8 

11.8 

9.4 

7.6 

4.2 

3.2 

1.8 

1.4 

3.0 

•5.  • 

5.4 

12.4 

75.0 

45  #1!    Nagoya 

3.2 

5.4- 

5.8 

4.8 

3.6 

2.4 

1.8 

1.4 

2.0 

1.2 

3.6 

3.6 

38.8 

iS<2        Hanmruatsu 

4.6 

6.6 

6.4 

5.2 

4.2 

2.2 

1.2 

1.2 

2.2 

1.8 

2.2 

5.0 

4.28 

#?$:        Numazu 

5.8 

7.8 

5.0 

4.2 

5.8 

4.6 

6.0 

2.8 

2.4 

2.8 

6.2 

10.8 

6.42 

4$i[H    Yokosuka 

3.8 

4.6 

3.8 

4.8 

5.6 

4.8 

5.8 

2.0 

2.6 

2.2 

2.8 

5.0 

4.78 

itftftt        Yokohama 

11.8 

13.0 

16.2 

14.0 

15.4 

9.6 

11.0 

8.0 

9.6 

11.4 

9.8 

9.6 

13.94 

SIM      Tokio 

4.6 

4.0 

3.4 

4.4 

4.0 

2.4 

2.4 

0.8 

2.2 

1.2 

1.8 

3.6 

3.48 

$%3-        Choshi 

16.0 

14.8 

20.4 

17.4 

17.6 

11.4 

12.6 

8.8 

13.4 

16.8 

14.2 

14.0 

177.4 

7JC/3         Mito 

3.2 

2.4 

5.0 

6.6 

5.8 

2.8 

2.4 

2.6 

3.8 

3.0 

1.2 

3.2 

42.0 

^UJ         Kanayama 

2.2 

2.2 

3.2 

2.2 

2.0 

0.2 

0.0 

0.4 

0.4 

0.0 

1.6 

2.8 

17.2 

5^S        Ishinomaki 

14.4 

16.0 

17.2 

14.4 

14.8 

7.6 

5.2 

5.2 

6.8 

9.6 

11.6 

17.6 

140.4 

g  "S"        Miyako 

9.0 

8.2 

8.8 

8.8 

8.6 

3.4 

3.4 

2.0 

8.2 

3.2 

6,8 

9.8 

75.2 

A?fc        Yagi 

4.0 

4.0 

4.6 

2.6 

2.2 

1.4 

2.8 

1.4 

1.2 

0.4 

1.4 

3.4 

29.4 

SIR        Kioto 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.0 

0.0 

.0.6 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.4 

Jt^jsi        Hikone 

6.8 

5.6 

5.2 

2.6 

0.8 

0.4 

O.I 

1.0 

1.6 

2.6 

4.6 

7.6 

39.2 

($Ji«.        Gifu 

4.2 

6.8 

7.8 

5.6 

3.4 

3.6 

2.0 

0.8 

1.8 

2.4 

2.6 

5.6 

46.6 

i^  |1|        Takayama 

0.6 

1.0 

1.6 

3.4 

3.2 

0.6 

0.6 

0.2 

1.0 

0.0 

0.4 

0.2 

12.8 

ISffl         lida 

6.2 

7.2 

5.2 

7.2 

5.0 

1.2 

1.8 

2.2 

3.0 

1.0 

4.6 

9.6 

52.8 

^3^f        Kofu 

9.8 

11.2 

7.8 

5.6 

4.2 

2.2 

1.0 

1.0 

1.2 

2.6 

5.8 

9.6 

62.0 

^i1^-       Matsumoto 

4.0 

7.0 

7.8 

H.6 

8.0 

5.4 

4.2 

1.6 

2.6 

2.0 

5.2 

7.2 

63.6 

^1!F        Nagano 

1.6 

1.6 

8.4 

8.8 

7.2 

3.4 

1.8 

1.6 

3.0 

2.4 

2.4 

3.0 

45.2 

Hil  US         Mayebashi 

.  19.2 

19.2 

15.8 

10.8 

10.6 

5.4 

4.4 

3.0 

5.2 

6.6 

13.4 

16.6 

130.2 
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\JJ4C  Month 

— 

— 

— 

n 

£ 

XA 

-b 

A 

-h. 

f 

-T 

± 

ft 

^^~\^ 

JB 

fi 

ft 

;j 

£ 

^ 

^ 

ft 

n 

R 

5 

R 

¥ 

I     Jfofc  Locality^ 

Jail. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

D  c. 

Annual 

NUMBER   OF   DAYS    WITH    GALES.    (Continued) 


tt^         Kumaguyn 

10.4 

11.0 

9.8 

4.8 

3.2 

2.0 

1.0 

0.4 

1.6 

2.4 

4.6 

9.0 

60.2 

4^1?     Utsunomiya 

1.0 

2.0 

1.0 

2.2 

0.8 

03 

1.0 

1.0          0.6 

0.6 

0.8 

2.2 

13.4 

ffi^        Ashio 

0.6 

0.6 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

0.2          0.0 

0.2            0.2 

0.0 

0.4 

3.4 

j]ig  Us         Fukushima 

7.2 

7.6 

9.4 

8.0 

6.0 

2.8 

2.2 

0.4 

1.0            2.6 

8.0 

7.6 

62.8 

jl]Jj^         Yamagata 

0.6 

SJl 

1.8 

4.2 

4.0 

1.8 

0.8 

0.2 

1.4 

0.2 

0.6            1.8 

! 

18.6 

JgEU         Hamada 

15.6 

14.6 

13.6 

10.0 

10.8 

7.4 

9.8 

7.2 

6.6 

7.8 

11.0 

15.8     ' 

130.2 

t|            Sakai 

9.6 

9.2 

11.4 

9.0 

9.0 

6.4 

7.6 

6.8 

3.8 

5.8 

7.0 

11.0 

96.6 

^^L        Miyazu 

0.6 

9.6 

1.2 

1.6 

2.0 

0.2 

0.2 

0.6 

.    0.6 

0.2 

0.6 

1.0 

9.4 

ifcK         Tsuruga 

14.4 

13.6 

12.8 

10.6 

6.0 

2.0 

1.6 

1.4 

3.2 

.      7.6 

9.8 

13.4 

96.4 

]|fg#-        Fukui 

3.2 

1.8 

4.8 

6.4 

3.6 

1.0 

0.8 

0.8 

1.6 

0.8 

1.6 

3.4 

29.8 

^t?ll        Kanazawa 

2.8 

3.4 

1.0 

1.2 

1.2 

0.8 

0.6 

0.2 

0.4 

0.2 

1.8 

4.0 

17.6 

f£?h:        Fushiki 

10.6 

8.6 

12.8 

10.8 

13.8 

7.2 

5.8 

5.6 

8.0 

11.6 

9.6 

11.4 

115.8 

3Km        Niigata 

14.4 

13.8 

11.0 

7.8 

7.6 

4.4 

4.6 

3.6 

5.6 

4.2 

11.4 

17.8 

106.2 

fAffl         Akita 

18.8 

16.4 

18.4 

15.2 

*    14.4 

7.2 

4.2 

4.2 

6.8 

6.8 

15.0 

21.4 

148.8 

^$5        Aomori 

6.8 

9.2 

8.4 

8.4 

9.6 

2.4 

1.2 

0.6 

2.8 

4.4 

7.2 

9.6 

70.6 

ggslt         Hakodate 

18.0 

19.2 

19.2 

18.2 

20.2 

13.6 

10.8 

11.6 

13.8 

14.2 

17.8 

22.0 

198.6 

SpSfl  •      Suttsu 

24.6 

20.8 

25.8 

23.8 

24.6 

23.0 

21.4 

19.8 

19.0 

20.6 

22.4 

26.4 

27:^.2 

$11$         Sapporo 

13.4 

11.8 

19.4 

22.0 

21.6 

13.0 

10.2 

8.2 

9.0 

12.6 

10.0 

14.6 

165.4 

Jtjl]         Kamikawa 

2.4 

2.4 

4.4 

4.8 

5.4 

0.8 

0.2 

0.4 

2.6 

2.6 

1.8 

5.0 

32.8 

~f"0        Tokachi 

7.6 

6.0 

8.8 

8.6 

6.6 

2.0 

0.2 

0.0 

1.8- 

6.6 

9.6 

11.8 

69.6 

Hg£        Erirao 

23.0 

18.8 

16.2 

18.8 

17.6 

14.0 

11.6 

13.0 

15.8 

20.2    . 

22.2 

23.4 

214.6 

0|&        Kushir  i 

5.0 

6.2 

7.6 

9.6 

9.6 

3.0 

24 

0.6 

1.8 

5.6 

5.4 

7.0 

63.8 

$$ii2         Abashiri 

7.8 

5.6 

6.8 

8.8 

9.4 

3.0 

2.2 

2.0 

3.8 

7.0 

9.6 

11.6 

77.6 

$111?        Nemuro 

20.0 

17.6 

20.4 

20.0 

21-2 

11.4 

12.8 

8.8 

12.0 

20.2 

20.2 

21.0 

205.6 

NUMBER   OF    HOURS   WITH    SUNSHINE. 


tg^E:        Koshun 

177.0 

159.8 

194.9 

232.7 

221.8 

183.8 

233.3 

188.3 

223.1 

214.9 

176.0 

156.1 

2361.6 

m%        Taito 

123.4 

80.7 

103.5 

152.4 

180.8 

185.3 

250.7 

203.6 

197.0 

174.4 

127.3 

114.8 

1893.9 

l^j^         Ta;nan 

2120 

189.2 

197.5 

230.0 

227.3 

205.7 

251.0 

210.7 

260.1 

259.9 

217.7 

192.8 

2653.9 

mm  Hokoto 

126.2 

145.0 

124.0 

188.5 

210.1 

217.8 

296.3 

•257.8 

276.4 

241.8 

166.2 

142.7 

2392.8 

^cf         Taichu 

195.1 

157.8 

150.3 

185.7 

203.2 

179.4 

249.2 

220.8 

267.3 

261.4 

204.0 

179.4 

2453.6 

UMb         Taihoku 

108.9 

81.8 

79.9 

118.2 

141.5 

145.8 

203.4 

195.6 

207.4 

167.8 

90.3 

90.3 

1623.9 

jgff        Keelung 

73.1 

52.8 

58.0 

97.3 

132.5 

150.9 

236.1 

214.4 

198.9 

121.8 

50.6 

58.4 

1444.8 

5  io  la     I  sh  igakij  ima 

121.2 

106.7 

119.3 

188.9 

199.2 

218.1 

281.7 

241.4 

225.2 

203.5 

127.6 

114.2 

2141.1 

Ml®!        Naha 

143.2 

121.5 

129.2 

176.2 

178.9 

210.2 

300.3 

281.4 

224.2 

206.9 

129.3 

113.8 

2225.1 

-k  i''j        Oshima 

84.5 

82.2 

86.8 

104.4 

129.1 

118.2 

2077 

210.3 

165,9 

136.0 

111.1 

95.5 

1531.9 

&  &  Jo     Kagosuinia 

136.8 

130.0 

142.0 

129.4 

157.9 

108.4 

172.0 

23t.4 

185.7 

175.5 

180.4 

143.2 

1895.7 

'£*#        Miyazaki 

166.5 

182.1 

149.T 

141.4 

158.6 

117.9 

187.9 

232.6 

186.6 

161.0 

195.4 

180.5 

2060.4 

f?£;fc        Kumamoto 

129.5 

132.6 

141.6 

134.9 

168.1 

131.3 

154.4 

213.6 

172.0 

161.0 

142.2 

106.5 

1787.7 

f£H        Saga 

117.8 

118.2 

136.2 

130.7 

148.6 

120.0 

121.0 

194.6 

149.1 

166.6 

166.7 

122.0 

1681.7 

feKIX    Saseho 

1092 

116.3 

1412 

13^.9 

172.2 

124.3 

141.2 

210.0 

183,4 

172.6 

163.4 

120.4 

1803.1 

fiillnf         Nagasaki 

125.3 

124.9 

148.1 

146.3 

177.0 

148.6 

180.2 

2458 

197.3 

181.8 

174.9 

122.6 

1972.8 

jjj§lj£         Itsugahara 

108.7 

129.0 

117.1 

119.2 

169.6 

144.2 

115.6 

138.9 

135.9 

134.0 

185.9 

117.7 

1565.8 

|3!ffi|         Fukuoka 

114.4 

120.9 

143.7 

143.6 

182.9 

153.0 

161.3 

224.3 

179.5 

172.3 

156.6 

129.4 

1881.9 

-}<ft         Oita 

151.9 

151.0 

151.0 

138.4 

160.8 

116.2 

157.0 

212.8 

168.2 

160.0 

174.1 

153.1 

1894.6 

~F|fj        Shimonoseki 

118.3 

115.3 

143.4 

152.7 

192.4 

158.3 

168.1 

230.2 

1840 

167.7 

1473 

109.3 

1887.1 

IJiMo        Hiroshima 

136.3 

154.9 

169.7 

165.6 

195.1 

162.7 

161.8 

22.57 

179.7 

181.4 

164.7 

135.3 

2032.9 

Kure 

tSUl         Matsuyama 

129.6 

133.9 

154.1 

147.3 

179.3 

,  144.8 

J72.9 

220.4 

174.0 

166.0 

155.8 

127.2 

1905.5 

$r/lhl    Niihama 

SlJT'        Besshi 
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NUMBER    OF    HOURS    WITH    SUNSHNE.    (Continued; 


ftij  UJ         Okayama 

161.6 

173.1 

184.8 

185.4 

215.0 

184.2 

208.9 

248.4 

19J.9 

188.5 

177.1 

176.9 

2303.8 

ij^cllfl*         Aiino 

£J5£j$:     Tadotsu 

131.7 

147.1 

171.3 

171.2 

198.8 

1688 

212.9 

250.2 

190.0 

168.4 

161.8 

1407 

2113.0 

iljiji^         Kobe 

1450 

1614 

173.1 

172.5 

196.  1 

176.8 

175.7 

243.2 

191.0 

166.9 

174.8 

161.5 

213».0 

A"  IS         Osaka 

1529 

1723 

184.2 

183.8 

209.0 

185.6 

195.5 

263.2 

204.0 

171.7 

176.3 

163.9 

2262.5 

JflUftUj     "Wakayamn 

126.5 

151.1 

164.5 

162.8 

179.0 

164.7 

200.5 

240.1 

186.7 

158.5 

150.5 

138.3 

•2023.2 

1*  ,4         TV'kushima 

159.9 

155.8 

158.7 

165.5 

190.8 

160.8 

206.8 

249.7 

187.3 

1^5.1 

174.'t 

169.5 

2143.8 

iniftl        Kocbi 

184.5 

191.5 

172.1 

159.4 

180.9 

136.0 

169.0 

217.8 

176.9 

172.6 

194.8 

194.4 

2149.8 

fit            Tsu 

135.8 

152.8 

156.4 

149.6 

156.6 

130.3 

157.'. 

208.1 

166.1 

147.3 

164.6 

147.8 

1873.3 

35  S"H     Nagoya 

149.0 

166.0 

183.9 

170.1 

183.4 

168.8 

181.5 

230.6 

199.0 

166.1 

170.8 

149.4 

2118.6 

i§  i£         Hamamatsu 

162.3 

181.1 

179.0 

168.3 

170.9 

162.1 

179.1 

228.1 

183.5 

148.8 

175.3 

163.3 

2102.2 

f$3t        Numaza 

178.4 

195.4 

182.9 

179.4 

185.5 

177.4 

171.6 

233.5 

191.7 

160.4 

184.9 

188.5 

2229.6 

MSK     Yokosuka 

'f^'iBii        Yokohama 

3i;jjf        Tokio 

188.3 

190.2 

178.0 

167.0 

178.8 

161.1 

154.7 

199.1 

153.5 

137.7 

180.5 

179.3 

2068.2 

$&:£-        C  oshi 

162.4 

165.5 

157.4 

154.2 

169.2 

114.9 

140.2 

207.5 

154.6 

130.2 

160.6 

152.2 

1898.9 

7$.  fi         Mi  to 

160.4 

156.4 

176.4 

141.2 

155.8 

12S.5 

117.0 

162.4 

119.2 

112.9 

153.1 

159.8 

1736.1 

^•Ul         Kanayama 

133.4 

153.8 

176.1 

166.5 

179.5 

lr-0.2 

10U 

140.4 

117.8 

118.3 

131.2 

122.1 

1695.4 

/B%g        Ishinouiaki 

154.3 

172-2 

188.6 

191.6 

205.2 

186.0 

143.3 

167.1 

152.6 

151.7 

157.5 

151.3 

2021.4 

"£  j£        Miyako 

165.9 

147.4 

153.6 

168.0 

158.5 

Axfc        Yragi 

114.3 

126.4 

146.8 

150.6 

173.7 

153.7 

190.5 

237.7 

171.2 

147.2 

145.2 

124.8 

1882.2 

S  ff5        Ki«>to 

127.9 

15'2.9 

173.7 

166.4 

193.3 

174.2 

179.6 

235.3 

185.1 

164.0 

159.9 

13^.2 

2050.5 

/frflj        Hikone 

112.4 

140.9 

171.1 

156.6 

182.9 

163.4 

182.0 

235.5 

182.8 

164.7 

153.6 

119.8 

1965.7 

fl!j-|L        Gifu 

164.1 

177.4 

197.0 

180.3 

200.0 

173.7 

182.3 

221.7 

185.7 

166.5 

175.1 

153.0 

2176.8 

jpjj  [i|         Takayama 

126.2 

111.3 

95.3 

74.3 

tSUJ         lida 

141.7 

171.9 

185.0 

157.6 

181.8 

146.9 

159.5 

201.5 

165.6 

139.5 

152.3 

147.3 

195  '.6 

rp/fr         Kofu 

192.0 

199.7 

192.7 

176.9 

192.1 

170.3 

169.0 

174.5 

177.1 

150.8 

188.8 

192,1 

2215.3 

15^         Matsumoto 

133.8 

159.5 

176.9 

16*1.5 

170.4 

147.3 

143.1 

187.4 

151.5 

116.2 

149.5 

133.4 

1830.5 

^3?f    '     Nagano 

138.9 

161.5 

195.8 

188.9 

211.1 

188.2 

172.2 

218.1 

180.8 

147.8 

157.1 

133.3 

209:5.8 

(JjftS         Mayebashi 

206.0 

212.7 

211.3 

178.5 

190.4 

176.2 

143.  T 

189.9 

157.8 

158.S 

198.4 

202.1 

2225.6 

$ltt-         Kuu>agaya 

177.0 

176.4 

173.2 

153.8 

155.7 

1257 

111.8 

163.2 

133.5 

130.2 

173.6 

185.5 

1859.6 

^CTr^f     Utstmooiiya 

180.5 

188.8 

174.8 

147.9 

146.5 

119.2 

100.8 

142.3 

120.2 

122.7 

167.6 

179.1 

1790.5 

/&$;         Asbi') 

jjfroJb         Fukushima 

120.5 

145.5 

160.9 

172.8 

179.0 

154.0 

111.7 

140.3 

121.2 

115.2 

130.1 

106.8 

1658.0 

lU  lf£         Yamagata 

88.7 

116.9 

149.5 

182.3 

185.2 

174.5 

139.6 

162.1 

143.5 

128.8 

108.2 

82.7 

1662.0 

j^fUl          Hauiada 

83.3 

88.4 

145.3 

158.1 

207.7 

175.2 

177.5 

238.7 

180.2 

164.5 

118.5 

75.2 

1812.6 

tft            Sakai 

66.9 

66.5 

116.6 

145.8 

187.4 

161.8 

151.8 

193.9 

151.1 

130.8 

106.1 

61.9 

1543.6 

!<>£}£         Miyazu 

li®t         Tsuruga 

SS^        Fiikiii 

80.9 

87.5 

153.9 

155.0 

184.0 

163.1 

152.3 

215.7 

168.3 

145.8 

112.0 

66.5 

1685  0 

^i^         Kanazawa 

63.8 

78.4 

124.2 

1598 

188.4 

168.6 

156.4 

207.1 

164.4 

133.0 

112.4 

62.0 

1618.5 

f^t^:        Fvishiki 

78.0 

100.8 

153.4 

1818 

206.2 

180.0 

164.2 

224.0 

176.3 

142.5 

92.6 

80.7 

1780.5 

^fj^,        Niigata 

42.0 

56.5 

121.5 

159  7 

176.4 

159.4 

136.9 

194.1 

158.1 

115.1 

73.9 

39.3 

1432.8 

$t  H         Akita 

55.8 

47.4 

152.4 

195*4 

192.7 

192.1 

151.3 

194.4 

164.1 

140.1 

80.4 

48.8 

1634.9 

^  ^        Aomori 

60.9 

71.3 

148.7 

204.0 

211.1 

196.9 

169.4 

208.6 

160.7 

146.3 

83.3 

50.2 

1711.4 

Sit         Hakodate 

99.0 

126.4 

188.3 

224.5 

216.4 

171.1 

161.9 

193.5 

154.9 

176.2 

111.5 

83.2 

1906.9 

s¥fi15         Suttsu 

50.7 

76.2 

148.4 

214.1 

222.7 

177.8 

196.1 

227.7 

181.1 

157.0 

77.2 

43.4 

1775.4 

tL1!1^        Sapporo 

91.4 

113.0 

171.5 

214.1 

213.7 

172.9 

188.5 

208.0 

170.4 

176.3 

105.2 

81.4 

1906.6 

_LJl|         Kaiuikavra 

64.0 

100.8 

146.3 

175.7 

179.5 

167.3 

170.5 

172.2 

136.2 

119.5 

63.0 

45.8   • 

1540.9 

+^        Tokachi 

161.8 

169.6 

229.6 

212.5 

197.2 

136.8 

145.7 

137.4 

125.9 

178.5 

161.8 

1550 

2011.7 

%K&        Erimo 

^I|J^        Kushiro 

%W/&        Abasbiri 

tft^        Nemiu-o 

116.7 

134.5 

1994 

198.3 

182.6 

134.0 

147.9 

137.0 

140.1 

149.2 

132.8 

119.8 

1792.2 
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MISCELLANEA. 


ft     45 
Locality 

2|i      J^       -       J^       t|,        y         B        ft 

Mean  annual  niimber  of  clays  -\vith 

&ffi-U* 
^**£H 
Max.  Daily 
Range  of 
Air  Temp. 

#J$HU 

£tiSLIBIH£2  j 

Abs.  Eange  of 
Air^Temp.  dur- 
ing the  period 

m 
* 

m 

A 

m 

A 

m  sr 

K 

a 

sts«an*ttT 

Min.  Air 
Temp.  <0° 

Hi^iS 
r-t-EffiJUJi 

Max.  Air 
Temp.  >25° 

tg-j^        Koslmn 

0.0 

0.0 

0.0 

22.0 

0.0 

0.0 

292.4 

7.6 

23.5 

g^        Taito 

0.0 

0.0 

0.0 

30.0 

0.0 

0.0 

262.8 

15.3 

29.7 

Hj$j        Tainan 

0.0 

0.0 

0.0 

44.6 

6.4 

0.0 

-     286.2 

.     17.9 

33.2 

$UJi     Hokoto 

0.0 

0.0 

0.0 

19.8 

3.2 

0.0 

204.4 

9.8 

25.3 

Jgtfi         Taichu 

0.0 

0.0 

0.0 

48.0 

7.8 

0.0 

253.4 

7.4 

38.2 

f|;Jt        Taihoku 

0.0 

0.2 

0.0 

37.8 

10.6 

0.2 

210.2 

17.3 

36.4 

gfjg        Keelung 

0.0 

0.0 

0.0 

29.6 

5.5 

0.0 

180.0 

14.4 

32.0 

^Tfiflb     Ishigakijima 

0.0 

0.0 

0.0 

32.2 

0.8 

0.0 

233.8 

11.2 

26.1 

?J|5fi        Nahn 

0.0 

0.0 

0.0 

25.4 

0.0 

0.0 

192.2 

12.8 

28.3. 

^c  ^         Osliima 

0.2 

4.8 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

172.8 

15.2 

31.4 

fit^l  Jl     Kagoshima 

6.8 

4.6 

0.0 

20.6 

4.0 

10.4 

117.6 

14.9 

38.7 

^*t        Miyazaki 

0.4 

0.0 

0.0 

23.8 

1.4 

:U).0 

128.0 

20.4 

43.5 

$£xfc        Kumamoto 

10.4 

6.4 

0.4 

15.4 

15.8 

62.2 

125.2 

23.6 

45.0 

£S        Saga 

17.2 

7.5 

0.0 

14.8 

3.6 

31.4 

119.0 

19.2 

42.8 

f£tS:&     Saseho 

16.8 

10.6 

0.6 

12.6 

0.4 

11.2 

108.8 

17.9 

40.1 

Jttlll»if          Nagasaki 

11.8 

18.6 

1.0 

15.4 

0.4 

13.4 

99.4 

15.1 

39.2 

^^        Itsngahara 

11.6 

14.0 

1.0 

13.4 

1.4 

39.0 

95.2 

18.3 

41.1 

^glKI        Fuknoka 

19:4 

21.8 

0.8 

15.0 

2.0 

31.2 

106.2 

22.2 

40.0 

*53*       Oita 

9.8 

2.6 

0.0 

15.0 

11.0 

23.0 

91.4 

20.5 

39.3 

"PIS        Shimonoseki 

13.6 

27.6 

0.0 

16.6 

5.0 

10.2 

88.2 

14.1 

39.8 

$l||         Hiroshima 

21.4 

6.0 

.0.0 

120 

1.8 

47.6 

106.0 

17.7 

42.2 

:&            Kure 

10.8 

2.0 

0.2 

9.6 

3.0 

26.4 

114.6 

18.0 

40.8 

f£|lj        Matsuyama 

14.4 

18.0 

0.1 

10.6 

1.8 

45.6 

109.6 

18.8 

42.1 

$rM     Niihama 

18.0 

20.0 

0.2 

20.2 

3.8 

13.6 

109.4 

18.7 

40.6 

J5IH~          Besshi 

53.4 

11.0 

0.0 

8.4 

22.6 

89.8 

32.6     . 

16.4 

42.8 

!?>3Ul         Okayama 

17.6 

6.0 

00 

13.8 

8.6 

50.2 

110.0 

19.2 

40.5 

$H?f        Ajino 

12.0 

5.2 

0.2 

10.8 

3.0 

33.4 

93.6 

16.4 

40.2 

£®?f:     Tadotsu 

12.0 

15.0 

06 

14.0 

6.2 

24.6 

95.6 

16.3 

41.1 

WF         Kobe 

17.8 

9.2 

0.0 

11.0 

5.6 

1.0 

54.2 

*16.1      . 

41.6 

A"  IS        Osaka 

12.4 

9.0 

0.0 

11.2 

31.4 

39.4 

11.7 

18.0 

41.8 

?fl$;Ul     Wiika.Nama 

14.4 

18.0 

0.2 

17.0 

1.6 

26.4 

1  10.2 

17.1 

40.6 

H£Jra        Tokushima 

71.4 

10.8 

0.0 

11.8 

6.8 

29.8 

106.2 

19.4 

39.4 

i^^fl        Kochi 

4.8 

0.8 

0.6 

12.0 

8.2 

34.8 

123.2 

17.4 

42.0 

^            Tsu 

15.0 

5.4 

0.4 

10.4 

2.4 

37.2 

•98.2 

18.9 

43.2 

^alirM     Xagoya 

15.8 

5.2 

0.0 

10.0 

3.6 

55.0 

113.8 

19.7 

44.2 

j^HS        Hamamatsu 

6.2 

1.4 

1.4 

9.2 

3.6 

25.6 

48.1 

18.0 

39.8 

i2^        Nnmazu 

2.6 

4.6 

0.8 

11.4 

0.0 

31.2 

108.4 

18.0 

42.1 

tlSK    Tokosuka 

10.0 

3.8 

1.0 

14.8 

10.0 

16.6 

88.6 

20.2 

41.7 

^^        Yokohama 

9.4 

4.2 

0.6 

9.8 

8.2 

33.2 

77.8 

20.1 

40.4 

^M        Tokio 

11.8 

7.2 

0.4 

11.2 

10.2 

56.6 

86.6 

19.5 

43.5 
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MISCELLANEA.     Continued) 


tfa     Yi 
Locality 

Mean  annual  number  of  days  with 

Max.  Daily 
Range  of 
Air  Temp. 

Abs.  Eange  of 
Air  Temp,  dur- 
ing the  period 

m 
* 

R 

A 

*•&  W 

K 

m 

Min.  Air 
Teuip.  <0° 

Max.  Air 
Temp.  >25° 

ffe'f-        Choshi 

6.2 

1.8 

1.4 

14.4 

23.0 

19.8 

53.6 

14.0 

:!.">.!) 

'  ?Jt,J3        Mito 

15.4 

7.0 

0.8 

18.2 

8.4 

80.6 

76.8" 

20.0 

It.:! 

$£\1\        Kanayama 

54.4 

7.8 

0.2 

9.4 

22.2 

107.6 

60.8 

24.7 

48.6 

%i%g        Ishinomaki 

50.0 

11.8 

0.8 

15.6 

59.8 

86.4 

32.4 

16.7 

43.0 

'g-pi        Miyako 

49.8 

21.4 

0.0 

4.6 

22.4 

117.6 

44.2 

23.4 

51.2 

A*        Yagi 

15.8 

16.0 

0.6 

10.4 

5.0 

41J.6 

119.6 

20.3 

43.6 

3j?:/f!>        Kioto 

31.0 

13.2 

0.6 

14.4 

4.0 

9!).2 

120.8 

24.2 

49.7 

j£${        Hikone 

31.2 

13.8 

0.0 

21.4 

2.6 

47.H 

78.2 

21.6 

45.1 

«$J,X        Gifu 

21.4 

4.6 

0.2 

14.6 

4.2 

50.C, 

46.6 

19.6 

43.1 

|gjll|        Takayanm 

74.2 

7.8 

0.6 

21.0 

72.6 

J±2.,, 

88.8 

26.3 

57.7 

^H        Eda 

38.8 

8.4 

1.2 

17.8 

22.0 

100.-2 

92.2 

23.6 

48.1 

Epftf        Kofu 

11.6 

2.2 

0.6 

16.0 

10.2 

93.6 

118.2 

48.1 

49.6 

^2^c        Matsumoto 

42.8 

2.0 

0.0 

13.8 

13.2 

124.4 

81.8 

25.3 

52.6 

jyBF        Nagano 

65.8 

6.6 

0.6 

16.2 

8.4 

110.4 

95.0 

23.2 

51.1 

ftjjfgj        Mayebashi 

17.8 

0.2 

0.6 

2.08 

1.0 

69.4 

87.4 

20.5 

43.6 

$££?•        Kumagaya 

12.4 

0.0 

0.6 

12.6 

7.6 

810 

93.6 

23.6 

44.5 

-£ffj5tir    Utsunomiya 

18.6 

4.6 

0.8 

19.4 

14.8 

.     106.2 

87.8 

23.7 

49.5 

^t^        Ashio 

47.2 

2.6 

1.6 

15.6 

3.6 

110.2^ 

48.6 

31.0 

54.4 

SwWI        Fukushima 

57.8 

2.0 

1.4 

12.4 

8.8 

93.2 

80.2 

24.5 

48.6 

lUfl£        Yamagata 

84.6 

11.8 

0,6 

146 

17.8 

107.0 

83.2 

24.6 

51.7 

'o|H        Hainadn 

25.4 

42.0 

0.0 

10.8 

3.8 

14.2 

88J8 

18.2 

41.8 

tj|            Sakai 

32.0 

29.6 

0.2    . 

10.4 

7.6 

29.4 

84/2 

18.4 

44.1 

^^:        MiyaBu 

38.6 

38.2 

0.0 

11.0 

0.6 

45.4 

100.8 

24.7 

44.9 

fO£        Tsuruga 

28.6 

34.4 

0.0 

14.4 

3.0 

28.4 

93.4 

22.1 

47.7 

jpg=)|-        Fuku 

43.0 

48.0 

0.2 

23.0 

17.2 

47.4 

33.2 

21.0 

44.1 

^•$?        Kanazawa 

47.8 

49.8 

3.2 

17.6 

0.0 

50.2 

92.6 

21.3 

48.2 

ft/f:        Fushiki 

52. 

24. 

1. 

18. 

3. 

46. 

79. 

22.8 

48.5 

UfrirJ         Niigata 

60.6 

49.8  ' 

0.4 

13.8 

2.6 

60.2 

74.3 

21.1 

45.7 

$CgJ         Akitu 

87.0 

-    54.8 

1.8 

21.0 

6.0 

99.2 

59.0 

20.0 

50.7 

1<ff£        Aomori 

97.8 

46.2 

0.4 

9.4 

12.4 

115.8 

43.2 

22.6 

50.5 

@i)£jt         Hakodate 

96.2 

28.4 

0.2 

11.4 

4.8 

135.0 

22.0 

19.8 

52.5 

lgpi§|5        Suttsii 

1130 

49.6 

3.8 

7.2 

3.4 

115.8 

17.8 

11.7 

49.2 

$1$^        Sapporo 

116.0 

36.8 

0.2 

8.6 

7.4 

167.0 

36.8 

24.9 

573 

.  ±jll        Kamikawa 

127.4 

22.2  . 

0.6 

12.8 

21.0 

186.0 

45.8 

32.9 

75.9 

-f-0        Tokachi 

76.2 

3.0 

0.4 

6.0 

4.2 

190.2 

41.8 

14.5 

7:5.0 

^^        Erimo 

620 

9.2 

0.0 

4.4 

80.0 

11.3 

0.0 

... 

... 

$!]?&        Kushiro 

85.6 

13.8 

0.8 

10.2 

20.0 

196.6 

17.4 

28.0 

66.1 

if^xll:        Abash  iri 

103.2 

13.6 

1.0 

12.2 

17.4 

160,6 

17.0 

20.0 

05.0 

1^:52        Nemuro 

89.4 

26.0 

1.0 

8.4 

87.8 

153.8 

3.6 

26.0 

52.0 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Month 
Locality 


Jan. 


n 

Feb. 


Jl 

April 


Jl 

May 


A 

J3 

Aug. 


Sept. 


T 


Oct. 


Nov. 


Ji 

Dec. 


MEAN    AIR   PRESSURE. 


mm        Naha 

764.9 

763.6 

762.9 

761.0 

758.3 

756.4 

755.8 

755.8 

757.1 

761.1 

762.4 

765.2 

760.4 

fii  ^,  Hr    Kagoshima 

66.0 

64.7 

63.8 

61.9 

58.5 

57.2 

56.3 

57.3 

58.1 

62.9 

64.4 

66.4 

61.5 

^gf*oF        Miyazaki 

65.7 

64.7 

63.9 

62.2 

58.7 

57.4 

56.3 

57.5 

58.4 

63.0 

64.4 

66.1 

61.5 

fiSjfc        Kumamoto 

67.2 

65.8 

64.7 

62.5 

58.9 

57.4 

56.4 

57.5 

58.8 

63.7 

65.2 

67.3 

62.1 

fgg        Saga 

67.0 

65.7 

64.7 

62.4 

58.7 

57.1 

56.0 

57.2, 

58.7 

63.5 

64.1 

67.0 

61.9 

fett^fe     Haseho 

67.1 

65.9 

64.8 

62.6 

58.8 

57.2 

56.1 

57.3 

58.8 

63.8 

65.3 

67.3 

62.1 

J%ll§if         Nagasaki 

66.8 

65.5 

64.5 

62.2 

58.6 

57.0 

56.0 

57.1 

58.1 

63.4 

64.9 

66.9 

61.7 

JgtJjijC        Itsugahara 

67.2 

66.1 

65.1 

62.9 

59.1 

57.4 

56.0 

57.4 

59.8 

64.2 

65.7 

67.2 

62.3 

jjfg|ff[]         Fukuoka 

67.1 

65.5 

64.5 

62.5 

58.3 

56.8 

55.7 

57.0 

59.1 

63.7 

65.3 

66.8 

61.9 

itfr        Oita 

66.2 

65.2 

64.4 

62.4 

58.6 

57.1 

55.9 

57.2 

58.8 

63.4 

64.9 

66.4 

61.7 

"Fffl        Shimonoseki 

66.4 

65.5 

64.6 

62.4 

58.6 

57.0 

55.7 

57.0 

58.8 

63.5 

64.9 

66.4 

61.8 

^  J|        Hiroshima 

66.4 

65.5 

64.8 

62.8 

59.0 

57.5 

56.2 

57.6 

59.3 

63.9 

65.3 

66.6 

61.6 

^.            Kure 

66.5 

65.7 

64.9 

62.9 

59.2 

57.6 

56.4 

57.7 

59.3 

63.8 

65.3 

66.7 

62.2 

fSUj        Matsuyama 

66.2 

65.3 

64.6 

62.6 

59.0 

57.4 

56.3 

57.6 

58.9 

63.5 

65.0 

66.4 

61.9 

Pi)|lj        Okayama 

66.1 

65.3 

64.8 

62.8 

59.0 

57.5 

56.3 

57.6 

59.4 

63.8 

65.3 

66.3 

62.0 

^Sf        Ajino 

65.8 

65.1 

64.5 

62.6 

58.7 

57.2 

56.0 

57.3 

58.9 

63.4 

64.8 

65.9 

61.7 

£JE§!^I    Tadotsu 

65.9 

65.1 

64.6 

62.6 

58.8 

57.3 

56.1 

57.4 

59.0 

63.5 

64.9 

66.0 

61.8 

^cK         Osaka 

65.3 

64.7 

64.5 

62.8 

59.0 

57.5 

56.5 

57.9 

58.0 

63.4 

64.8 

65.6 

61.7 

$1  *$;  Uj     Wakayama 

65.6 

64.8 

64.5 

62.8 

59.1 

57.5 

56.5 

57.9 

59.0 

63.4 

64.7 

65.7 

61.8 

^J^         Tokushima 

65.3 

64.6 

64.2 

62.5 

58.8 

57.3 

56.1 

57.5 

58.9 

63.4 

65.0 

65.9 

61.6 

JtSi^fl        Kochi 

64.8 

64.0 

63.5 

62.1 

58.8 

57.4 

56.5 

57.9 

58.fi 

62.8 

64.1 

65.3 

61.3 

Q£            Tsu 

64.4 

63.9 

63.9 

62.6 

59.0 

57.6 

56.5 

58.0 

59.1 

63.1 

64.3 

64.8 

61.4 

^'fi'M     Nagoya 

64.3 

63.7 

63.6 

62.2 

58.9 

57.5 

56.5 

58.2 

59.8 

62.3 

64.1 

64.6 

61.3 

BfffS        Hamamatsu 

63.4 

62.8 

62.8 

62.2 

58.8 

57.6 

56.6 

58.6 

59.0 

62.4 

63.4 

63.7 

61.0 

}B?^        Numazu 

62.3 

62.0 

62.3 

62.2 

58.8  . 

57.7 

56.6 

58.5 

59.5 

62.3 

63.1 

62.6 

60.7 

]fC5R         Tokio 

62.6 

62.6 

62.9 

62.5 

58.8 

57.7 

56.4 

58.3 

59.9 

62.7 

63.5 

62.8 

60.9 

^4^        Choshi 

62.3 

62.2 

62.7 

62.5 

58.9 

57.9 

56.6 

58.6 

59.8 

62.5 

63.2 

62.5 

60.8 

^J^        Ishinomaki 

62.3 

.62:6 

63.6 

63.2 

58.8 

58.4 

56.5 

58.2 

60.2 

62.7 

63.5 

62.5 

60.9 

g-gf        Miyako 

61.6 

62.3 

62.6 

62.4 

58.3 

58.0 

56.5 

58.3 

60.5 

62.3 

63.1 

61.8 

60.6 

;j£ffl        Kioto 

65.3 

64.7 

64.6 

63.0  . 

59.2 

57.7 

56.6 

58.0 

59.4 

63.6 

64.9 

65.6 

61.9 

g^g        Hikone 

65.1 

64.6 

64.5 

63.1 

59.4 

57.8 

56.7 

58.2 

59.9* 

63.5* 

65.0* 

65.3* 

61.9 

|lt£JfL        Gifii 

64.8 

64.2 

64.2 

62.9 

59.3 

57.8 

56.8 

58.4 

59.6 

63.4 

64.7 

65.2 

61.S 

tp  $p        Kof  u 

63.1 

62.8 

62.6 

62.0 

58.5 

57.3 

57.1 

58.1 

59.4 

63.1 

63.8 

63.5 

60.8 

111?        Nagano 

64.6 

64.3 

66.7 

62.7 

58.6 

57.1 

55.9 

57.7 

59.7 

63.5 

64.9 

64.6 

61.7 

^pfP^lf    Utsunomiya 

62.6 

62.5 

62.9 

62.5 

58.8 

57.8 

56.5 

58.4 

60.0 

62.8 

63.7 

62.9 

60.9 

IMJb        Fukushima 

63.0 

63.2 

63.6 

63.0 

58.9 

58.0 

56.6 

58.4 

60.5 

63.5 

64.1 

63.2 

61.3 

|ijft£        Yamagata 

62.9 

62.9 

63.4 

62.5 

58.3 

57.2 

55.9 

57.8 

60.0 

62.8 

63.8 

63.0 

60.8 

§lf  H         Hamada 

66.0 

65.2 

64.5 

62.3 

58.5 

56.9 

55.5 

56.9 

59.1 

63.5 

64.8 

66.0 

61.6 

tj|            Sakai 

65.2 

65.2 

64.8 

62.8 

58.8 

57.2 

55.9 

57.4 

59.6 

63.7 

65.1 

65.8 

61.8 

it'/H        Kanazawa 

64.8 

04.4 

64.5 

62.8 

58.8 

57.3 

56.1 

57.6 

59.5 

«53.4 

64.7 

64.7 

61.6 

•ft*         Fushiki 

64.8 

64.5 

64.6 

62.9 

58."8 

57.4 

56.1 

57.6 

59.7 

63.4 

64.7 

64.8 

61.6 

iS?f$i         Niigata 

63.6 

63.5 

64.0 

62.8 

60.8 

57.5 

56.2 

57.9 

58.8 

63.1 

64.2 

63.6 

61.4 

$cB3        Akitti 

62.8 

62.8 

63.2 

62.5 

58.4 

57.5 

56.1 

57.8 

60.0 

62.6 

63.6 

62.8 

60.8 

W$5         Aomori 

61.9 

62.4 

62.7 

62.0 

57.9 

57.6 

56.1 

57.8 

60.3 

62.1 

63.1 

62.0 

60.5 

Blfjj        Hakodate 

61.4 

62.4 

62.5 

62.1 

57.9 

57.9 

56.3 

57.9 

60.4 

61.6 

62.5 

61.4 

60.4 

Suttsu 

60.9 

61.9 

61.6 

Bl.l 

57.2 

57.3 

55.7 

57.3 

59.9 

61.0 

62.0 

60.9 

59.7 

tLIS        Sapporo 

60.6 

62.1 

61.6 

64.2 

57.2 

57.4 

55.9 

57.6 

60.2 

61.0 

61.9 

60.5 

59.8 

JiJll        Kamikawa 

60.6 

62.4 

61.6 

61.1 

57.2 

57.5 

56.0 

57.7 

60.5 

60.9 

61.6 

60.2 

59.8 

~^%&        Toliachi 

60.1 

62.0 

61.3 

61.1 

57.5 

58.1 

56.6 

58.4 

60.8 

60.8 

61.2 

59.7 

59.8 

^^c        Erimo 

58.8 

.  60.3 

60.5 

60.9 

57.2 

57.6 

56.3 

57.9 

59.6 

60.2 

60.3 

58.6 

59.0 

$ljg&        Kushiro 

59.6 

61.6 

61.1 

61.2 

57.6 

58.2 

66.8 

58.5 

60.7 

60.5 

60.8 

59.3 

59.7 

$M^        Abashiri 

59.5 

62.1 

61.1 

•60.6 

57.0 

57.9 

56.4 

58.0 

60.5 

60.0 

60.7 

59.0 

59.4 

^^        Nemuro 

58.9 

61.0 

60.7 

61.2 

57.5 

58.3 

56.9 

58.6 

60.6 

60.2 

60.5 

58.7 

59.4 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


\^/J^C  Month 

— 

— 

=?. 

ra 

£ 

/•> 

-t 

A 

A 

f 

J 

± 

& 

^^\. 

J3 

n 

ft 

R 

R 

n 

n 

X 

R 

fi 

Ji 

fl 

Sf. 

Jftig  Locality\^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

zp. 


2JflUf        Naha 

16.7 

16.3 

18.5 

21.3 

23.7 

25.9 

27.7 

27.8 

26.7 

23.9 

21.4 

17.8 

22.3 

M^ilo     Kagoahima 

7.6 

7.8 

11.1 

15.9 

19.1 

22.5 

25.9 

26.8 

24.3 

18.8 

14.8 

9.5 

17.0 

Tlfrfgf        Miyazald 

7.3 

7.7 

11.1 

15.9 

19.4 

22.9 

26.3 

26.9 

24.0 

18.2 

14.0 

8.7 

16.8 

$gxfc        Kumamoto 

5.0 

5.6 

9.1 

14.9 

18.9 

22.9 

26.2 

27.3 

23.6 

16.9 

12.3 

7.0 

15.8 

feK        Saga 

5.1 

5.4 

8.7 

14.3 

18.6 

22.5 

25.9 

27.1 

23.1 

16.3 

12.4 

6.8 

15.5 

felftfifc     Saseho 

59 

6.0 

9.1 

14.3 

18.3 

22.0 

25.5 

26.9 

23.2 

17.6 

13.3 

7.9 

15.8 

^il^f        Nagasaki 

5.9 

5.9 

9.2 

14.3 

18.1 

21.9 

25.4 

26.6 

23.1 

17.4 

13.1 

7.9 

15.7 

ftJtC        Itsiigahara 

5.1 

5.3 

8.2 

12.8 

17.1 

20.6 

24.2 

2C,.0 

22.1 

16.8 

12.4 

7.1 

14.8 

ff§|33         Fukuoka 

5.4 

5.3 

8.5 

12.8 

17.7 

21.5 

25.6 

26.7 

22.5 

16.2 

12.1 

7.0 

15.1 

rfc^f        Oita 

5.9 

5.7 

8.2 

13.3 

17.5 

21.4 

25.2 

26.4 

22.6 

17.0 

12.8 

7.2 

15.3 

~FHJU        Shimonoseki 

5.7 

5.0 

8.0 

13.0 

17.4 

21.3 

25.0 

26.8 

23.0 

17.5 

13.2 

7.8 

15.3 

JgJl}        Hiroshima 

4.2 

4.4 

7.1 

12.7 

17.2 

21.5 

25.2 

26.7 

22.6 

16.1 

11.3 

5.9 

14.6 

^i.            Kure 

5.0 

5.1 

7.7 

13.2 

17.6 

21.8 

25.5 

27.2 

23.2 

17.0 

12.3 

7.1 

15.2 

fSUl        Matsuyama 

4.9 

4.9 

7.6 

12.8 

17.0 

21.5 

25.3 

26.4 

22.3 

16.2 

11.9 

6.8 

14.8 

P3  Ul        Okayama 

3.8 

4.1 

6.8 

12.7 

17.6 

21.7 

25.4 

27.1 

22.5 

15.9 

10.9 

5.4 

14.5 

B$if        Ajino 

4.7 

4.7 

7.2 

12.6 

17.4 

21.6 

25.4 

27.5 

23.2 

16.9 

11.9 

6.7 

15.0 

£J$^    Tadotsu 

5.3 

5.1 

7.4 

12.6 

17.3 

21.6 

25.4 

27.4 

23.0 

17.1 

12.4 

7.7 

15.2 

iftJIjftUj     Wakayama 

4.2 

4.6 

7.1 

13.2 

18.1 

22.2 

25.8 

27.6 

22.9 

16.4 

11.5 

6.2 

15.0 

^C^        Osaka          X 

5.0 

5.2 

7.8 

13.5 

18.1 

22.1 

25.7 

27.2 

22.9 

16.7 

12.2 

7.2 

15.3 

fUJli        Tokrishima 

5.2 

5.3 

7.9 

13.4 

18.0 

21.9 

25.3 

26.9 

22.8 

17.0 

12.5 

7.2 

15.3 

jili^in        Kochi 

6.0 

6.5 

9.6 

14.9 

18.4 

22.0 

25.1 

26.2 

23.1 

17.4 

13.0 

7.5 

15.8 

^            Tsu 

4.3 

4.4 

6.7 

12.4 

17.4 

21.2 

24.9 

26.4 

22.3 

15.9 

11.4 

6.3 

14.5 

4515MI     Nagoya 

3.5 

4.2 

7.0 

13.1 

18.0 

21.7 

25.3 

26.9 

22.7 

15.8 

11.1 

5.4 

14.6 

l|$2        Hamamatsu 

5.2 

5.7 

8.3 

13.7 

17.8 

21.0 

24.5 

26.2 

22.8 

16.8 

12.6 

7.2 

15.1 

13^        Numazu 

5.3 

5.9 

8.3 

13.5 

17.8 

20.8 

24.4 

• 

26.2 

22.4 

16.7 

12.4 

7.6 

15.1 

^^        Tokio 

3.1 

3.7 

6.3 

12.1 

17.1 

20.1 

23.7 

25.8 

21.4 

15.5 

10.3 

5.1 

13.8 

I&T'        Choshi 

5.1 

5.5 

7.5 

12.5 

17.0 

19.3 

22.6 

•24.6 

22.1 

17.2 

12.8 

7.5 

14.5 

£f&        Ishinomaki 

99.9 

0.5 

-    2.2 

8.4 

13.7 

16.8 

20.7 

•23.3 

19.3 

•13.3 

7.9 

•2.2 

10.7 

tiTlS"        Miyako 

99.7 

99.9 

1.5 

8.1 

13.0 

15.8 

19.6 

'2'2.6 

17.8 

12.0 

7.1 

2.0 

9.9 

MSR        Kioto 

2.6 

3.2 

5.7 

11.8 

17.0 

21.1 

24.7 

•26.3 

21.5 

14.5 

9.5 

4.3 

13.5 

jSUl        Hikone 

3.4 

3.5 

5.6 

11.0 

16.2 

20.4 

24.3 

26.2 

21.7          15.2 

10.5 

5.5 

13.6 

flSJfL        Gifu 

3.4 

4.0 

6.7 

•12.7 

17.6        21.4 

25.1 

26.6 

22.1 

15.4 

10.9 

5.3 

14.3 

Spjfr        Kotu 

1.1 

2.5 

6.1 

12.5 

17.2 

20.9 

24.5 

25.8 

21.3 

14.4 

9.2 

3.5 

13.2 

III?        Nagano 

98.7 

99.1 

2.3 

9.4 

15.4 

19.2 

22.9 

24.7 

19.4          12.4 

6.9 

6.1 

10.9 

^8?&    Utsunomiya 

0.9 

1.7 

4.4 

10.7 

15.9 

19.2 

22.9 

24.6 

20.2          13.7 

8.2 

2.7 

12.1 

SHIo         Fukushima 

0.7 

1.0 

3.2 

9.8        15.8        187 

22.5 

24.5        19.5     !      13.1 

7.9 

2.9 

11.6 

UJ}{£        Yamagata 

98.6 

99.0 

1.5 

8.7        15.0 

186 

22.1 

24.4 

18.7 

11.8 

6.6 

1.2 

10.5 

jilH        Hamada 

5.5 

4.9 

7.3 

12.2 

16.8 

20.7 

24.5 

26.1 

21.5 

16.1 

12.1 

7.5 

14.6 

*1            Sakai 

4.2 

4.1 

6.7 

11.9 

17.0 

210 

24.8 

26.5 

22.0 

15.7 

11.6 

6.2 

14.3 

3^$5J        Kanazawa 

2.7 

2,5 

4.9 

10.7        16.3 

20.1 

23.9 

26.0 

21.0 

14.9 

10.0 

4.9 

13.r 

-KT|C        Fushiki 

2.6 

2.4 

5.1 

10.4 

16.0 

20.1 

24.0 

26.3 

21.5 

15.2 

10.4 

4.6 

13.2 

g®        Niigata 

1.6 

1.5 

3.8 

10.1 

15.6 

19.5 

23.2 

25.7 

20.9 

14.7 

9.6 

3.7 

12.5 

^ffl         AMta 

98.8 

99.0 

1.1 

8.4        13.8 

17.9 

21.5 

24.0 

18.5 

12.1 

7.0 

1.0 

10.3 

if  ^        Aomori 

97.5 

98.0 

99.7 

6.7 

12.5 

16.3 

20.4 

23.2 

17.8 

11.4 

6.0 

99.8 

9.1 

E§)£jj        Hakodate 

97.3 

97.5 

99.4 

6.1 

10.9 

14.4 

18.5 

21.7 

16.9 

10.9 

5.6 

99.2 

8.2 

Sultsu 

95.7 

97.6 

98.8 

5.4 

10.5 

14.1 

18.1 

21.0 

17.0 

11.3 

5.3 

98.8 

7.8 

^L^        Sapporo 

93.9 

94.2 

96.7 

4.8 

10.7 

14.7 

18.5 

•  20.5        15.3 

9.0 

3.0 

96.3 

6.5 

-hjl|        Kamikawa 

90.9 

90.3 

94.3 

2.9 

10.1 

14.7 

18.6 

19.9        13.5 

6.7 

1.0 

93.3 

4.7 

Tokachi 

89.7 

90.3 

94.9 

3.9 

9.8 

13.5 

1.7.4        19.4  !      14.0 

7.2 

0.9 

93.5 

4.5 

i^aS        Erimo 

97.4 

97.0 

98.5 

3.1 

7.1 

10.4 

14.9        18.1 

16.0 

11.5 

6.3 

0.1 

6.7 

i 

$l|?fr         Kushiro 

91.0 

91.8 

94.7 

2.9 

7.9 

.  11.9 

16.1 

18.5 

13.5 

7.2 

0.9 

93.6 

4.2 

Jflljj;        Abashiri 

93.4 

91.4 

94.9 

3.5 

8.6 

11.5 

16.1 

19.0 

14.5 

93 

2.7 

96.2 

5.1 

SlU        Nemuro 

95.2 

94.0 

95.8 

2.6 

6.7 

9.4 

13.7        16.9 

14.4 

10.3 

4.5 

98.2 

5.1 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 
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ifcSLocauty 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

i 

B 


MEAN    DAILY    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


MM        Naha 

19.9 

19.4 

218 

243 

26.8 

29.0 

31.0 

31.3 

30.3 

27.1 

24.4 

21.0 

25.5 

BS  &  Mi     Kagoshima 

11.9 

12.0 

154 

20.1 

23.1 

26.3 

29.6 

31.0 

28.2 

23.2 

19.2 

13.8 

212 

??i!lf         Miyazak, 

12.3 

12.4 

155 

20.0 

235 

26.6 

30.0 

30.7 

27.7 

22.9 

18.9 

14.3 

21.2 

$8;4c        Ktuuamoto 

10.7 

112 

149 

20.8 

247 

28.0 

30.7 

32.5 

28.9 

23.6 

18.9 

12.8 

21.5 

feK         Sa^ri 

9.9 

102 

138 

19.9 

218 

27.1 

30.0 

31.7 

280 

229 

18.2 

12.0 

20.4 

felifcfic     Saseho 

10.3 

10.5 

13.7 

19.3 

23.2 

26.2 

29.0 

31.0 

27.5 

22.7 

18.0 

12.2 

20.3 

JkiHt1        Nagasaki 

9.7 

9.8 

13.5 

18.9 

22.6 

26.0 

29.1 

30.5 

27.3 

22.0 

17.5 

11.6 

19.9 

I5I1C         Itsugahara 

10.2 

10.5 

12.7 

17.3 

21.7 

24.4 

27.5 

29.5 

26.0 

22.5 

17.8 

12.0 

19.3 

jjfg  «1         Fukuoka 

9.4 

9.4 

12.6 

18.2 

22.7 

26.3 

29.8 

31.2 

26.9 

22.0 

17.3 

11.5 

19.8 

•fc*fr        Oita 

9.9 

9.5 

12.2 

17.5 

21.7 

25.3 

28.9 

30.4 

26.2 

21.7  f 

17.3 

12.4 

19.4 

~F$H        Shimonoseki 

8.9 

8.3 

11.9 

17.2 

21.5 

25.3 

28.7 

30.9 

27.0 

21.8 

17.0 

11.1 

19.1 

jgf  ^        Hiroshima 

9.2 

9.1 

12.1 

17.8 

22.1 

25.8 

29.0 

30.9 

27.3 

21.8 

17.1 

11.1 

19.4 

ig.            Kure 

9.4 

9.4 

12.4 

1&3 

22.8 

26.8 

30.1 

32.2 

28.0 

22.4 

17.4 

11.5 

20.1 

ftx  \1\        Matsuyama 

9.6 

9.7 

12.6 

18.4 

22.5 

26.8 

29.7 

31.5 

27.4 

22.0 

17.5 

11.8 

20.0 

ISj  UJ        Okayama 

8.5 

8.8 

11.8 

17.9 

22.8 

26.2 

29.3 

31.4 

26.6 

21.3 

16.6 

10.6 

19.3 

B/lclSf        Ajino 

8.8 

8.8 

11.6 

17.2 

22.1 

25.6 

29.1 

31.5 

27.3 

21.7 

16.9 

10.8 

19.3 

£f£$£    Tadotsu 

8.4 

8.4 

11.1 

16.7 

21.4 

25.3 

28.8 

31.3 

26.8 

21.3 

16.5 

10.9 

18.9 

^flak  III     Wakayama.. 

8.8 

9.1 

11.8 

18.4 

23.2 

26.9 

29.9 

32.3 

27.5 

21.6 

16.8 

11.2 

19.8 

;)c|!5         Osaka         /\ 

9.1 

9.3 

12.3 

18.3 

22.7 

26.2 

29.3 

31.5' 

26.9 

21.5 

17.1 

11.4 

19.6 

$|ijli        Tokushima 

9.2 

9.3 

12.4 

18.1 

22.5 

25.9 

29.1 

31.0 

26.7 

21.5 

17.2 

11.7 

19.5 

j£S£n        Kochi 

12.1 

12.3 

15.2 

20.0 

23.2 

26.4 

28.7 

30.8 

27.8 

23.3 

19.1 

13.8 

21.1 

$:            Tsn 

8.3 

8.7 

11.4 

16.8 

21.7 

25.1 

28.5 

30.4 

26.3          20.5 

16.2 

11.0 

18.7 

£  Sit     Nagoya 

8.2 

9.3 

12.4 

18.4 

23.5 

2.J.6 

30.0 

32.0- 

27.5          21.5 

17.0 

10.7 

19.8 

£g&        Hamamatsu 

9.2 

10.3 

13.2 

18.5 

22.6 

25.3 

28.7 

30.7 

26.9          21.4 

16.9 

11.1 

19J6 

']S$£        Numazn 

10.6 

11.1 

13.2 

18.0 

22.1 

24.7 

28.0 

30.2 

26.7 

21.8 

18.0 

13.3 

19.8 

JjlM        Tokio 

8.0 

8,7 

11.1 

16.7 

21.8 

24.3 

27.6 

30.2 

25.4 

20.4 

15.6 

10.7 

18.4 

|^4"-        Choshi 

9.2 

9.4 

10.8 

35.8 

20.1 

22.3 

25.5 

27.6 

24.8 

20.3 

16.4 

11.6 

17.8 

^j'^g        Ishinomaki 

3.5 

4.3 

6.2 

12.8 

17.8 

20.4 

23.9 

26.2 

22.8 

17.8 

12.2 

5.9 

14.5 

^f^-f        Miyako 

6.1 

6.2 

7.6 

14.3 

19.5 

20.9 

24.5 

27.6 

22.8 

19,2 

14.5 

9/1 

16.0 

S?M        Kioto 

8.9 

9.5 

12.3 

18.7 

23.5 

26.6 

29.8 

31.9 

27.1 

21.6 

16.8 

11.0 

19.8 

)|:t&         Hikone 

6.7 

6.9 

9.7 

15.8 

26.2 

24.8 

28.6 

31.0 

26.0* 

19.9 

15.2 

9.4 

1B.3 

i!ij£j?.         Gifu 

8.6 

9.6 

12.4 

18.3 

23.3 

26.7 

29.7 

31.7 

27.1 

21.5 

17.3 

11.0 

19.8 

Ep  fff        Kof  u 

7.9 

9.0 

13.0 

19.1        24.1 

26.9 

29.7 

31.6 

26.7 

21.3 

16.4 

10.7 

19.7 

J^lf         Nagano 

3.2 

4.3 

8.3 

16.1        22.3 

24.6 

28.0 

29.9 

24.8          18.5 

12.7 

5.9 

16.6 

^ffisf     Utsunouriya 

7.5 

8.2 

10.8 

16.8        22.0 

24.3 

27.4 

29.7 

25.0 

20.0 

15.2 

9.9 

18.1 

WMJra         Fnkushima 

4.6 

5.4 

7.9 

15.9        22.4 

24.2 

27.4 

29.8 

24.5 

19.1 

13.9 

7.1 

16.9 

Uj^         Yamagata 

2.6  !       3.7 

6.4 

14.9 

21.9 

24.5 

27.4 

29.8 

24.0 

17.8 

12.0 

9.9 

15.8 

$|  G3         Hamada 

8.9 

8.5 

11.3 

16.9 

21.2 

24,8 

28.2 

30.3 

25.9 

21.1 

16.8 

11.2 

18.8 

tjt            Sakai 

7.8 

7.6 

10.5 

16.6 

22.1 

25.4 

28.6 

30.6 

25.6 

20.7 

16.0 

10.0 

18,5 

;$£?5$j        Kanazawa 

6.5 

6.5 

9.5 

16.1 

21.5 

•     24.6 

28.2 

31.2 

26.3 

20.4 

15.0 

9.0 

17.9 

f^?fv        Fxishiki 

5.9 

6.2 

9.1 

14.8 

20.5 

23.7 

27.6 

30.3 

24.9 

19.7 

14.8 

8.3 

17.1 

3-lTiij         Niigata 

4.6 

4.9 

8.0 

14.8 

20.8 

23.8 

26.9 

29.7 

24.8 

19.1 

13.6 

7.1 

16.5 

$CH         Akita 

1.8 

2.7 

5.0 

12.7 

18.6 

22.1 

25.2 

28.0 

23.2 

17.5 

11.6 

4.2 

14.4 

W^£        Aomori 

0.8 

2.2 

.  3.8 

11.7 

17.9 

20.8 

24.4 

27.3 

22.4 

16.8 

10.2 

2.7 

13.4 

@3tf         Hakodate 

0.6 

1.3 

3.2 

10.7 

15.5 

18.5 

22.0 

25.3 

21.3 

16.1 

9.7 

2.T 

12.2 

mm       Smttsu 

99.2 

99.9 

1.2 

8.7 

14.4 

17.4 

20.9 

23.9 

20.0 

14.3 

8.1 

1.1 

10.8 

^L1!^        Sapporo 

98.2 

99.1 

1.1 

10.1 

16.8 

20.5 

23.3 

25.3 

20.4 

14.8 

7.7 

0.5 

11.5 

JijlJ        Kamikawa 

96.0 

97.4 

0.4 

9.0 

17.4 

21.6 

24.6 

25.2 

19.4 

13.1 

5.9 

98.1 

10.7 

~\~$f         Tokachi 

97.9 

99.0 

2.4 

11.6 

18.1 

20.6 

23.5 

25.3 

20.3 

15.7 

8.5 

0.9 

12.0 

"$it35:        Erimo 

99.5 

98.9 

0.6 

5.3 

9.9 

12.8 

17.1 

20.2 

18.2 

14.0 

8.7 

2.4 

y.o 

glji'ft        Kushiro 

97.8 

97.8 

0.5 

8.7 

14.9 

17.9 

21.1 

23.1 

18.9 

14.7 

7.6 

0.8 

10.3 

$P|^£         Abashiri 

97.2 

96.4 

99.1 

8.7 

14.2 

15.5 

19.7 

22.8 

18.4 

14-.3 

7.5 

0.3 

9.5 

f&HE        Nemuro 

97.8 

97.0 

98.9 

6.5 

11.3 

13.2 

17.4 

20.4 

17.5 

13.9 

7.7 

1.0 

8.5 
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Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 
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Oct. 

Nov. 

Dec. 
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^     H .    Jft    i£    ^    2ft     -/     2p  .    *% 
MEAN    DAILY    MINIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


fJBSf        Naha 

13.7 

13.6 

15.5 

18.4 

20.7 

23.2 

24.9 

24.8 

2^.8 

21.2 

18.6 

14.7 

19.4 

fii^,  H    Kagoshima 

3.8 

4.0 

7.3 

12.1 

15.5 

19.2 

22.8 

23.6 

21.3 

15.5 

11.3 

5.8 

13.f> 

^i*!1        Miyazaki 

1.9 

2.6 

6.1 

11.0 

15.0 

19.0 

22.7 

23.2 

20.4 

13.6 

9.0 

3.1 

12.3 

$£;$:        Kumamoto 

99.6 

0.1 

3.3 

8.4 

12.9 

17.8 

21.9 

22.5 

18.6 

10.6 

6.0 

0.8 

10.2 

fcK        Saga 

1.4 

1.6 

4.6 

9.5 

13.9 

18.5 

22.6 

23.5 

19.2 

12.0 

7.9 

2.7 

11.5 

fettle    Saseho 

2.6 

2.6 

5.4 

10.3 

14.3 

18.6 

22.7 

23.8 

20.0 

13.6 

9.5 

4.3 

12.3 

J|  t^        Nagasaki 

2.6 

2.6 

5.5 

10.1 

14.2 

18.4 

22.4 

23.5 

19.9 

13.7 

9.6 

4.5 

12.2 

JgtJ^        Itsugahara 

0.8 

1.1 

4.1 

8.7 

12.8 

17.1 

21.5 

22.9 

19.1 

12.3 

7.9 

2.6 

10.9 

0£|Sj        Fukuoka 

1.4 

1.3 

3.6 

7.7 

12.2 

17.3 

22.2 

23.1 

18.3 

10.9 

7.1 

2.8 

10.7 

^C^-        Oita 

2.0 

2.0 

4.2 

8.9 

13.3 

17.7 

21.9 

22.8 

19.4 

12.4 

8.4 

:5.2 

11.4 

"FID        Shimonoseki 

2.8 

2.1 

4.9 

9.8 

14.3 

18.4 

22.3 

23.9 

20.1 

14.3 

10.2 

5.1 

123 

jjg  J|        Hiroshima 

0.1 

0.3 

2.4 

7.5 

12.4 

17.3 

21.7 

23.0 

18.6 

11.1 

6.6 

1.5 

10.2 

^.            Kure 

1.1 

1.1 

3.4 

8.6 

13.4 

17.8 

22.0 

23.6 

19.6 

12.5 

7.9 

2.9 

11.2 

ffi  (ij        Matsuyama 

0.4 

0.3 

2.6 

7.2 

11.7 

16.7 

21.4 

22.3 

18.3 

10.9 

6.7 

1.9 

10.0 

ffij  UJ        Okayama 

0.1 

0.2 

2.3 

7.9 

12.9. 

17.7 

22.2 

23.8 

19.1 

11.5 

6.3 

1.2 

10-4 

B-Rlf        Ajino 

0.5 

0.4 

2.6 

8.0 

13.2        17.7 

22.2 

24.0 

19.5 

T2.5 

7.4 

2.4 

10.9 

£  tfki&    Tadotsu 

1.8 

1.6 

3.4 

8.4 

13.3 

18.2 

22.8 

24.1 

19.5 

1'2.6 

7.6 

3.5 

11.4 

^c|$K        Osaka 

0.1 

0.4 

2.3 

7.7 

13.0 

17.9 

22.1 

23.7 

19.0 

11.5 

6.6 

1.6 

10.5 

*H$CUl     Wakayama 

1.3 

1.3 

3.4 

8.5 

13.4 

18.0 

22.3 

23.5 

1-9.2 

12.2 

7.6 

2.9 

11.1 

jgg        Tokushima 

1.7 

U 

3.8 

9.0 

13.8 

18.2 

22.2 

'J3.4 

19.7 

13.3 

8.5 

3.2 

11.5 

iS|j£fl        Kochi 

1.0 

1.4 

4.6 

9.7 

13.7 

17.7 

21.2 

22.2 

19.3 

12.6 

8.0 

2.3 

11.2 

i|t            Tsu 

0.7 

0.9 

2.7 

8.1 

13.3 

17.7 

22.0 

23.2 

19.3 

11.8 

7.2 

2.2 

10.8 

^"SfM     Nagoya 

99.3 

99.6 

2.1. 

7.9 

12.8 

17.2 

21.5 

23.1 

18.9 

11.1 

6.0 

0.8 

10.0 

j^HS        Hamamatsu 

1.6 

1.7 

4.0 

9.4 

13.9 

17.6 

21.4 

23.0 

19.7 

13.3 

8.6 

3.5 

11.5 

$J^:        Numazu 

0.5 

0.9 

3.5 

9.0 

13.3 

17.3 

21.4 

22.8 

19.1 

12.5 

7.5 

2.5 

10.8 

^JJC        Tokio 

98.9 

99.6 

2.0 

7.8 

12.7 

16.5 

20.5 

22.5 

18.3 

11.8 

5.9 

0.7 

9.8 

$fry-        Choshi 

0.9 

1.4 

3.7 

8.9 

13.7 

16.6 

20.2 

22.1 

19.8 

14.1 

8.8 

3.4 

11.1 

!£i^|f        I^hinomaki 

96.6 

97.2 

98.8 

4.6 

9.9 

13.8 

18.1 

20.8 

16.3 

9.2 

3.8 

99.2 

7.4 

iiffi1         Miyako 

94.8 

95.0 

96.8 

2.8 

7.7 

11.7 

16.0 

19.0 

14.2 

6.7 

1.9 

97.0 

5.3 

3£fB        Kioto 

97.8 

98.3 

0.0 

5.2 

10.7 

16.0 

20.3 

21.8 

17.1 

8.7 

3.5 

98.6 

8.2 

'g^l        Hikone 

0.4 

0.3 

2.1 

6.7 

11.8 

16.6 

21.0 

22.4 

18.3* 

10.8 

6.0 

1.9 

9.9 

fl&JjL         Gifu 

99.6 

99.8 

2.1 

7.9 

12.8 

17.3 

21.7 

23.3 

18.5 

10.8 

6.2 

1.2 

10.1 

ffi  $f        Kofu 

95.3 

96.6 

0.1 

6.8 

11.3 

16.2 

20.7 

21.8 

17.5 

9.1 

3.5 

97.6 

8.1 

J^Sf        Nagano 

94.7 

94.6 

97.7 

3.8 

9.4 

14.2 

1S.8 

20.4 

15.3 

6.9 

2.1 

97.3 

6.2 

"J^'SPIff    Utsunomiya 

.95.5 

.96.2 

98.8 

5.2 

10.3 

15.3 

19.6 

21.3 

16.7 

8.6 

2.3 

96.9 

7.2 

IS  Ib        Fukushima 

96.6 

96.7 

98.8 

4.1 

9.7 

13.9 

18.9 

21.2 

16.0 

8.0 

2.8 

98.8 

7.2 

\ltT&        Yamagata 

94.0 

94.2 

96.9 

2.7 

8.4 

13.2 

18.0 

20.1 

14.6 

6.7 

1.9 

97.6 

5.7 

J3J|  PJ        Hamada 

2.1 

1.6 

3.2 

7.6 

12.3 

16.7 

21.0 

22.4 

17.7 

11.6 

7.8 

4.0 

10.7 

*t            Sakai 

1.2 

1.0 

2.8 

7.5 

12.1 

17.1 

21.5 

23.0 

18.6 

10.8 

7.2 

3.0 

10.5 

j£?=p        Kanazawa 

99.4 

98.9 

0.7 

5.4 

11.2 

15.8 

20.0 

21.9 

17.1 

10.5 

5.6 

1.3 

9.0 

f^TJc        Fushiki 

0.0 

99.2 

1.5 

6.3 

12.0 

17.0 

21.0 

22.8 

18.2 

11.1 

6.5 

1.7 

9.8 

$j^         Niigata 

99.0 

98.9  ' 

0.6 

6.2 

11.6 

16.0 

20.3 

22.6 

17.7 

11.2 

6.3 

1.2 

9.3 

j^gg         Akita 

95.7 

95.0 

97.3 

4.0 

9.4 

14.0 

18.2 

20.4 

14.6 

7.7 

3.2 

98.0 

6.5 

iff^        Aomori 

93.7 

93.6 

95.8 

2.2 

7.7 

12.7 

17.3 

19.9 

14.0 

7.0 

2.4 

96.7 

5.2 

ggfjif        Hakodate 

92.7 

92.2 

94.5 

1.0 

5.8 

10.3 

14.9 

18.0 

11.9 

4.9 

0.8 

95.1 

3.5 

3lpg|5        Suttsu 

94.5 

95.2 

96.3 

2.2 

7.1 

11.3 

15.7 

18.4 

14.1 

8.0 

2.3 

96.2 

5.1 

tLftSJ        Sapporo 

88.1 

88.1 

91.0 

99.4 

4.3 

9.5 

14.1 

15.7 

9.8 

3.0 

98.2 

91.2 

1.0 

Jbjll        Kamikawa 

84.4 

82.0 

87.1 

97.1 

2.7 

4.5 

12.9 

15.0 

8.6 

1.5 

96.6 

87.7 

98.6 

i-f-H        Tokachi 

80.5 

80.7 

86.4 

96.8 

2.2 

7.6 

12.7 

14.9 

8.7 

99.6 

94.0 

85.5 

97.5 

IJilaS:         Erimo 

95.1 

94.9 

96.4 

1.0 

4.5 

8.3 

12.7 

15.9 

13.9 

9.1 

3.7 

97.6 

4.4 

$I[J&        Kushiro 

83.5 

84.8 

87.6 

87.5 

1.8 

7.2 

12.0 

14.6 

8.6 

0.4 

94.5 

86.3 

98.2 

Ir^zt        Abashiri 

89.5 

•     87.6 

90.4 

99.3 

4,1 

7.9 

12.9 

15.6 

11.1 

5.4 

99.1 

92.5 

1.3 

l&iil        Nemuro 

91.2 

89.6 

91.2 

98.9 

2.7 

6.0 

10.4 

13.8 

11.1 

6.3 

0.6 

94.5 

1.4 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900, 


\^^     ^^C  Month 

— 

—  . 

jEi 

• 

S 

_L< 
/•» 

-t 

A 

iL 

-f- 

-T 

•fr 

& 

^^\^ 

n 

n 

X 

jj 

J| 

^ 

ji 

n 

n 

n 

n 

}f 

$ 

i|&  Locality     "\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

.July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ir :  B  *  »?  *  2a  #'  *  ,* 

MEAN    DAILY   RANGE   OF    AIR    TEMPERATURE. 


mffi        Naha 

6.2 

5.5 

6.3 

6.0 

6.1 

5.7 

6.1 

6.4          6.4 

5.9 

5.8 

6.3 

6.1 

BSJolIb     Kagoshima 

8.1 

8.0 

8.0 

8.0 

7.7 

7.1 

6.8 

7.4          6.8 

7.7 

7.9 

8.0 

7.6 

T^iUnf         Miyazaki 

10.4 

9.8 

9.4 

9.0 

8.5 

7.6 

7.3 

7.5          7.3 

9.3 

9.9 

11.2 

8.9 

$&$t        Kumamoto 

11.1 

11.1 

11.6 

12.4 

11.7 

10.2 

8.8 

10.0        10.3 

13.0 

12.9 

11.9 

11.3 

feK        Saga 

8.5 

8.6 

9.2 

10.4 

10.1 

8.6 

7.4 

8.2          8.8 

10.9 

10.3 

9.3 

9.2 

fetB:£fc     Saseho 

7.7 

7.9 

8.3 

9.1 

88 

7.6 

6.3 

7.2  '       7.5 

9.0 

8.5 

7.9 

8.0 

:§Mnf         Nagasaki 

7.0 

7.2 

8.0 

8.8 

8.4 

7.5 

6.6 

7.0  ;       7.4 

8.3 

7.9 

7.1 

7.6 

lHJg         Itsugahara 

9.4 

9.4 

8.6 

8.6 

8.9 

7.3 

6.0 

6.6  !       6.9 

10.2 

9.9 

9.4 

8.4 

jjSglS]        Fukuoka 

8.0 

8.1 

9.0 

14.5 

10.5 

9.0 

7.6 

8.1  '       8.6 

11.1 

10.2 

8.7 

9.4 

*53-         Oita 

7.9 

7.5 

7.6 

8.5 

8.4 

7.6 

6.9 

7.6  j       6.7 

9.2 

8.8 

9.1 

8.0 

fHH        Shimonoseld 

6.0 

6.2 

7.0 

7.4 

7.2 

6.9 

64 

7.0 

6.9 

7.5 

6.8 

6.0 

6.8 

Jlfli        Hiroshima 

9.1 

8.8 

9.7 

10.3 

9.7 

8.5 

7.3 

7.9 

8.7 

10.7 

10.5 

9.6 

9.2 

^L            Kure 

8.3 

8.3 

9.0 

.9.7 

9.4 

9.0 

8.1 

8.6 

8.4 

9.9 

9.5 

8.6 

8.9 

$£Uj         Matsuyama 

9.2 

9.4 

10.0 

11.2 

10.8 

10.1 

8.3 

9.2 

9.1 

11.1 

10.8 

9.9 

10.0 

fS^Uj         Okayama 

8.4 

8.6 

9.5 

10.0 

9.9 

8.5 

7.1 

7.6 

7.5 

9.8 

10.3 

9.4 

8.9 

Bfclf        Ajino 

8.3 

8.4 

9.0 

9.2 

8.9 

7.9 

6.9 

7.5 

7.8 

9.2 

9.5 

8.4 

8.4 

£/£$£•   Tadotsti 

6.6 

6.9 

7.8 

8.3 

8.0 

7.1 

6.0 

7.2 

7.2 

8.7 

8.8 

7.4 

7.5 

5ffl  H&  UJ     Wakayama 

8.7 

8.7 

9.5 

10.7 

10.2 

9.0 

7.8 

8.6 

8.5 

10.1 

10.2 

9.6 

9.3 

*K        Osaka          X 

7.8 

8.0 

8.9 

9.8 

9.3 

8.2 

7.0 

8.0 

7.7 

9.3 

9.5 

8.5 

8.4 

3§j|}        Tokushima 

7.5 

7.6 

8.5 

9.1 

8.6 

7.8 

6.9 

7.6 

•  7.0 

8.2 

8.6 

8.5 

8.0 

it;  ft!        Kochi 

11.1 

10.9 

10.5 

10.3 

9.5 

8.7 

7.5 

8.5 

8.5  • 

10.6 

11.1 

11.5 

9.9 

^:            Tsii 

7.6 

7.9 

8.6 

8.7 

8.4 

7.4 

6.5 

7.1 

7.0 

8.7 

9.0 

8.8 

8.0 

ft  "STM    Nagoya 

8.9 

9.7 

10.3 

10.5 

10.8 

!).4 

8.4 

8.9 

8.6 

10.4 

10.9 

9.9 

9.7 

g|  ffi        Hama  iu  atsu 

7.6 

8.6 

9.2 

9.1 

8.7 

7.7 

7.3 

7.7 

7.2 

8.1 

8.3 

7.6 

8.1 

Y3^;        Ntimazu 

10.1 

10.2 

9.7 

9.0 

8.8 

7.4 

6.6 

7.4 

7.6 

9.3 

10.4 

10.8 

8.9 

}£]£        Tokio 

9.1 

9.1 

9.1 

8.9 

9.1 

7.8 

7.1 

7.7 

7.1 

8.7 

9.6 

10.0 

8.6 

jfrf        Ghoshi 

8.3 

7.9 

7.1 

6.8 

64 

5.7 

5.3 

5.5 

5.0 

6.2 

7.6 

8.2 

6.7 

jf|g        Ishinomaki 

6.9 

7.1 

7.4 

8,2 

8.0 

6.6 

5.8 

5.5 

6.4 

8.6 

8.4 

7.1 

7.1 

'£  fi"        Miyako 

11.3 

11.2 

10.8 

11.5 

11.7 

9.1 

8.5 

8.6 

8.6 

12.5 

12.5 

12.0 

10.7 

ffM        Kioto 

11.1 

11.2 

12.3 

13.5 

12.8 

10.6 

9.5 

10.1 

10.0 

12.9 

13.3 

12.4 

11.6 

/£-f&         Hikone 

0.4 

6.6 

7.5 

9.1 

9.4 

8.2 

7.6 

8.5 

7.7* 

9.1 

9.2 

7.5 

8.1 

Bj-ijL         Gifu 

9.0 

9.8 

10.3 

10.3 

10.5 

9.4 

8.0 

8.4 

8.6 

10.7 

11.1 

9.8 

9.7 

qtjff        Kofu 

12.6 

12.4 

12.8 

12.3 

12.8 

10.7 

9-.0 

9.7 

9.1 

12.2 

12.9 

13.0 

11.6 

Jlif         Nagano 

8.5 

9.7 

10.6 

12.3 

12.9 

10.5 

9.2 

9.5 

9.6 

11.6 

10.6 

8.7 

10.3 

^tP^T    ftsunomiya 

12.0 

12.0 

12.0 

11.6 

11.6 

90 

7.8 

8.4 

8.3 

11.4 

12.9 

13.0 

10.8 

jj§^        Fakoshima 

8.0 

8.7 

9.1 

11.8 

12.7 

10.3 

8.5 

8.5 

8.5 

11.1 

11.0 

8.2 

9.7 

UJ^         Yamagata 

8.7 

9.5 

9.5 

12.2 

13.5 

11.3 

9.3 

9.7 

9.4 

11.1 

10.1 

7.4 

10.1 

^  0J         Hamada 

6.8 

6.9 

8.1 

9.2 

8.9 

8.2 

7.2 

7.8 

8.2 

9.5 

9.0 

7.2 

8.1 

^            Sakai 

6.6 

6.6 

7.7 

9.1 

10.0 

8.3 

7.1 

'      7.6 

7.0 

9.9 

8.8 

7.0 

8.0 

^•?^5         Kanazawa 

7.1 

7.6 

8.8 

10.7 

10.2 

8:8 

8.2 

9.3 

9.2 

10.0 

9.3 

7.7 

8.9 

f^?{c        Fnshiki 

5.9 

7.0 

7.6 

8.5 

8.5 

6.7 

6.6 

7.5 

6.7 

8.6 

8.3 

6.6 

7.4 

W,         Niigata 

5.6 

6.0 

7.4 

8.6 

9.2 

7.8 

6.5 

7.0 

7.1 

7.9 

7.3 

5.8 

7.2 

fAffl         Akita 

6.1 

7.7 

7.7 

8.7 

9.1 

8.1 

7.0 

7.7 

8.6 

9.7 

8.4 

6.2 

7.9 

^^fc        Aomori 

7.1 

8.5 

8.0 

9.4 

10.3 

8.1 

7.1 

7.4 

8.5 

9.7 

7.8 

6.0 

8.2 

®^        Hakodate 

7.9 

9.1 

b.7 

9.7 

9.7 

8.2 

7.1 

7.3 

9,4 

11.2 

8.9 

7.6 

8.7 

StT>        Suttsii 

4.7 

4.7 

4.9 

6.5 

7.3 

6.1 

5.2 

5.5 

5.9 

6.3 

5.8 

4.9 

5.7 

$L$I        Sapporo 

10.1 

11.0 

10.1 

10.7 

12.5 

11.0 

9.2 

9.6 

10.6 

11.8 

9.5 

9.3 

10.5 

JiJI]        Kamikawa 

11.7 

15.4 

13.2 

11.9 

14.7 

13.5 

11.7 

10.2 

10.8 

11.6 

9.3 

10.2 

12.0 

-h^-        Tokachi 

17.4 

18.4 

16.0 

14.7 

15.9 

13.0 

10.8 

10.3 

11.6 

16.1 

14.5 

15.4 

14.5 

|»^        Eritno 

4.4 

4.0 

4.2 

4.3 

5.4 

4.5 

4.4 

4.3 

4.3 

4.9 

5.0 

4.8 

4.6 

^l|^        Kushir,. 

14.3 

13.0 

12.9 

11.2 

13.0 

10.8 

9.1 

8.5 

10.3 

14.3  ' 

13.1 

14.6 

12.1 

$U£        Abashiri 

7.7 

8.9 

8.7 

9.4 

10.1 

7.7 

6.8 

7.2 

7.3 

8.9 

8.5 

7.9 

8.2 

^^        Nemnro 

6.6 

7.3 

7.6 

7.6 

8.5 

7.2 

7.0 

6.6 

6.4 

7.6 

7.1 

6.5 

6.9 

*  r. 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


^\fl^j  Month 

— 

- 

— 

ra 

" 

- 

-b 

A 

A 

t- 

~t* 

± 

* 

^_- 

ft 

A 

& 

ft 

n 

n 

ft 

ft 

^ 

ft 

^ 

^ 

* 

J|:$5  Locality^^^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


ffltt        Naba 

20.4 

25.9 

26.8 

29.4 

31.6 

32.6 

33.8 

341 

33.7 

32.3 

30.7 

26.7 

34.1 

SUnLJii    Kagoshima 

20.7 

19.8 

24.4 

27.2 

28.3 

32.1 

33.5 

34.9 

32.1 

30.9 

26.0 

22.0 

34.9 

g*3f         Miyazald 

21.8 

20.5 

22.6 

29.0 

30.1 

33.7 

35.4 

35.2 

32.9 

31.6 

25.3 

21.5 

35.4 

W&        Kumamoto 

20.1 

23.0 

23.6 

28.6 

31.2 

34.8 

36.4 

36.8 

33.4 

31.1 

28.8 

22.2 

36.8 

felt         Saga 

18.7 

22.3 

22.8 

27.2 

32.1 

34.0 

35.2 

36.5 

33.2 

30.1 

29.6 

20.2 

36.5 

fetrtfc    Saseho 

19.8 

20.7 

20.8 

26.2 

30.7 

33.0 

35.9 

35.8 

32.H 

29.6 

27.6 

18.7 

35.9 

fkiHiif         Nagasaki 

19.3 

19.0 

21.4 

26.5 

29.1 

34.3 

34.3 

36.0 

32.0 

30.5 

27.4 

19.9 

36.0 

JgJJg         Itsugahara 

18.2 

18.6 

19.8 

25.2 

29.3 

30.8 

31.9 

34.8 

31.7 

26.9 

25.4 

20.2 

34.8 

ffiS!.^l        Fuknoka 

16.3 

20.0 

23.1 

27.2 

30.9 

35.1 

35.3 

36.2 

32.1 

29.1 

26.1 

18.7 

36.2    1 

;*c5f         Oita 

18.6 

18.0 

23.0 

28.3 

28.6 

33.1 

35.0 

34.5 

31.0 

27.0 

25.0 

20.8 

350 

"Fgjjj        Shimonoseki 

15.8 

18.5 

21.8 

25.2 

28.4 

30.9 

32.9 

35.5 

31.9 

27.8 

25.8 

18.9 

35.5 

^  ,4        Hiroshima 

18.2 

17.6 

20.1 

24.7 

28.6 

31.2 

34.1 

35.7 

31.4 

26.8 

25.5 

19.1 

35.7 

^            Kure 

17.0 

18.6 

20.9 

26.0 

29.7 

32.5 

34.3 

35.6 

32.9 

27.5 

26.3 

18.2 

35.6 

fjJUj         Matsuyama 

18.5 

18.7 

22.5 

25.8 

27.7 

35.0 

34.2 

35.1 

32.5 

27.4 

26.5 

19.3 

35.1 

!K]|U         Okayama 

17.7 

16.4 

20.8 

24.6 

29.4 

33.1 

34.2 

34.8 

33.3 

26.6 

25.2 

17.4 

34.8 

BftHif        Ajino 

16.2 

15.8 

20.0 

23.6 

28.0 

31.5 

33.8 

36.1 

33.1 

27.8 

25.0 

17.8 

36.1 

£*&    Tadotsn 

14.9 

17.7 

20.5 

24.0 

27.0 

31.9 

34.3 

35.8 

32.3 

•25.7 

25.3 

18.7 

35.8 

^cIS         Osaka 

16.7 

17.7 

21.0 

24.8 

29.2 

32.3 

36.5 

36.5 

33.5 

26.8 

25.0 

17.5 

36.5 

$JaiftUJ     Wakayama 

19.5 

18.0 

20:6 

24.7 

28.2 

31.9 

33.8 

35.8 

32.2 

27.7 

26.2 

19.3 

35.8 

|£\g}        Tokushima 

19.5 

18.4 

21.7 

26.9 

29.2 

31.7 

35.8 

35.8 

33.4 

27.0 

24.4 

19.6 

35.8 

jiiftj        Kochi 

23.4 

19.8 

22.9 

26.8 

31.2 

33.7 

35.2 

35.4 

32.6 

28.6 

27.4 

21.0 

35.4 

•;t         TSU 

18.2 

17.2 

20.7 

25.8 

29.0 

32.4 

34.0 

34.6 

32.1 

25.9 

22.1 

18".9 

34.6 

£#M     Nago>a 

16.4 

18.0 

21.6 

25.8 

30.1 

35.7 

36.0 

36.5 

33.8 

28.4 

25.8 

19.4 

36.5 

iK1£        Haniamatsu 

16.9 

18.4 

21.6 

27.2 

28.8 

34.3 

34.6 

36.0 

32.1 

27.2 

24.4 

18.1 

36.0 

fS  if:        Niimazn 

18.8 

18.6 

21.1 

25.9 

28.3 

31.8 

33.2 

34.8 

32.6 

28.6 

24.1 

19.8 

34.8 

3JCS        Tokio 

17.6 

16.7 

22.1 

25.0 

29.6 

32.4 

34.9 

35.1 

32.3 

26.9 

22.9 

21.0 

35.1 

$fe-f-        Choshi 

17.8 

17.2 

18.0 

22.5 

25.0 

29.9 

32.7 

31.5 

30.6 

•27.1 

22.6 

18.6 

32.7 

J5%g        Ishinomaki 

12.0 

12.8 

16.5 

22.7 

25.7 

28.2 

31.5 

32.1 

31.4 

23.7 

22.0 

12.9 

32.1 

'g-ft        Miyako 

13.8 

15.6 

17.9 

26.9 

30.3 

31.3 

34.9 

34.1 

32.3 

27.5 

23.6 

19.8 

34.9 

JRltiS        Kioto 

18.3 

18.6 

22.6 

26.2 

30.5 

33.7 

34.4 

35.8 

32.8 

27.2 

25.6 

18.0 

35.S 

j£t&        Hikone 

13.2 

14.4 

19.0 

24.4 

28.9 

32.2 

34.0 

35.0 

33.1* 

24.6 

22.1 

16.4 

35.0 

llr£J£.        Gifu 

16.1 

18.5 

21.0 

24.4 

29.0 

35.3 

35.5 

35.7 

33.0 

27.6 

26.3 

19.8 

35.7 

Eptf?        Kofu 

17.9 

18.3 

24.2 

26.7 

32.8 

34.7 

36.6 

36.4 

34.2 

28.6 

23.2 

20.3 

36.6 

AffiF        Nagano 

16.7 

15.0 

24.4 

26.8 

30.4 

32.4 

35.0 

34.<< 

341 

25.6 

21.8 

14.9 

35.0 

^  K  |5  ^    Utsunomiya 

16.6 

18.7 

21.6 

25.2 

28.8 

32.5 

34.5 

34.2 

32.6 

26.0 

23.4 

17.8 

34.5 

if^B        Fukushima 

14.8 

12.9 

21.9 

26.0 

31.8 

32.2 

35.9 

35.9 

33.4 

25.2 

24.5 

17.6 

35.9 

UJJf£        Yamagata 

12.1 

10.0 

16.7 

25.5 

31.2 

31.7 

34.6 

35.3 

34.1 

24.7 

22.9 

16.0 

35.3 

iff  ffl        Hamada 

18.9 

20.6 

23.1 

27.6 

30.2 

33.3 

35.2 

35.7 

31.8 

27.8 

25.2 

19.9 

35.7 

*1            Sakai 

16.5 

15.3 

22.0 

26.7 

30.4 

33.6 

34.2 

37.6 

33.3 

27.6 

24.1 

18.5 

37.6 

3£'$|        Kauazawa 

16.7 

16.3 

23.8 

25.2 

29.2 

33.4 

34,2 

36.4 

33.5 

26.1 

24.3 

17.9 

36.4 

t£7fc        Rishiki 

15.1 

16.2 

19.9 

25.8 

31.4 

32.8 

35.0 

36.6 

33.0 

26.3 

24.6 

17.9 

36.6 

®n&        Niigata 

12.5 

12.2 

22.3 

25.7 

30.5 

3).9 

33.3 

35.7 

32.1 

24.6 

21.6 

15.8 

35.7 

$tffl        Akita 

7.8 

10.1 

17.9 

23.6 

29.9 

30.0 

33.0 

35.6 

33.6 

23.1 

20.1 

14.7 

35.6 

•|!f$£         Aomori 

8.2 

10.4 

14.9 

23.5 

28.S 

29.4 

33.8 

35.6 

28.8 

25.2 

19.0 

14.1 

35.6 

@^        Hakodate 

7.8 

10.5 

11.1 

20.1 

22.8 

26.9 

30.8 

31.2 

27.1 

22.4 

19,3 

13.3 

31.2 

SpS?        Suttsu 

6.9 

7.6 

8.9 

18.6 

25.6 

26.1 

26.7 

31.6 

25.8 

20.0 

17J3 

9.4 

31.6 

H^s        Sapporo 

6.1 

8.6 

8.4 

22.1 

28.3 

31.2 

30.3 

33.0 

27.9 

22.6 

18.7 

10.2 

33.0 

_hjll        Kamikawa 

5.7 

7.7 

10.4 

21.9 

30.2 

29.9 

30.4 

32.2 

25.8 

21.4 

18.0 

8.7 

32.2 

-hS        Tokachi 

4.8 

7.4 

9.7 

24.1 

29.3 

32.4 

32.5 

33.6 

28.2 

24.1 

21.3 

12.7 

33.6 

^^        Erimo 

6.6 

4.5 

5.9 

12.6 

16.1 

21.5 

24.4 

28.1 

23.9 

19.6 

17.0 

11.2 

28.1 

$i|J&        Kushiro 

£7 

7.4 

8.6 

19.2 

27.1 

29.4 

29.3 

31.3 

,26.0 

22.5 

18.6 

12.9 

31.3 

il^ife        Abashiri 

7.4 

5.5 

8.5 

22.1 

31.1 

28.1 

29.0 

34.2 

26.3 

23.8 

21.0 

11.2 

34.2 

tfi^        Nemuro 

5.3 

4.8 

8.2 

19.6 

21.7 

25.2 

27.8 

28.3 

24.6 

20.6 

16.6 

11.3 

28.3 

1  Lost 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Month 


Locality 


Jan. 


£ 

Feb. 


March 


% 
April 


Jf 
May 


June 


A 

£ 

Aug 


Sept. 


Oct. 


I 

I 

Nov. 


DeS. 


Annual 


ABSOLUTE    MINIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


fflffi        Nairn 

8.4 

6.9 

9.4 

12.8 

13.4 

17.5 

21.5 

21.6 

19.6 

15.8 

12.2 

8.4 

(") 

51  fa  j|     Kagoshima 

96.3 

95.3 

97.3 

2.9 

7.1 

13.1 

17.8 

18.5 

16.1 

6.7 

4.0 

99.4 

95-.3 

^IfilSif        Miyazaki 

94.8 

93.6 

97.7 

2.6 

5.9 

12.8 

18.6 

17.4 

15.1 

3.1 

0.2 

95.7 

93.6 

jfg2{C        Kumamoto 

92.5 

91.4 

93.6 

99.9 

2.8 

11.3 

16.9 

16.1 

12.6 

0.7 

98.5 

95.0 

91.6 

i£j|J        Saga 

91.8 

94.2 

97.6 

1.3 

5.9 

11.6 

15.0 

16.2 

12.5 

3.6 

99.8 

96.0 

91.2 

fetifcSc     Saseho 

96.2 

96.0 

97.7 

3.2 

7.7 

11.1 

14.7 

17.0 

13.5 

5.5 

2.5 

98.7 

96.0 

j^tffr        Nagasaki 

96.0 

95.4 

97.4 

3.0 

6.1 

12.6 

16.7 

17.9 

14.7 

7.1 

2.2 

97.9 

95.4 

Sgi/«j(        Itsugahara 

93.4 

92.6 

95.8 

0.6 

5.7 

9.7 

14.2 

15.7 

12.9 

3.6 

99.1 

94.8 

92.6 

fltgf^         Fukiioka 

96.6 

95.3 

97.4 

0.1 

3.5 

8.0 

14.3 

16.3 

9.8 

2.9 

0.3 

97.6 

95.3 

;j;53-         Oita 

95.3 

95.8 

96.7 

0.9 

4.3 

11.3 

15.8 

17.4 

13.5 

4.7 

1.0 

9H.9 

95.3 

~]Cji|3        Shimonoseki 

95.5 

94.8 

94.5 

3.8 

9.6 

12.8 

16.0 

13.8 

14.9 

8.1 

3.9 

99.3 

94.5 

ijg  ,4        Hiroshima 

95.5 

94.1 

92.8 

99.3 

4.1 

10.7 

16.2 

16.4 

12.1 

3.3 

0.1 

95.5 

92.8 

^            Kure 

95.7 

95.2 

95.1 

0.3 

5.2 

11.6 

16.8 

16.9 

13.6 

4.5 

1.2 

96.1 

95.1 

}&Uj         Matsuyama 

95.3 

94.0 

96.2 

99.9 

4.3 

9.4 

15.7 

15.9 

11.1 

3.3 

99.8 

96.5 

94.0 

pi][lj         Okayama 

952 

92.1 

95.6 

0.9 

3.8 

9.9 

16.9 

18.5 

12.8 

3.4 

99.7 

94.9 

92.1 

Blclf        Ajino 

95.6 

94.6 

96.1 

99.9 

4.9 

11.2 

14.9 

18.5 

13.6 

4.9 

0.9 

96.7 

94.6 

^»  ftE?f£     Tadotsu 

96.4 

95.0 

96.4 

1.8 

5.1 

11.3 

17.4 

18.6 

12.3 

4.4 

0.8 

97.4 

95.0 

ifll  5ft  Uj     Wakayama 

96.2 

95.0 

96.5 

1.3 

4.7 

10.4 

16.5 

18.8 

11.9 

3.4 

99.4 

95.9 

95.0 

^  Bl        Osaka         ,\ 

97.5 

95.6 

97.0 

1.8 

4.4 

11.3 

17.2 

18.6 

12.5 

4.8 

0.6 

98.2 

95.6 

H  Ib         Toknshima 

96.8 

93.3 

96.9 

1.8 

6.S 

11.9 

17.7 

17.2 

14.0  " 

6.9 

0.7 

97.1 

96.3 

ig*D        Kochi 

94.0 

939 

95.8 

2.5 

6.5 

11.5 

16.5 

16.4 

12.9 

4.3 

0.8 

95.9 

93.9 

if:          Tsn 

95.5 

93.0 

95.0 

99.8 

5.4 

9.7 

16.7 

17.7 

11.4 

4.1 

1.6 

95.3 

93.0 

/JjlTI?"     N;mo\;i 

93.4 

9-2.  « 

94.4 

0.3 

4.5 

9.9 

15.4 

18.5 

13.1 

3.5 

99.0 

94.1 

92.8 

i'ifffi         Maniumatsn 

95.3 

95.2 

!)7.2 

2.8 

7.3 

11.8 

16.1 

18.6 

14.8 

6.1 

2.3 

95.8 

95.2 

Y3^|5         Nnmazci 

92.3 

92.3 

95.2 

99.6 

5.2 

10.6 

16.2 

17.5 

13.2 

5.7 

99.5 

94.9 

92.3 

$Cl!C         Tokio 

93.9 

93.0 

95.7 

0.8 

5.8 

,,;, 

14.2 

16.8 

12.4 

4.7 

98.9 

94.1 

93.0 

^-f"        Choshi 

95.2 

94.7 

96.9 

99.8 

6.8 

n!o 

16.0 

16.9 

11.2 

7.2 

1.8 

96.8 

94.7 

;H^£        Ishinomaki 

87.4 

88.1 

91.4 

97.4 

2.0 

6.1 

12.0 

16.2 

7.0 

1.0 

98.4 

93.1 

87.4 

&^        Miyako 

85.6 

£5.3 

88.4 

96.7 

0.3 

4.0 

8.2 

13.7 

4.9 

0.4 

96.0 

86.6 

85.3 

3ft  «P        Kioto 

91.2 

91.2 

92,0 

97.3 

0.3 

6.0 

13.8 

15.2 

8.6 

0.2 

96.2 

92.7 

91.2 

J£i$i        nikone 

93.1 

91.1 

93.0 

98'.9 

2.4 

7.1 

13.9 

16.8 

10.3* 

3.3 

97.6 

94.9 

91.1 

|]|,i£>jL        Gifn 

91.8 

89.9 

93.3 

99.1 

3.5 

9.2 

15.3 

18.0 

11.5 

3.0 

98.5 

93.1 

89.9 

l]l  tff        Kofu 

S7.4 

87.8 

89.7 

97.7 

1.2 

6.8 

14.5 

14.9 

9.7 

0.9 

95.1 

89.9 

87.4 

j^SUf        Nagano 

83.9 

85.7 

90.8 

95.7 

99.8 

6.0 

13.3 

13.5 

7.2 

99.4 

96.0 

89.2 

83.9 

'^•ffi'&     Cttmnomiya 

88.6 

88.9 

91.5 

96.5 

0.2 

7.7 

14.6 

15.1 

7.6 

99.8 

94,5 

89.1 

88.6 

jjigll         Fukvishima 

87.7 

865 

90.7 

97.8 

98.8 

6.4 

10.7 

15.2 

7.9 

4.9 

97.0 

92.1 

86.5 

III  Jj£        Yamagata 

84.5 

85.4 

84.5 

96.6 

99.0 

4.8 

8.9 

13.5 

3.0 

0.0 

96.5 

85.0 

84.5 

jf[  |ij        Hauiada 

95.5 

95.1 

97.0 

0.2 

4.9 

9.4 

13.6 

16.2 

10.2 

K.O 

1.7 

98.4 

95.1 

*i            Sakai 

94.7 

92.3 

96.5 

99.7 

2.4 

7.5 

14.0 

15.7 

10.1 

4.0 

1.8 

98.0 

92.3 

^tip        Kanazawa 

93.0 

91.0 

95.5 

98.8 

3.3    ' 

8.6 

11.0 

16.9 

9.6 

2.9 

99.4 

94.0 

91.0 

f^pfc        Fushiki 

93.5 

90.5 

95.0 

99.7 

3.5 

10.3 

14.4 

17.4 

10.4 

5.2 

0.1 

92.5 

90.5 

jfeffv-^         Niiguta 

92.5 

92.3 

95.4 

0.6 

5.7 

8.9 

13.3 

18.1 

9.7 

4.9 

1.3 

93.8 

92.3 

$cffl          Akitu 

82.9 

84.2 

89.5 

97.1 

1.5 

5.5 

10.2 

13.7 

5.6 

0.3 

97.3 

81.9 

81.9 

lf3&         Aomori 

84.4 

81.4 

86.9 

93.4 

99.6 

5.0 

11.1 

12.5 

4.8 

99.5 

96.1 

88.1 

81.4 

ggfif        ILikodate 

81.7 

79.6 

81.1 

95.4 

98.9 

2.4 

7.4 

12.2 

1.9 

98.6 

93.9 

&1.2 

79.6 

fjptftf         Suttsn 

86.0 

86.9 

89.4 

96.7 

0.2 

5.8 

9.4 

12.8 

5.2 

97.9 

94.4 

88.6 

86.0 

S.'feSiJ        Sapjx>ro 

77.2 

76.4 

77.4 

91.2 

96.2 

1.4 

5.2 

6.7 

0.6 

95.7 

88.7 

79.0 

.76.4 

_hjl|        Kamikawa 

70.9 

61.7 

67.4 

87.2 

94.4 

98.8 

5.2 

6.1 

0.4 

93.3 

87.3 

70.0 

61.7 

-f-$$        Tokachi 

65.9 

65.3 

66.3 

85.5 

94.1 

98.7 

3.6 

7.4 

97.3 

89.9 

84.7 

71.9 

65.3 

i$5i:        Erimo 

88.2 

88.2 

88.6 

95.8 

99.9 

4.0 

8.2 

12.5 

9.4 

0.4 

96.9 

86,9 

86.9 

$l|Ufr        Knshiro 

69.4 

70.5 

72.8 

88.8 

94.9 

98.0 

3.3 

3.1 

97.5 

91.3 

84.5 

75.8 

69.4 

IP!  5i        Abashiri 

77.6 

77.0 

77.4 

92.2 

97.5 

0.1 

6.5 

5.9 

4.4 

97.9 

92.2 

84.3 

77.0 

tSlil        Nenraro 

81.9 

80.1 

80.8 

93.4 

98.1 

1.7 

4.9 

7.6 

5.1 

97.3 

92.8 

85.0 

80.1 

—  40  — 

a  PJ  &  -  -f-  Ji  ¥  s  ft  H  -t-  H  ^  a:  *•  ^  M  «  $i  '  $  tit 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Month 


Jan. 


Feb. 


n 

March 


m 
ft 

April 


E 

n 

May 


June 


July 


X 

Aug. 


n 

Sept, 


Oct. 


1 

Nov. 


n 

Dec. 


?  .&'  & ;  ft ; '  &  ~  31  ;& 

MEAN    TENSION    OF    VAPOUR 


3|5jf        Naha 

10.6 

10.3 

12.2 

15.4 

18.3 

20.8 

22.4 

22.0 

20.6 

17.2 

14.3 

1<\9 

16.3 

Bt  £1  H    Kagoshima 

5.6 

5.6 

7.1 

10.0 

12.8 

16.1 

20.0 

20.5 

17.7 

11.5 

9.2 

6.4 

11.9 

•|T*2F        Miyazaki 

5.9 

5.8 

7.7 

10.7 

13.2 

17.0 

20.8 

21.8 

18.4 

12.4 

9.7 

6.4 

12.5 

fjgjfc        Kumamoto 

5.4 

5.4 

7.0 

9.9 

13.0 

16.4 

20.7 

21.5 

17.2 

11.6 

8.8 

5.9 

11.9 

feK        Saga 

5.1 

5.0 

6.2 

9.0 

12.3 

.  15.8 

20.0 

21.1 

16.3 

10.9 

8.3 

5.7 

11.3 

fe1ft&    Saseho 

5.0 

4.9 

6.0 

8.8 

11.6 

15.3 

19.6 

20.8 

16.0 

10.2 

8.0 

5.7 

11.0 

^ftf        Nagasaki 

5.0 

4.9 

6.2 

8.9 

11.7 

15.3 

19.3 

20.3 

16.0 

10.5 

8.2 

5.7 

11.0 

JilJijC        Itsugahara 

4.7 

4.9 

•    5.8 

8.1 

11.0 

14.7 

19.3 

20.8 

15.7 

10.3 

8.2 

5.3 

10.7 

!l$pg        Fukuoka 

5.0 

4.9 

6.1 

8.4 

11.6 

14.5 

19.3 

20.8 

16.4 

10.4 

7.9 

5.6 

10.9 

rfcfr        Oita 

5.4 

5.3 

6.6 

9.2 

12.3 

16.5 

20.0 

21.6 

17.8 

11.7 

9.0 

6.0 

11.8 

~F|J8        Shimonoseld 

4.9 

4.8 

5.9 

8.4 

11.6 

15.4 

19.6 

21.2 

16.5 

10.9 

8.4 

5.7 

11.1 

jjjfll        Hiroshima 

4.5 

4.6 

5.4 

8.1 

11.1 

14.7 

19.1 

20.6 

15.6 

10.1 

7.5 

5.0 

10.5 

^            Kure 

4.6 

4.6 

5.5 

8.2 

11.3 

15.0 

19.2 

20.6 

16.5 

11.0 

8.2 

5.5 

10.9 

$£Ul        Matsuyama 

4.8 

4.7 

5.9 

8.6 

11.4 

14.7 

19.0 

20.5 

16.9 

10.9 

8.1 

5.5 

10.9 

pi]  Uj         Okayama 

4.4 

4.4 

5.4 

8.0 

11.1 

14.7 

19.0 

20.5 

16.5 

10.4 

7.5 

5.0 

10.6 

B£I?        Ajino 

4.5 

4.5 

5.4 

8.1 

11.1 

14.7 

19.0 

20.5 

16.3 

10.5 

7.8 

5.1 

10.6 

£S^    Tadotsu 

4.9 

4.8 

5.8 

8.6 

11.6 

15.3 

19.7 

21.0 

17.0 

11.1 

8.3 

5.7 

11.1 

•frffi.        Osaka 

4.5 

4.5 

5.4 

8.1 

11.1 

14.7 

18.8 

20.4 

16.3 

10.5 

7.9 

5.2 

10.6 

&]§kUl     Wakayama 

4.6 

4.5 

5.0 

8.3 

11.2 

14.9 

19.1 

20.4 

16.f> 

10.1 

7.8 

5.2 

10.7 

31;  la        Tokushima 

4.6 

4.6 

5.7 

8.5 

11.6 

15.5 

19.6 

20.9 

16.8 

10.8 

8.1 

5.3 

11,0 

Jti  JEU        Kochi 

4.7 

4.7 

6.3 

9.6 

12.2 

16.0 

20.1 

20.9 

17.2 

11.1 

8.3 

5.3 

11.4 

^            Tsu 

4.4 

4.5 

5.4 

8.4 

11.5 

15.0 

19.5 

21.3 

16.8 

10.6 

7.8 

5.1 

10.9 

%~£ilL     Nagoya 

4.5 

4.3 

5.2 

8.3 

11.3 

14.6 

18.9 

20.7 

16.6 

10.3 

7.6 

5.1 

10.6 

jft  IS        Hamamatsu 

4.4 

4.1 

6.2 

9.3 

11.5 

15.6 

19.4 

20.0 

17.5 

12.4 

7.8 

5.7 

11.2 

ffii^        Numazu 

4.5 

4.5 

5.7 

8.6 

11.4 

14-3 

18.3 

20.0 

16.2 

10.7 

8.0 

5.3 

10.6 

J&jjr        Tokio 

3.6 

3.8 

4.9 

8.0 

11.1 

14.2 

18.2 

20.8 

16.1 

10.3 

7.0 

4.5 

10.2 

l&j-        Choshi 

4.5 

4.6 

5.8 

8.8 

12.0 

14.5 

18.2 

•20.5 

17.1 

11.4 

8.4 

5.4 

10.9 

/fl@         Ishinomaki 

.    3.4 

3.5 

3.9 

6.1 

8.9 

12.0 

16.3 

18.9 

14.3 

9.2 

6.2 

4.1 

8.9 

'5fW        Miyako 

2.9 

3.2 

3.4 

5.6 

8.0 

11.0 

14.7 

17.5 

13.2 

8.3 

5.4 

3.5 

8.1 

J&M        Kioto 

4-4 

4.4 

5.1 

7.6 

10.5 

14.2 

18.2 

19.7 

15.7 

9.9 

7.4 

5.0 

10.2 

jg$l        Hikone 

4.6 

4.5 

5.1 

7.6 

10.6 

14.2 

.  18.2 

'    20.0 

16.1* 

10.3 

7.5 

5.2 

10.3 

«£$.        Gifu 

4.7 

4.6 

5.5 

8.6 

11.3 

14.9 

18.9 

21.0 

16.5 

10.4 

8.0 

5.7 

10.8 

Eptff        Kofu 

3.5 

3.7 

4.8 

7.8 

10.4 

13.7 

17.9 

19.7 

15.9 

9.8 

6.7 

4.2 

9.8 

jitl?        Nagano 

3.6 

3.5 

4.2 

6.6 

9.3 

13.0 

16.7 

18.8 

14.0 

8.9 

6.3 

4.3 

9.0 

^J-SPiSr    Utsunoioiya 

3.4 

3.7 

4.3 

7.3 

10.2 

13.2 

17.5 

19.4 

15.1 

95 

6.4 

4.1 

9.5 

SM&        Fukushima 

3.5 

3.5 

3.8 

5.9 

8.6 

11.8 

1H.2 

18.6 

14.0 

8.7 

5.8 

4.1 

8.7 

tUj^        Yamagata 

3.5 

3.5 

3.9 

5.9 

8.8 

12.3 

16.5 

18.7 

13.9 

8.7 

6.1 

4.3 

8.8 

if!  H        Hamada 

4.7 

4.6 

5.5 

8.1 

11.1 

14.8 

18.8 

20.2 

15.8 

10.4 

7.8 

5.4 

10.6 

tJt            Sakai 

5.0 

4.9 

5.6 

8.2 

11.3 

15.4 

19.7 

21.4 

16.7 

10.8 

8.2 

5.8 

11.1 

^£?|J        Kanazawa 

4.5 

4.3 

4.8 

7.1; 

10.1 

13.9 

18.2 

19.4 

15.3 

9.9 

7.2 

5.1 

10.0 

•f#7{c        FushiM 

4.7 

4.7 

5.2 

7.5 

10.6 

14.7 

18.7 

20.9 

16.3 

10.2 

7.7 

5.5 

10.6 

mm        Niigata 

4.3 

4.2 

4.7 

7.2 

10.2 

13.8 

18.1 

20.6 

15.6 

10.0 

7.2 

5.1 

10.1 

$CH         Akita 

3.5 

3.6 

3.8 

6.1 

9.0 

12.5 

16.3 

18.7 

13.7 

8.4 

5.9 

4.1 

8.8 

%$&        Aomori 

3.0 

3.1 

3.3 

5.3 

7.6 

10.7 

14.5 

17.2 

12.0 

7.5 

5.2 

3.G 

7.7 

®fg        Hakodate 

2.9 

2.9 

3.3 

5.1 

7.3 

10.1 

13.7 

16.3 

11.5 

7.2 

4.7 

3.2 

7.3 

^fii        Suttsu 

2.9 

3.0 

3.3 

4.8 

7.0 

10.0 

13.5 

15.8 

11.6 

7.1 

4.7 

3.2 

7.2 

tL'l>%        Sapporo 

2.5 

2.6 

2.9 

4.6 

6.9 

10.1 

13.6 

15.4 

11.0 

7.0 

4.5 

2.9 

7.0 

±.jl|         Kamikawa 

2.2 

2.0 

2.5 

4.1 

6.3 

9.6 

13.0 

14.5 

10.0 

6.2 

4.1 

2.6 

6.4 

-f-^         Tokachi 

1.6 

1.7 

2.3 

4.0 

6.1 

9.2 

12.8 

14.7 

10.2 

5.8 

3.5 

2.0 

6.2 

$gic        Eiimo 

3.3 

3.2 

3.6 

5.1 

6.8 

8.9 

12.2 

14.9 

12.1 

8.2 

5.7 

4.0 

7.3 

iiliJS.        Kushiro 

2.0 

2.1 

2.5 

4.2 

6.0 

8.5 

11.9 

14.1 

10.0 

6.1 

3.9 

2.4 

6.2 

*H^        Abashiri 

;2.3 

2.2 

2.6 

4.5 

6.5 

8.6 

11.8 

14.1 

10.4 

6,9 

4.4 

2.8 

6.4 

M^        Nemuro 

'2.3 

2.3 

2.6 

4.4 

6.1 

7.9 

10.9 

13.2 

10.4 

7.0 

4.5 

2.6 

6.2 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


ftzfr  Month 

—     - 

— 

— 

I'M 

E 

- 

-b 

A 

* 

" 

£ 

" 

A 

^\^^ 

4 

R 

^ 

n 

^ 

n 

ft 

JJ 

^ 

I 

a 

J3 

¥ 

Jftfc  Locahty\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN   RELATIVE    HUMIDrTY. 


;7JK;p}         Naha 

739 

7:5.1 

754 

80.7 

817 

835 

81.6 

80.0 

80.3 

77.5 

74.9 

714 

77.8 

ilii  &     Kagoshima 

682 

08  :> 

69  7 

73.2 

78.0 

796 

81.4 

78.8 

78.2 

69.9 

71.7 

695 

73.9 

'£?*£         Miynziki 

746 

7L8 

765 

79.3 

79.2 

821 

82.8 

83.4 

832 

79.0 

79.8 

746 

78.9 

fiSi^fc         Kumamoto 

807 

78.4 

800 

784 

80.7 

7!>.7 

83.0 

81.0 

802 

80.7 

813 

806 

80.4 

fl-H         Saga 

754 

74.0 

72.5 

722 

774 

783 

81.2 

80.2 

779 

76.5 

761 

762 

76.6 

f£.  "  9fe     Saseho 

70.8 

68.8 

68ja 

'    71.4 

74.6 

77.8 

81.6 

80.0 

75.7 

67.9 

69.1 

69.7 

73.0 

^ilij         Nagasaki 

70.0 

69.0 

69  '.3 

72.5 

75.5 

77.9        80.7 

79.3 

75.7 

69.6 

70.7 

70.2 

73.4 

J^lgf         Itsugahara 

69.3 

71.2 

70.3 

73.8 

76.7 

81.4 

85.9 

83.7 

79.8 

72.4 

75.0 

68.5 

75.7 

Tf&liti]         Fukuoka 

74.0 

73.6 

73.2 

76.0 

77.8 

76.U 

79.7 

80.8 

80.2 

76.5 

77.1 

74.1 

76.7 

^C5J-         (  )ita 

76.2 

76.3 

79.2 

80.1 

83.1 

86.1 

85.0 

85.1 

86.8 

80.9 

79.8 

75.2 

81.1 

~FS§         Shimorioseki 

70.7 

72.0 

72.5 

75.1 

79.1 

81.8 

84.0 

81.9 

79.2 

72.6 

72.8 

70.7 

76.0 

$f  j|        Hiroshima 

72.0 

72.3 

71.0 

73.2 

75.9 

76.6 

80.4 

79.2 

76.4 

74.3 

74.0 

72.4 

74.8 

J£L            Kure 

69.9 

69.2 

69.2 

72.2 

75.6 

77.8 

80.0 

77.8 

78.2 

76.2 

75.8 

72.2 

74.5 

$£lJj         Matsiiyuma 

73.8 

7J.7 

74.1 

77.9 

79.6 

77.2 

80.3 

81.4 

84.4 

79.8 

77.5 

73.3 

77.6 

[Kill!         Okayama 

73.0 

70.5 

72.4 

72.8 

74.9 

76.1 

79.7 

78.0 

81.8 

77.4 

77.1 

75.0 

75.7 

l$t!Sf        Ajino 

70.2 

72.0 

70.5 

74.2 

75.1 

76.8 

79;4 

75.8 

77.0 

73.0 

73.5 

68.7 

73.8 

£5?)$:    Tadotsu 

72.8 

71.8 

74.8 

78.2 

78.9 

79.7 

82.1 

78.0 

81.1 

•76.4 

76.1 

81.6 

76.8 

-A;  [9£         Osaka 

72.8 

70.1 

70.1 

71.6 

72.1 

73.9 

77.1 

75.3 

78.9 

76.1 

77.1 

72.5 

74.0 

filSRUl     Wakayama 

69.1 

67.1 

67.9 

71.0 

72.7 

75.3 

•  78.5 

77.1 

80.0 

74.6 

73.1 

68.5 

72.9 

$®  ^         T  okushima 

68.0 

67.5 

69.2 

72.9 

75.6 

79.0 

81.9 

79.5 

81.7 

74.5 

74.1 

69.2 

74.4 

^^n        Koohi 

65.3 

63.5 

69.0 

75.3 

78.1 

81.6 

85.6 

83.5 

81.9 

74.9 

73.5 

67.5 

75.0 

fjt            Tsn 

71.1 

70.9 

72.2 

77.2 

77.4 

80.1 

83.8 

83.8 

83.9 

78.9 

76.4 

70.9 

77.3 

£t5fM     Nagoya 

75.6 

70.0 

68.3 

73.3 

74.3 

76.5 

79.* 

79.5 

81.4 

77.4 

76.7 

75.6 

75.7 

S»f2         Hamamatsu 

64.4 

60.2 

64.8 

74.8 

77.0 

81.2 

84.0 

83.0 

81.0 

75.4 

72.2 

66.6 

74.0 

}3^}t        Numazu 

66.6 

64.4 

68.7 

74.6 

75.3 

77.9 

81.3 

80.2 

80.3 

76,1 

74.8 

67.2 

73.9 

^ijjC         Tokio 

64.3 

63.3 

67.5 

76.2 

76.7 

81.5 

83.9 

82.4 

84.5 

78.7 

75.2 

67.5 

75.1 

Ift1]'-         Chochi 

66.9 

65.9 

72.5 

79.7 

82.4 

86.6 

89.2 

89.5 

85.3 

77.0 

75.1 

67.3 

78.1 

^36*         Ishinomaki 

.  75.0 

74.0 

71.3 

74.0 

75.7 

83.6 

89.1 

89.0 

85.4 

79.8 

76.8 

75.7 

79.1 

if  ft*         Miyako 

65.6 

70.2 

67.3 

70.2 

72.5 

82.5 

86.7 

86.8 

86.6 

78.8 

71.4 

65.6 

75.3 

jftffo        Kioto 

79.8 

763 

74.5 

74.0 

74.3 

77.1 

79.7 

79.1 

82.7 

81.3 

82.7 

80.2 

78.5 

/tkffi        Hikone 

78.4 

76.2 

73.8 

77.0 

77.6 

79.2 

80.4 

79.8 

83.2* 

79.8 

79.2 

76.8 

78^4 

iirjrJjL        Gifu 

80.2 

74.8 

765 

77.7 

76.2 

78.5 

8>.6 

82.0 

83.4 

79.9 

81.9 

84.4 

79.4  ) 

fp/ft        Kofu 

70.6 

67.5 

77.5 

73.0 

72.5 

75.5 

79.0 

81.0 

84.4 

81.3 

77.5 

70.4 

75.0 

Jkl'F         Nagano 

86.4 

81.4 

76.  * 

75.2 

72.2 

78.4 

81.0 

81.4 

828 

82.8 

84.2 

85.2 

80.8 

^SflS1     Utsunomiya 

71.3 

70.6 

69.5 

75.4 

75.9 

79.8 

84.5 

84.9 

H5.0 

81.2 

79.2 

72.9 

77.5 

iffi  in         Fukushima 

7:5.1 

70.3 

•    67.5 

66.5 

65.8 

74.6 

80.2 

81.9 

82.5 

78.0 

73.2 

73.0 

73.9 

lljff$         Yamagata 

83.1 

82.8 

77.2 

71.5 

70.2 

77.9 

82.0 

83.6 

86.3 

84.0 

83.0 

85.0 

80.5 

i'jljm         Hamada 

(58.7 

7u.8 

70.6 

76.0 

77.7 

81.0 

82.8 

81.2 

83.0 

76.4 

73.8 

69.7 

76.0 

tyl            Siikiti 

79.3 

78.0 

75.7 

78.8 

79.0 

83.1 

85.2 

84.4 

84.9 

80.8 

80.1 

82.1 

80.9 

izf^i         Kanazawa 

80.8 

79.0 

74.5 

73.7 

74.2 

79.2 

82.8 

78.9 

82.9 

78.4 

78.7 

79.7 

78.6 

t£;>fc         Fushiki 

8t.O 

84.1 

78.2 

79.9 

79.0 

83.5 

84.3 

82.8 

85.1 

79.2 

80.9 

85.7 

82.2 

i$T7"5         Niigata 

83.8 

82.0 

77.3 

71.8 

78.1 

81.6 

85.4 

84.3 

84.5 

80.2 

80.5 

84.1 

81.6 

$clEl         Akifci 

82.1 

81.3 

76.7 

73.5 

76.6 

81.4 

85.2 

84.2 

85.0 

77.3 

76.7 

80.5 

80.2 

~pf$ft        Aomori 

79.2 

77.7 

74.4 

71.8 

71.3 

77.5 

81.1 

81.4 

78.8  ' 

74.3 

73.8 

.  78.8 

76.7 

©ft!"         Hakodate 

76.0 

76.7 

73.9 

71.9 

75.3 

82.8 

86.0 

84.6 

79.3 

72.6 

68.1 

73.0 

76.7 

s§§|j         Suttsu 

79.2 

78.2 

78.0 

71.6 

74.5 

83.1 

86.8 

85.8 

79.6 

70.8 

68.8 

75.3 

77.6 

tlW         Sapporo 

83.6 

84.0 

80.0 

71.4 

73.1 

81.3 

85.6 

85.6 

84.6 

80.4 

79.1 

80.1 

80.7 

.hj'l         Kamikawa 

89.3 

86.5 

81.9 

73.0 

69.8 

78.3 

81.9 

84.3 

85.6 

83.3 

82.7 

89.0 

82.1 

-f~3^        Tokachi 

67.6 

69.0 

69.1 

67.5 

69.7 

80.2 

86.1 

87.5 

84.8 

75.7 

72.0 

68.8  : 

74.8 

ISvS:        Erimo 

86.1 

85.5 

86.2 

89.2 

89.0 

93.7 

95.9 

95.6 

88.4 

79.4 

78.6 

85.2 

87.7 

$l|?ft         Knshiro 

R2.3 

81.9 

78.5 

754 

76.2 

82.  3 

83.7 

88.4 

85.7 

79.1 

79.1 

80.4 

81.3 

jj^il;         Abashiri 

79.7 

84.1 

81.5 

76.1 

77.1 

84.3 

86.5 

85.4 

83.6 

76.9 

76.5 

77.6 

80.8 

tS^        Nemuro 

67.6 

74.8 

75.7 

78.3 

82.5 

89.9 

92.2 

91.6 

84.2 

73.6 

68.1 

61.9 

78.4 

1 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


•^s.         ^3fc  Month    |     — 

__ 

_—  *. 

m 

A 

X> 

-t 

A 

*. 

•f 

ih 

£: 

£r 

^\^ 

R 

R 

R 

n 

R 

R 

R 

R 

% 

R 

f 

I 

¥ 

t|g  Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

AMOUNT   OF   PRECIPITATION. 


2J|S|f        Nahjt 

141.9 

133.2 

131.8 

147.1 

213.1 

263.7 

204.2 

267.5 

203.7 

184.4 

183.0 

114.1 

2187.7 

aims    Kagpsbima 

109.2 

96.5 

164.5 

194.0 

281.9 

239.0 

224.3 

192.6 

269.1 

104.6 

120.7 

108.6 

2105.2 

'£*%       MiyaZaki 

102.5 

157.8 

209-.8 

231.0 

355.0 

264.8 

295.7 

255.1 

383.5 

143.2 

136.4 

57.2 

2591.9 

fllxjs:        Kmnamoto 

73.1 

64.3 

129.1 

168.8 

192.1 

227.1 

344.4 

177.5 

152.9 

85.3 

92.7 

52-8 

1760.5 

tfeSt         Saga 

64.4 

82.2 

120.1 

162.2 

226.7 

248.4 

302.6 

189.1 

180.6 

79.2 

82.5 

46.3 

1764.3 

fettR    Saseho 

74.0 

94.3 

129.5 

154.3 

231.5 

207.5 

276.7 

268.4 

185.1 

71.2 

108.0 

67.7 

1868.2 

^i^        Nagasaki 

80.2 

94.3 

126.9 

190.9 

220.6 

199.4 

278.6 

199.3 

231.2 

92.5 

120.0 

82.8 

1916.6 

H®         Itsngahara 

62.4 

86.4 

123.8 

177.7 

194.6 

352.5 

278.8 

357.6 

284.0 

71.5 

97.8 

89.4 

2176.5 

IgfMj         Fukuoka 

78.6 

95.3 

106.9 

118.8 

220.7 

1S6.3 

321.0 

214.4 

210.0 

79.3 

95.5 

85.5 

1812.3 

*fr        Oita 

60.1 

80.9 

105.8 

97.6 

243.2 

144.4 

237.4 

171.3 

232.2 

107.9 

91.4 

36.4 

1622.5 

"PIS        Shimonoseki 

69.8 

95.1 

87.5 

126.1 

191.9 

179.8 

248.2 

116.5 

123.7 

82.4 

76.8 

69.5 

1497.3 

^^        Hiroshima 

56.1 

72.3 

79.4 

142.9 

163.8 

175.1 

220.0 

120.6 

170.1 

84.1 

76.3 

38.» 

1399.6 

^            Kure 

61.1 

71.2 

89.5 

141.0 

157.7 

170.5 

231.5 

89.4 

141.2 

87.2 

85.4 

43.5 

1369.2 

$£Ul         Matsuyama 

60.5 

53.8 

91.5 

122.2 

168.9 

128.4 

193.1 

117.9 

178.9 

77.8 

89.0 

49.5 

1331.5 

05]  U|        Okayama 

55.5 

51,2 

71.8 

103.6 

103.6 

121.6 

165.8 

74.3 

233.3 

84.0 

80.8 

33.6 

1182.1 

Bicffi?        Ajino 

48.1 

45.3 

67.9 

102.7 

101.8 

112.6 

139.8 

70.3 

232.4 

86.9 

80.0 

31.7 

1122.5 

£ff^    Tadotsu 

b3.<3 

*45.2 

76.4 

109.6 

107.4 

108.9 

146.3 

93.8 

254.0 

85.? 

73.0 

42.0 

1196.1 

;*CR5         Osaka 

66.3 

50.4 

103.1 

172.9 

99.4 

155.2 

184.3 

121.4 

273.6 

100.3 

104.2 

38.9 

1470.0 

fclMUj     Wakayama 

75.6 

69.2 

115.3 

158.1 

106.3 

167.6 

161.0 

133.0 

348.2 

136.3 

140.0 

44.4 

1655.0 

liji        Tokushima 

66.2 

80.0 

104.5 

137.6 

155.1 

193.8 

214.3 

204.3 

582.6 

139.9 

101.2 

42.5 

2022.0 

itjfc]        Kochi 

68.3 

123.1 

170.2 

317.1 

32:14 

290.9 

375.2 

343.4 

562.0 

187.9 

148.7 

51.9 

2968.1 

££            Tsu 

71.4 

85.9 

103.6 

163.5 

145.7 

19  J.  6 

180.0 

148.6 

397.3 

175.2 

115.6 

41.9 

1833.3 

&1&M     Nagoya 

74.6 

64.5 

127.9 

190.2 

134.6 

221.0 

195.1 

107.6 

446.3 

153.1 

119.1 

39.1 

1873.1 

jftIS        Hamamatsu 

72.3 

66.0 

153.9 

161.9 

210.1 

195.3 

189.2 

136.8 

378.8 

148.7 

141.3 

73.2 

1980.4 

fS^ft        Numazu 

86.2 

72.9 

139.3 

255.0 

164.7 

184.9 

196.8 

139.1 

392.8 

181.6 

120.3 

81.0 

2014.5 

JftfiC        Tokio 

70.0 

73.8 

89.0 

150.8 

123.6 

137.7 

129.9 

115.0 

245.2 

170.2 

121.8 

57.1 

1484  0 

S^^        Choshi 

110.5 

111.2 

143.9 

169.3 

127.9 

107.3 

113.8 

50.2 

216.1 

192.3 

141.0 

77.6 

1561.0 

H^        Tshinomaki 

38.7 

70.8 

72.4 

100.4 

90.6 

120.1 

167.0 

117.3 

209.1 

121.3 

83.1 

43.'.* 

]  234.7 

l£#         Miyako 

78.8 

78.8 

65.6 

100.1 

96.0 

128.9 

141.9 

189.6 

280.9 

180.4 

82.5 

52.0 

1475.5 

MSB        Kioto 

69.8 

70.5 

106,7 

182.3 

114.8 

180.9 

235.2 

185.9 

309.3 

112-S 

102.5 

53.3 

1723.') 

/t^lft        Hikone 

129.1 

102.7 

111.6 

171.8 

108.2 

192.4 

243.7 

113.0 

452.5 

125.2 

108.6 

87.3 

1946.1 

ttf.        Gifu 

86.5 

76.5 

143.5 

234.1 

175.4 

249.2 

346.8 

191.4 

54«.0 

144.6 

122.1 

61.9 

2380.1 

tp/fr        Kofu 

50.3 

52.8 

69.4 

101.1 

77.9 

130.5 

130.4 

140.0 

337.1 

126.3 

80.9 

40.2 

1336.7 

^S-f         Nagano 

62.9 

49.4 

37.7 

83.3 

58.8 

104.6 

193.2 

78.4 

178.3 

75.9 

55.4 

53.8 

1031.7 

^8P^?     Utsunomiya 

44.9 

61.8 

86.1 

153.0 

103.1 

175.7 

198.5 

189.4 

296.3 

117.6 

104.3 

45.1 

1575.8 

WwJii        Fukushima 

43.1 

10.1 

75.5 

97.1 

62.0 

132.4 

176.2 

144.5 

278.0 

96.3 

101.4 

62.0 

1278.6 

Ul/fc      '  Yaniagatp 

72.6 

67.4 

64.1 

64.9 

63.7 

110.3 

166.9 

145.8 

192.9 

91.4 

89.7 

101.2 

1228.9 

i"jj  ffl         Hamada 

98.6 

112.4 

93.7 

123.8 

119.8 

168.4 

227.1 

163.5 

169.5 

82.1 

111.9 

124.3 

1595.2 

*H            Sakai 

187.4 

152.9 

106.6 

120.4 

90.0 

143.2 

233.6 

145.0 

230.0 

126.9 

163.4 

226.9 

1926.3 

3fe?f?         Kanazatvu 

225.9 

169.0 

150.5 

177,7 

133.7 

152.2 

250.7 

166.1 

343.9 

233.7 

234.8 

367.0 

2605.2 

ft*        Fushiki 

219.4 

146.7 

120.8 

149.4 

102.4 

126.0 

225.5 

152.6 

309.1 

182.7 

163.5 

334.1 

2132.2 

$n$        Niigata 

174.0 

110.8 

117.2 

119.6 

77.3 

124.4 

197.4 

177.5 

226.4 

171.7 

148.4 

265.0 

1939.7 

^-ffl        Akita 

109.3 

96.3 

101.9 

121.4 

107.6 

156.3 

226.3 

239.4 

239.0 

233.8 

158.3 

165.4 

1955.0 

l5f  ifc        Aomori 

119.9 

91.5 

96.3 

60.6 

66.5 

7:1.5 

146.3 

151.2 

139.7 

151.5 

120.0 

175.4 

1391.4 

BJISf        Hakodate 

56.2 

57.1 

60.7 

624 

59.4 

'J2.'j 

156.3 

178.6 

165.9 

148.0 

75.5" 

72.7 

1185.4 

|*p#|»        Suttsu 

79.1 

83.3 

89.7 

53.5 

71.0 

50.3 

142.5 

152.6 

11R.3 

148.3 

89.2 

92.4 

1168.2 

+11%        Sapporo 

61.2 

53.1 

59.3 

48.8 

58.2 

51.2 

125.8 

122.5 

126.8 

133.0 

69.9 

65.7 

975.5 

JbJ'l        Kamikawa 

65.8 

27.5 

55.2 

47.7 

60.4 

65.6 

108.1 

165.1 

136.8 

134.3 

92.8 

81.0 

1(140.1 

"t~|$        Tokachi 

29.3 

41.9 

51.5 

58.6 

60.0 

96.2 

143.5 

115.4 

15o.8 

112.5 

37.4 

',54.0 

936.5 

f*S£        Erimo 

20.1 

16.1 

29.9 

78.2 

50.9 

97.1 

122.3 

79.8 

151.6 

124.1 

54.9 

38.7 

863.7 

gtygfr        Kushiro 

45.0 

33.6 

66.9 

106.0 

94.7 

117.2 

94.6 

107.2 

179.1 

124.0 

41.7 

38.8 

1048.9 

SS'ife        Abashiri 

34.3 

23.8 

28.3 

43.1 

55.3 

68.3 

82.6 

113.1 

138.5 

74.2 

52.2 

31.9 

745.5 

Ifi^        Nemuro 

28.4 

2,1.3 

37.5 

53.4 

70.0 

93.3 

73.6 

84.4 

148.7 

87.0 

46.4 

32.5 

775.5 
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Q  PJ  ft  -  -f-  %  *£  M  PI  H  -h  H  ¥  £  *  ^  ft  ft  iffl  '   A  ft 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


\M=fc  Month 

— 

H 

m 

51 

x-* 

-t 

A 

JL 

t 

f 

± 

^ 

^^\ 

jj 

^ 

J! 

n 

n 

J3 

£ 

JT 

n 

J3 

^ 

n 

^ 

f|ig  Local!  ty^\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Julie 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Animal 

—    H     y    It:    It    1    I; 

MAXIMUM    DAILY    AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


Hfigf        Naha 

64.0 

66.4 

197.9 

62.2 

110.8 

176.6 

124.7 

245.8 

163.6 

97.1 

64.0 

51.0 

245.8 

fil^H     Kagoshima 

53.4 

54.7 

66.4 

90.6 

155.9 

•201.9 

206.6 

93.2 

99.5 

78.5 

72.2 

169.2 

206.6 

'^iH^'         Miyazaki 

EO.O 

148.3 

76.6 

83.0 

106.8 

142.1 

175.9 

151.9 

293.0 

97.0 

100.5 

61.6 

293.0 

$E;fc        Kxtmamoto 

40.8 

42.8 

56.7 

68.5 

90.4 

118.7 

146.0 

93.9 

75.8 

51.2 

53.1 

41.4 

146.0 

:  VgJi        Saga 

45.0 

52.6 

51.8 

90.6 

107.7 

147.2 

138.7 

88.8 

1U7.3 

81.5 

45.7 

39.2 

147.2 

•feliT'K     Saseho 

415 

71.5 

69.0 

80.7 

98.8 

131.8 

154.1 

268.6 

129.5 

911.9 

81.3 

60.3 

268.6 

£k$f%        Nagasaki 

64.4 

78.0 

68.8 

65.0 

83.6 

95.5 

158.9 

91.3 

211.1 

71.6 

65.9 

61.2 

211.1 

%jc  Jg(         It  sugahara 

38.3 

54.9 

65.4 

97.8 

99.1 

173.1 

100.6 

151.3 

1:5.7 

85.8 

66.4 

90.3 

173.1 

fgPJj         Fukuoka 

33.4 

40.1 

38.4 

43.7 

120.0 

67.3 

124.6 

100.2 

129.7 

59.4 

50.7 

36.9 

129.7 

^C^-        Oita 

38.4 

40.7 

42.2 

43.7 

140.2 

98.8 

183.4 

156.1 

106.3 

122.9 

62.1 

30.7 

183.4 

~F($I        Shimonoseki 

33.6 

38.7 

31.4 

55.0 

88.2 

85.2 

88.5 

65.2 

94.0 

62.4 

39.9 

32.4 

94.0 

Jlfjii        Hiroshima 

34.9 

40.8 

32.0 

48.0 

82.9 

78.0 

132.6 

68.6 

116.8 

66.8 

•48.1 

22.6 

132.6 

Jj|.            Kure 

32.3 

40.1 

36.3 

67.7 

70.9 

73.0 

89.7 

53.7 

134.9 

78.3 

54.9 

24.2 

134.9 

&UJ         Matsuyama 

31.6 

25.5 

32.1 

50.2 

80.6 

62.4 

123.1 

72.0 

110.9 

55.0 

45.0 

24.7 

123.1 

'  ISSSjUl         Okayama 

30.0 

28.9 

21.6 

39.8 

41.1 

71.1 

95.3 

60.0 

103.5 

47.7 

44.6 

20.7 

103.5 

B^Sf         Ajino 

23.8 

21.0 

21.0 

42.2 

40.8 

61.8 

58.1 

82.4 

129.1 

74.8 

46.7 

16.9 

129.1 

£/£^:     Tadotsu 

35.9 

19.3 

23.4 

44.7 

43.7 

65.8 

70.2 

95.1 

184.0 

45.4 

47.5 

24.4 

184.0 

^nifftUj     Wakayamavx 

30.1 

25.9 

73.4 

83.2 

55.9 

80.7 

105.3 

174.7 

100.0 

66.1 

77.0 

19.5 

174.7 

^^        Osaka 

38.1 

65.9 

108.8 

44.3 

36.2 

105.8 

122.9 

141.6 

178.4 

142.6 

151.7 

34.0 

178.4 

i  jJSJb         Tokushima 

42.1 

71.8 

62.0 

64.3 

65.0 

219.3 

165.4 

140.4 

260.2 

148.6 

72.3 

36.3 

260.2 

itijill         Kochi 

32.7 

78.5 

85.6 

135.3 

129.4 

254.9 

204.0 

199.8 

239.9 

171.3 

98.9 

24.7 

254.9 

$t             Tsu 

31.1 

83.8 

43.5 

45.6 

62.3 

150.3 

133.0 

107.0 

142.0 

190.2 

68.5 

36.7 

190.2 

£  i5i  jg    Nagoya 

35.1 

40.6 

55.5 

61.2 

52.8 

144.9 

102.9 

108.8 

240.1 

166.7 

72.6 

41.7 

240.1 

jj[^         Hamama  -  . 

36.3 

55.0 

99.5 

81.0 

119.5 

169.7 

216.2 

116.1 

222.2 

80.3 

65.4 

53.4 

i   222.2 

YSf^S         Numazu 

47.7 

35.3 

57.2 

93.2 

63.5 

18C.4 

126.6 

80.8 

193.9 

88.7 

58.7 

46.6 

193.9 

$Uj(         Tokio 

•47.7 

44.2 

31.5 

45.0 

55.5 

159.4 

110.1 

76.7 

73.2 

93.5 

74.0 

37.0 

159:4 

£fcj-        Choshi 

103.8 

101.3 

32.1 

43.0 

56.9 

488 

595 

27.8 

154.5 

88.1 

50.1 

44.8 

154.5 

/jj^        Ishinomaki 

33.0 

47.6 

45.9 

43.4 

60".4 

1U6.4 

75.3 

76.4 

135.8 

101.2 

38.3 

42.0 

135.8 

'ITS'         Miyako 

87.2 

37.1 

50.4 

44.7 

85.1 

70.3 

82.9 

194.0 

136.8 

285.4 

55.5. 

47.7 

285.4 

i  ^215        Kioto 

25.3 

49.0 

64.5 

104.9 

(56.4 

94.5 

105.7 

161.3 

122.1 

55.2 

49.5 

31.1 

1*1.8 

i 
!  /IHS.         Hikone 

31.4 

38.3 

50.7 

67.9 

48.5 

99.4 

127.0 

109.6 

596.9 

118.4 

51.7 

32.1 

596.9 

;  J&JJL        Gifii 

30.7 

48.7 

77.3 

81.8 

80.8 

95.3 

257.2 

132.0 

242.1 

140.0 

65.9 

36.7 

257.2 

1   Eptf.f-         Kofi  i 

29.5 

45.1 

35.9 

46.5 

29.0 

100.8 

63.9 

74.2 

166.0. 

98.0 

51.0 

30.9 

166.0 

jiffif         Nagano 

18.2 

26.0 

16.6 

34.0 

16.4 

79.4 

10H.2 

29.9 

65.8 

48.1 

31.7 

29.9 

108/2 

!  ^-/fl-tii'     T^tsnnomiya 

34.4 

30.3 

39.0 

57.0 

38.0 

131.9 

91.8 

83.4 

108.9 

79.9 

37.2 

29,3 

131.9 

SMJu        Fukushima 

23.0 

33.3 

66.7 

40.7 

35.9 

747 

105.2 

73.8 

145.8 

76.3 

44.1 

47.4 

145.8 

ill  jf£         Yamagata 

24.7 

33.8 

31.1 

23.2 

34.3 

442 

80.3 

5H.5 

72.1 

38.4 

35.6 

30.2 

80.3 

^H         Hamada 

30.2 

67.3 

25.2 

37.2 

46,3 

722 

101.8 

130.1 

49.6 

84.2 

40.1 

45.0 

130.1 

t|l            Sakai 

63.3 

51.8 

32.7 

46.7 

50.9 

61.5 

82.1 

100.3 

96.0 

63.6 

48.1 

77.3 

100'.3 

itf?$        Kanazawa 

33.2 

25.3 

69.4 

57.4 

43.9 

146.8 

88.6 

99.0 

120.7 

100.4 

71.5 

60.3 

146.8 

f^Tfc         FusMki 

31.7 

24.8 

38.6 

43.4 

31.6 

84.0 

64.6 

82.8 

85.6 

79.2 

36.6 

51.7 

85.6 

^ritfj         Niigatu 

39.2 

32.5 

31.2 

38.7 

31.4 

105.7 

70.9 

132.7 

70.3 

52.9 

35.6 

45.0 

132.7 

fcffl        Akita 

31.2 

35.0 

39.8 

34.3 

39.4 

130.9 

104.1 

119.8 

109.5 

74.5 

40.7 

34.1 

130.9 

1-ft&        Aomori 

•  24.2 

41.6 

16.1 

19.7 

20.4 

40.1 

53.8 

78.1 

106.7 

74.9 

25.7 

34.4 

106.7 

SilfjT        Hakodate 

19.8 

31.1 

34.4 

31.1 

32.2 

60.0 

77.3 

89.0 

102.9 

98.9" 

29.8 

24.4 

102.9 

HpftB        Suttsu 

23.8 

32.3 

25.7 

'  37.8 

45.3 

24.1 

50.1 

81.7 

75.9 

55.5 

19.9 

21.1 

81.7 

tLiSS        Sapporo 

16.0 

15.2 

27.3 

42.7 

32.4 

•27.5 

58.7 

85.6 

95.7 

41.3 

19.5 

26.8 

95.7 

_hjl|        Kamikawa 

13.1 

10.0 

15.4 

20.2 

21.7 

23.4 

34.6 

71.5 

128.1 

44.1 

20.1 

14.5 

128.1 

Tokachi 

21.3 

43.5 

43.6 

47.8 

30.4 

61.4 

6ii.5 

60.3 

83.0 

96.8 

23.2 

54.0 

96.8 

$£a£        Erimo 

11.0 

22.2 

14.6 

50.9 

21.2 

124.9 

40^4 

48.3 

83.4 

71.2 

20.9 

31.4 

126.9 

$l|i£ft        Kuahiro 

22.4 

29.6 

46.4 

80.4 

32.7 

105.5 

29.4 

46.0 

93.9 

84.4 

229 

519 

105.5 

$Sj;ife         Abashiri 

15.4 

8.8 

11.6 

25.4 

40.2 

56.7 

39.4 

52.7 

84.3 

470 

26.0 

25.9 

84.3 

tR?i?        Nemuro 

33.3 

39.2 

21.5 

33.4 

20.6 

103.4 

32.7 

38.0 

59.2 

45.5 

26.3 

' 

21.4 

103.4 
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EESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Month 


Jan. 


J3 

Feb. 


March 


m 


April 


E 


May 


June 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


« 

Nov. 


Dec. 


M      5<c      B      Ifc 
NUMBER   OF    DAYS    WITH    PRECIPITATION. 


2JKH        Naha 

19.6 

20.4 

16.2 

16.0 

16.6 

17.2 

13.6 

18.6 

16.4 

16.2 

18.8 

17.4 

207.0 

fiS  S  H    Kagoshima 

13.0 

13.4 

16.2 

14.6 

17.2 

14.2 

18.4 

14.0 

14.6 

9.2 

9.6 

12.4 

166.8 

^l^f        MiyazaH 

10.0 

10.4 

15.2 

15.2 

15.8' 

14.4 

15.6 

15.2 

16-0 

11.2 

9.2 

7.4 

155.6 

fltjfc        Kumamoto 

14.4 

1D.4 

14.0 

13.4 

15.0 

13.6 

17.4 

15.4 

14.6 

10.8 

8.4 

13.4 

160.8 

ifeH        Saga 

12.8 

12.6 

13.2 

12.6 

12.2 

11.0 

14.2 

14.2 

11.4 

8.2 

8.6 

13.8 

144.8 

felr&     Kaseho   _ 

15.4 

13.8 

14.0 

13.0 

13.0 

11.8 

14.0 

12.8 

12.6 

7.8 

10.6 

15.0 

153.8 

|«illpf        Nagasaki 

14.6 

13.2 

14.8 

13.0 

15.6 

13.2 

13.8 

13.0 

13.4 

10.0 

11.2 

14.4 

160.2 

jigclfC        Itsugahara 

12.2 

9.6 

12.2 

11.0 

11.8 

12.6 

15.8 

15.8 

13.0 

6.8 

9.6 

J1.4 

141.8 

ijrg  ISO         Fukuoka 

16.4 

14.2 

15.2 

14.0 

13.2 

12.2 

15.0 

13.2 

14.6 

10.2 

11.2 

16.8 

166.2 

*#        Oita 

10.4 

9.4 

13.6 

12.4 

15.2 

12.4 

13.6 

13.0 

15.4 

9.2 

8.6 

7.8 

144.0 

THI        Shimonoseki 

15.2 

14.6 

15.6 

12.8 

13.6 

12.8 

14.2 

11.2 

13.0 

9.8 

11.0 

13.8 

157.6 

J&5J|j        Hiroshima 

.  12.0 

11.4 

12.4 

13.2 

13.4 

10.8 

12.0 

11.4 

14.0 

8.0 

8.8 

8.6 

136.0 

Jg.            Kure 

9.6 

9.6 

11.4 

12.0 

12.4 

11.0 

11.4 

9.6 

12.4 

7.2 

7.4 

7.4 

121.4 

fSlll        Matsuyama 

12.6 

10.8 

13.8 

13.2 

14.4 

.    11.6 

13.4 

9.8 

14.6 

10.4 

8.2 

11.8 

144.6 

|S5J  lU        Qkayama 

9.6 

9.2 

11.6 

11.6 

13.2 

11.2 

12.4 

8.6 

13.8 

9.0 

8.0 

7.8 

126.0 

B$!0?        Ajino 

9.2 

9.4 

11.4 

12.8 

14.0 

11.4 

12.2 

7.6 

13.4 

7.6 

8.2 

8.0 

125.2 

^Jg^:    Tadotsu 

10.2 

10.6 

13.4 

13.6 

14.0 

12.0 

14.4 

9.0 

15.0 

10.6 

9.2 

10.0 

142.0 

*|R        Osaka 

11.2 

10.0 

12.8 

12.8 

14.4 

12.0 

13.4 

10.8 

15.8 

9.0 

9.2 

10.0 

141.4 

fQlftUJ     Wakayama 

11.6 

11.4 

12.6 

13.0 

12.6 

11.6 

12.6 

11.8 

17.0 

9.8 

y.2 

9.6 

142.8 

^g  j|         Tokushima 

9.8 

11.2 

11.6 

12.8 

15.2 

33.0 

13.6 

10.6 

17.2 

9.6 

8.4 

9.0 

142.0 

i£&        Kochi 

10.0 

80 

130 

14.4 

14.8 

14.8 

17.6 

15.2 

17.4 

10.4 

8.0 

7.0 

150.6 

^            Tsu 

11.2 

10.0 

12.0 

14.0 

13.6 

13.8 

14.8 

13.6 

17.0 

11.0 

9.6 

9.0 

149.6 

£#li    Nagoya 

10.0 

7.6 

12.0 

13.0 

13.8 

13.0 

15.4 

12.4 

16.4 

9.6 

9.8 

8.4 

141.4 

iHS        Hamamatsu 

10.2 

7.4 

12.2 

15.2 

13.6 

12.6 

13.6 

9.2 

16.6 

10.6 

9.8 

9.2 

'    140.2 

I3'$£        Numazu 

10.0 

9.6 

14.0 

16.2 

16.2 

15.6 

16.4., 

13-.0 

19.0 

11.8 

11.4 

9.1 

!    162.6 

jjijjf        Tokio 

8.6 

8.8 

14.0 

15.8 

13.8 

15.0 

14.0 

12.0 

18.2 

11.4 

.     9.8 

7.8 

149.2 

ft:?.         Choshi 

10.6 

11.6 

15.4 

15.8 

13.2 

14.8 

12.8 

9.2 

15.2 

12.2 

13.0 

10.6 

154.4 

fatfe        Ishinonmki 

10.0 

10.2 

10.8 

11.8 

12.0 

13.4 

•     15.2 

15.8 

16.2 

11.0 

11.2 

9.8 

147.4 

•g-g-         Miyako 

7.6 

11.6 

10.4 

11.6 

11.0 

13.8 

17.2 

15.0 

16.2 

11.4 

10.2 

8.8 

144.8 

jjffffl        Kioto 

13.8 

13.8 

15.6 

14.0 

14.6 

14.4 

15.8 

14.6 

17.2 

9.6 

11.0 

13.2 

167.G 

jg$g        Hikone 

20.6 

17.8 

16.4 

13.8 

15.8 

13.6 

16.6 

14.2 

15.0 

12.4 

14.8 

18.4 

189.4 

|I|J£JJL           Grifu 

15.2 

10.2 

12.4 

13.2 

14.4 

12.8 

16.8 

15.8 

16.0 

10.2 

11.4 

13.4 

161.8 

Fp/£f        Kofu 

7.4 

6.2 

11.0 

14.2 

12.8 

15.2 

15.4 

12.8 

16.8 

9.0 

7.6 

6.8 

135.2 

.}|,!{!j;        Nagano 

20.2 

15.6 

14.2 

12.4 

13.8 

13.2 

15.6 

13.8 

16.6 

9.8 

13.2 

.    18.4 

176.2 

-^Sjjg*    Utsunomiya 

7.0 

8.4 

12.0 

15.0 

14.4 

.    15.8 

19.4 

17.4 

16.8 

11.4 

8.4 

5.8 

151.8 

)Kw^        Fukushima 

14.2 

12.8 

11.6 

13.0 

11.0 

142 

17.6 

16.4 

16.6 

8.6 

12.4 

13.8 

162.2 

Uj  7i£        Yamagata 

20.0 

18.8 

19.0 

13.8 

11.8 

12.S 

16.4 

15.6 

14.4 

16.0 

16.6 

22.0 

197.2 

^  ffl        Hamada 

22.0 

19.8 

17.4 

13.8 

13.1) 

13.2 

16.0 

11.6 

15.8 

11.6 

15.0 

22.2 

191.4 

%            Sakai 

24.2 

20.8 

18.0 

14.0 

12.6 

12.4  ' 

15.6 

11.8 

17.6 

14.4 

17.2 

24.4 

203.0 

jfef^        Kanazawa 

26.6 

22.0 

20.4 

15.0 

14.6 

14.0 

16.8 

12.4 

17.6 

18.8 

18.8 

25.2 

222.2 

-R>fc        Fushiki 

25.6 

20.8 

20.6 

16.6 

13.8 

15.2 

16.0 

12.8 

18.0 

18.8 

18.8 

25.6 

222.6 

0fj^         Niigata 

26.6 

23.4 

23.8 

14.8 

14.0 

13.4 

16.4 

13.4 

18.2 

19.4 

20.4 

27.4 

231.2 

^E9         Akita 

25.4 

23.0 

22.8 

14.6 

14.2 

14.2 

18.4 

16.8 

18.8 

21.0 

21.6 

26.8 

237.4 

"pf$£         Aomori 

24.6 

19.6 

21.8 

13.8 

11.6 

11.6 

14.8 

14.0 

15.6 

18.8 

19.6 

26.0 

211.8 

©it        Hakodate 

21.0 

16.7 

20.8 

12.1 

12.6 

12.4 

16.4 

13.8 

15.4 

16.8 

16.6 

20.8 

195.6 

-^S5        Suttsu 
till        Sapporo 
Jijl|        Kamikawa 

25.4 

21.8 
23.4 

20.2 
18.0 
16.2 

22.SS 
21.4 
19.4 

11.2 
11.6 
13.2 

12.6 
11.4 
13.0 

10.8 
10.6 
13.4 

15.6 
14.2 

14.8- 

15.6 

,15.0 
17.0 

15.2 
16.8 
17.6 

19.4 
20.4 
21.6 

18.2 
16.4 
19.4 

25.6 

18.4 
24.2 

212.0 
196.0 
213.2 

-ft$        Tokachi 

8.8 

10.2 

10.8 

11.2 

12.2 

15.4 

19.4 

17.6 

18.2 

12.6 

9.6 

7.0 

153.0 

^.^        Erimo 

9.2 

7.8 

8.6 

9.4 

10.0 

10.8 

12.6 

11.2 

13.4 

14.2 

12.6 

11.6 

131.4 

®I[Z&        Kushiro 

11.8 

10.8 

13.0 

10.6 

13.8 

15.0 

17.0 

7.4 

15.8 

12.2 

9.4 

9.4 

156.2 

fflife        Abashiri 

16.0 

14.4 

14.0 

9.4 

10.8 

12.6 

14.0 

2.6 

13.8 

13.4 

13.6 

13.4 

158.0 

^^        Nemtiro 

11.0 

10.2 

12.8 

10.8 

13.0 

14.0 

15.6 

6.2 

16.2 

13.0 

10.8 

9.2 

152.8 
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RESULTS  OF   THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,   1896-1900. 


~\^H:^  Month 

— 

— 

j^. 

ra 

E 

- 

-t 

A 

ft 

-f- 

-h 

-h 

^ 

^^^\ 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

^ 

R 

^ 

R 

:       R 

I 

* 

ifi£Localitv\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Jxine 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

NOT. 

Dec. 

Annual 

MEAN    CLOUD    AMOUNT. 


gi5H        Naha 

8.0 

8.4 

7.8 

7.7 

7.8 

7.9 

6.0 

6.0 

5.5 

7.0 

7.6 

7.1 

7.2 

81%  &    Kagoshima 

5.9 

6.4 

6.7 

6.9 

7.3 

7.6 

7.0 

5.7 

6.4 

5.6 

5.2 

4.9 

6.3 

^plgf        Miyazaki 

4.4 

5.3 

6.0 

6.4 

7.0 

6.9 

6.1 

5.4 

6.5 

5.5 

4.8 

3.6 

5.6 

$M£        Kumamoto 

5.9 

6.2 

6.4 

6.5 

7.0 

7.3 

7.1 

5.8 

6.2 

5.1 

4.9 

5.3 

6.1 

£M         Saga 

6.5 

6.8 

6.7 

6.3 

6.6 

7.2 

7.3 

6.4 

6.4 

5.3 

5.2 

5.9 

6.4 

&iMr&     Saseho 

6.7 

6.9 

6.7 

6.4 

6.6 

7.2 

7.4 

6.1 

6.1 

5.2 

5.3 

6.1 

M 

fk$$        Nagasaki 

6.4 

6.8 

6.5 

6.4 

6.6 

7.1 

7.0 

5.7 

5.9 

5.1 

5.1 

5.9 

6.2 

)$.!&        Itsugahara 

5.5 

6.4 

6.8 

6.6 

6.5 

7.6 

8.0 

7.4 

7.1 

5.4 

5.2 

5.4 

6.5 

pg|M]        Poknoka 

7.2 

7.1 

6.9 

6.2 

6.5 

6.7 

.  6.7 

5.6 

6.2 

5.2 

5.5 

6.4 

6.4 

*#        Oita 

5.3 

6.0 

6.1  ' 

6.3 

6.6 

6.7 

6.4 

5.0 

6.5 

5.4 

4.8 

4.7 

6.8 

~Fg|J        Shimonoseki 

7.4 

7.7 

7.1 

6.5 

6.7 

7.4 

7.1 

6.1 

6.6 

5.7 

5.7 

6.7 

67 

jjgljb        Hiroshima 

5.3 

6.6 

6.5 

6.1 

6.7 

6.9 

6.9 

6.2 

6.8 

5.5 

5.0 

5.7 

6.3 

JJJ.            Kure 

5.8 

6.2 

6.6 

6.3 

6.7 

7.0 

6.9 

6.1 

6.9 

5.5 

5.0 

5"2 

6.2 

$£Ul         Matsuyama 

fi.l 

6.4 

6.5 

6.1 

6.6 

6.7 

6.7 

5.5 

6.6 

5.5 

5.1 

5.7 

6.1 

[Jig  UJ         Okayama 

5.i 

5.6 

6.6 

6.4 

6.7 

7.0 

7.1 

6.0 

7.2 

5.9 

4.6 

4.7 

6.1 

Bfcl?        Ajino 

5.5 

5.7 

6.3 

6.3 

6.7 

6.8 

6.8 

5.8 

7.0 

5.7 

4.9 

4.8 

6.0 

^  SJ^E     Tadotsu 

5.9 

6.2 

6.5 

6.3 

6.8 

6.9 

6.7 

5.5 

6.8 

5.7 

5.1 

5.4 

6.1 

^C|S         Osaka 

5.4 

5.8 

6.3 

6.2 

6.8 

6.8 

6.6 

5.6 

6.7 

5.4 

4.9 

4.7 

5.9 

ftLfftUJ     Wakayama 

6.5 

6.7 

6.9 

6.7 

7.4 

7.4 

7.4 

6.5 

7.4 

6.2 

5.6 

6.1 

6.7 

W;Ja        Tokushima 

5.7 

6,0 

6.7 

6.6 

7.2 

7.3 

7.1 

6.3 

7.2 

6.0 

5.3 

5.1 

6.4 

itjftj        Kocbi 

4.6 

5.4 

6.2 

6.5 

7.2 

7.6 

7.6 

6.6 

7.1 

5.6 

4.5 

3.9 

6.1 

ife            Tsu 

5.1 

5.8 

H.3 

6.6 

7.1 

7.1 

7.0 

6.2 

7.1 

6.0 

4.9 

4.4 

6.2 

45  #1!     Nagoya 

5.1 

5.0 

5.8 

6.4 

7.1 

7.0 

7.3 

6.4 

6.9 

5.5 

4.8 

4.8 

6.0 

£§}£        Hamamatsu  ,       4.6 

5.0 

<U 

6.9 

7.4 

7.8 

7.8 

6.8 

7.7 

6.1 

5.4 

4.1 

6.2 

$J$£         Numazu 

4.8 

5.5 

6.6 

7.3 

7.6 

8.1 

8.2 

7.1 

7.6 

6.4 

5.2 

4.5 

6.6 

]£]jf        Tokio 

43 

4.8 

6.2 

6.8 

6.9 

7.7 

7.4 

6.4 

7.5 

6.1 

4.9 

3.9 

6.1 

gjfrj-        Choshi 

49 

5.3 

6.6 

6.9 

6.7 

7.5 

7.2 

5.8 

7.0 

6.1 

5.3 

4.5 

6.2 

^f^        Ishinomaki 

50 

5.4 

5.8 

6.0 

6.2 

7.5 

7.8 

7.5 

7.5 

5.4 

5.1 

5.3 

6.2 

^  ft        Miyako 

4.6 

5.3 

5.5 

6.4 

6.7 

7.2 

7.8 

7.1 

7.8 

5.2 

5.0 

4.5 

6.1 

^(fP        Kioto 

6.6 

7.0 

0.9 

6.7 

7.1 

7.4 

7.4 

6.5 

7.2 

5.8 

5.3 

5.6 

-       6.6 

jgt&        Hikone 

7.6 

7.6 

7.1 

6.6 

7.2 

7.3 

7.4 

6.5 

7.0 

5.9 

5.3 

6.5 

6.8 

nijt_i;L       Gifu 

5.1 

4.9 

5.4 

5.9 

6.3 

6.5 

6.9 

6.0 

6.6 

4.7 

4.7 

4.7 

5.7 

mjff        Kofu 

3.9 

4.4 

5.6 

6.7 

7.1 

7.9 

7.8 

6.9 

7.5 

5.9 

4.2 

3.3 

5.9 

^Sf        Nagano 

6.7 

6.3 

6.5 

6.3 

6.8 

7.6 

7.6 

6.8 

7.8 

5.6 

5.1 

5.9 

6.6 

^fP^     Utsunomiya 

3.5 

4.0 

5.4 

6.1 

6.2 

7.7 

7.8 

7.0 

7.6 

5.6 

4.0 

2.9 

5.7 

jj®^        Fukushima 

5.8 

6.2 

6.4 

6.2 

6.8 

7.7 

8.2 

7.7 

7.8 

6.0 

5.4 

5.8 

6.6 

Uj^        Yamagata 

7.4 

7.4 

7.1 

6.1 

6.6 

7.3 

7.6 

7.0 

7.6 

6.2 

6.2 

7.6 

7.0 

^H        Hamada 

8.1 

8.0 

7.3 

6.5 

6.4 

7.2 

6.8 

5.8 

6.7 

6.0 

6.1 

7.5 

6.8 

^             Sakai 

8.5 

8.3 

7.6 

6.6 

6.6 

7.3 

7.2 

6.0 

7.3 

6.2 

6.3 

7.9 

7.2 

^r^        Kanazawa 

8.9 

8.6 

8.0 

7.0 

7.3 

7.6 

7.7 

6.7 

7.6 

6.7 

6.7 

8.3 

7.6 

f^^        Fushiki 

8.7 

8.2 

7.7 

6.5 

6.8 

7.4 

7.7 

6.6 

7.6 

6.5 

6.5 

8.2 

7.4 

$r&        Niigata 

8.7 

'  8.1 

7.b 

6.3 

6.8 

7.1 

7.6 

6.4 

7.5 

6.8 

7.1 

8.3 

7.4 

f^H         Akito 

9.2 

8:4 

8.5 

7.1 

7.3 

7.3 

8.0 

7.0 

7.5 

6.9 

7.9 

9.1 

7.9 

"pf^         Aomori 

8.1 

7.4 

7.4 

5.6 

5.6 

6.1 

7.0 

6.4 

6.1 

5.6 

7.1 

8.4 

6.8 

^gt        Hakodate 

7.1 

6.8 

6.8 

6.0 

6.5 

7.0 

7.8 

7.5 

6.5 

5.2 

6.3 

7.4 

6.7 

•^SP        Suttsu 

9.2 

8.4 

8.4 

6.3 

6.9 

7.2 

7.9 

7.6 

6.9 

6.9 

8.0 

9.0 

7.7 

*Li^        Sapporo 

7.4 

7.1 

6.9 

6.0 

6.3 

6.9 

7.5 

7.2 

6.7 

5.9 

7.1 

6.9 

6.S 

_t)l|        Kamiltawa 

8.2 

7.0 

7.5 

6.4 

6.3 

7.0 

7.4 

7.7 

7.6 

7.1 

7.9 

8.1 

7.3 

-f-U        Tokachi 

4.4 

5.2 

5.6 

6.3 

6.8 

73 

8.5 

8.4 

7.5 

5.2 

4.9 

4.2 

6.2 

^|^        Erimo 

6.0 

5.7 

5.7 

6.1 

6.8 

7.9 

8.5 

8.1 

6.9 

5.1 

6.0 

6.5 

6.6 

fll^F        Kushiro 

5.2 

5.5 

6.1 

•    6.3 

7.2 

7.9 

8.5 

8.7 

7.8 

5.4 

5.1 

4.4 

6.5 

1  ^5fc        Abashiri 

7.6 

7.1 

7.0 

6.5 

7.0 

7.4 

7.9 

7.5 

7.1 

5.9 

6.6 

6.8 

7.0 

j|g^        Nemuro 

8.6 

6.0 

5.9 

6.4 

7.1 

8.2 

8.4 

8.4 

7.4 

54 

5.8 

5.0 

6.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


^\    ftlt  Month 

— 

— 

.2 

n 

£ 

^^ 

-t 

A 

^L 

1* 

T 

i 

• 

\^ 

ft 

ft 

ft 

n 

^ 

^ 

^ 

fl 

^ 

•  n 

^ 

I 

^ 

Jft£  Locality^--^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NUMBER   OF    CLEAR   DAYS. 


?J|$f         N:.La 

0.4 

0.0 

12 

1.2 

1.4 

0.8 

1.8 

2.0 

3.2 

18 

1,2 

1.* 

16.8 

$6  111  l!j    K  agoshima 

4.6 

32 

24 

3.0 

2.8 

1.0 

2.8 

3.2 

4.2 

7.0 

6.4 

70 

47.6 

'£*gf        Miyazaki 

10.4 

7.4 

54 

4.6 

4.2 

0.8 

3.8 

4.6 

2.6 

70 

9.0 

128 

72.6 

$&4i        Knmamoto 

3.4 

32 

22 

5.4 

32 

0.4 

1.4 

3.8 

2.8 

72 

7.4 

50 

45.4 

&H         Saga 

1.4 

22 

12 

3.6 

32 

0.8 

1.2 

1.2 

1.8 

62 

4.8 

36 

31.2 

ffeflfcfl*     Saseho 

1.4 

2.4 

2.0 

3.4 

4,2 

1.8 

1.2 

3.0 

4.6 

7.0 

5.6 

&$ 

40.2 

J^itSSf        Nagasaki 

1.6 

2.0 

2.4 

4.2 

4.0 

1.4 

1.2 

4.0 

4.6 

7.0 

5.6 

3.6 

41.6 

:  JgH«;        Itsugahara 

5.4 

2.8 

3.0 

4.8 

4.2 

1.4 

0.6 

1.4 

2.4 

5.2 

5.4 

4.4 

41.0 

:  fS  $        Fukuoka 

0.6 

1.4 

2.0 

3.8 

•4.6 

2.4 

1.6 

3:6. 

4.0 

4.4 

4.0 

3.0 

35.4 

^c^-        Oita 

3.4 

2.8 

3.4 

4.4 

3.2 

1.2 

3.6 

5.2 

2.8 

6.6 

6.6 

6.0 

49.2 

~FlS        Shiiiionoseki 

0.4 

0.6 

0.8 

3.6 

3.4 

1.0 

0.8 

1.2 

2.0 

4.0 

3.2 

2.0 

23.0 

JS?J|         Hiroshima 

1.2 

1.6 

2.4 

4.6 

3.2 

1.6 

1.8 

1.0 

2.6 

4.6 

4.6 

2.8 

32.0 

^.            Kure 

2.0 

1.8 

2.0 

4.6 

2.6 

2.2 

2.2 

1.6 

2.8 

6.0 

5.2 

3.6 

35.6 

IS  Uj        Matsuyama 

2.0 

2.4 

1.8 

4.8 

4.0 

2.6 

3.0 

3.4 

3.4 

5.2 

6.0 

2.8 

41.4 

P3  Uj        Okayama 

3.6 

3.8 

1.6 

4.4 

3.4 

2.4 

2.0 

3.4 

2.6 

4.6 

8.0 

6.6 

46.4 

IPjciF        Ajiiio 

3.2 

4.4 

2.6 

4.6 

3.2 

1.8 

2.2 

2.4 

3.0 

6.2 

6.4 

5.2 

45.2 

£HE^:    Tadotsu    . 

0.8 

2.2 

2.0 

4.8 

3.6 

1.8 

1.8 

2.2 

2.2 

3.6 

5.2 

3.0 

33.2 

-fn^ClJU     Wakayama... 

3.2 

1.6 

1.0 

3.8 

2.6 

2.2 

1.4 

2.0 

3.2 

4.8 

7.0 

5.8 

38.6 

^cfe        Osaka 

1.6 

1.6 

1.2 

3.2 

2.4 

1.0 

1.6 

2.2 

2.4 

4.0 

4.2 

1.8 

27.2 

£|J|        Toknsliima 

4.0 

3.2 

2.4 

3.4 

3.0 

1.2 

2.8 

2.2 

2.8 

4.6 

5.2 

4.8 

39.6 

iVift]         Koelii 

8.0 

4.2 

3.0 

4.4 

1.8 

1.0 

0.4 

1.6 

2.8 

5.i! 

8.2 

10.0 

50.6 

^:            Tsii 

4.2 

2.8 

1.2 

3.4 

1.4 

1.4 

1.0 

1.4 

2.8 

3.8 

6.4 

6.2 

36.0 

%  £11     Nagoya 

4.6 

5.4 

4.1 

4.6 

2.4 

2.2 

2.2 

2.4 

2.8 

6.6 

7.8 

6.4 

51.8 

ij|t2-         Hamainatsu 

8.6 

6.4 

3.0 

3.4 

2.6 

1.4 

1.2 

1.8 

2.2 

4.2 

8.6 

10.0 

53.4 

}g$£        Numazu. 

8.0 

6.4 

3.0 

2.4 

1.8 

0.4 

0.6 

.      1.2 

1.8 

4.2 

6.6 

8.2 

44.6 

>|i^(         Tokio 

11.6 

8.0 

4.4 

2.4 

2.8 

0.2 

1.6 

2.0 

0.8 

3.8 

7.4 

10.S 

?5.8 

$ft7-        Choshi 

8.8 

7.0 

4.0 

2.4 

4.0 

1.2 

2.0 

3.4 

1.2 

3.B 

5.4 

9.4 

52.4 

2j'3§f        Ishinomaki 

4.2 

2.6 

2.8 

5.2 

2.6 

0.6 

0.8 

1.0 

4.4 

4.0 

4.0 

2.8 

35.0 

^•^f        Miyako 

6.8 

3.6 

2.6 

3.6 

2.2 

1.4 

1.0 

•2.0 

1.0 

4.8 

6.4 

5.8 

41.2  ' 

T|rS|5        Kioto        . 

1.4 

1.2 

0.6 

3.4 

1.6 

2.0 

1.4 

1.8 

2.0 

3.6 

5.0 

2.8 

26.8 

;|:$i        Hikone 

0.6 

1.0 

1.0 

3.6 

2.0 

2.4 

1.0 

1.6 

2.4 

4.6 

5.8 

2.4 

28.4 

(ftS.        Gifu 

3.4 

4.0 

3.6 

5.0 

3.8 

3.4 

1.4 

1.4 

2.6 

7.6 

7.4 

4.6 

48.2 

I-P  fa         Kof  u 

11.2 

8.8 

4.8 

2.8 

1.8 

0.2 

0.2 

0.8 

1.0 

4.4 

9.8 

1O  O 
t>.O 

59.6 

jiff         Nagano 

2.8 

2.8 

1.6 

4.«i 

1.8 

0.8 

0.8 

1.6 

0.8 

3.8 

4.8 

3.8 

29.4 

-pfP}!!?     Utsunomiya 

13.4 

11.2 

5.8 

4.0 

3.4 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

4.2 

11.4 

15.4 

72.0 

W&H)        Fiiknshima 

2.4 

1.0 

1.6 

3.0 

1.4 

0.4 

0.0 

0.8 

1.2 

1.8 

2.8 

1.2 

17.6 

|ijjj£        Yamagata 

0.4 

0.4 

1.2 

4.8 

2.2 

1.4 

0.8 

1.4 

1.0 

2.8 

3.»> 

1.6 

21.6 

JUS        Hamada 

0.4 

0.6 

1.2 

4.0 

3.8 

2.4 

2.6 

3.0 

3.0 

3.0 

3.8 

1.4 

29.2 

^            Sakai 

0.0 

0.4 

0.8 

4.0 

3.6 

2.0 

1.8 

2.8 

1.2 

2.6 

3.0 

1.2 

23.4 

^J^         Kanazawa 

0.4 

0.2 

0.6 

2.4 

1.2 

1.0 

1.2 

•2.0 

1.2 

2.2 

3.2 

0.8 

16.4 

. 

-K?}c        Fushiki 

0.2 

0.4 

1.2 

4.2 

1.8 

1.2 

0.8 

2.2 

1.2 

.  2.2 

3.2 

1.2 

19.8 

%\ffi        Niigata 

0.2 

0.2 

0.8 

3.6 

1.6 

1.0 

1.0 

1.6 

1.0 

1.4 

1.2 

0.8 

14.4 

fAffl        Akita 

0.0 

0.2 

0.0 

1.6 

1.8 

1.8 

2.4 

2.4 

1.4 

2.0 

1.2 

0.4 

J5.2 

-^^        Aomoii 

.0.6 

1.4 

0.8 

4.4 

4.4 

3.6 

2.2 

2.8 

3.0 

3.4 

2.0 

0.4 

29.0 

©^        Hakodate 

0.6 

2.2 

1.0 

3.6 

3.0 

2.4 

1.0 

0.4 

3.2 

5.4 

3.0 

0.8 

•20.6 

^fP        Suttsu 

0.2 

0.6 

0.2 

3.2 

2.6 

2.0 

0.8 

1.2 

2.2 

2.4 

1.6 

0.0 

17.0 

*L>K5        Sapporo 

0.0 

1.6 

1.0 

3.4 

3.4 

2.0 

1.4 

1.6 

3.0 

3.2 

1.0 

1.2 

22.R 

±.Jl|        Kaniikawa 

0.2 

0.8 

0.8 

2.4 

3.8 

1.8 

0.6 

0.6 

0.6 

1.2 

0.4 

0.4 

13.6 

-Hft        Tokachi 

8.2 

6..i 

3.0 

2.6 

1.0 

0.4 

0.2 

O.tJ 

1.4 

5.4 

5.0 

9.4 

42.''. 

ift-^i:        Erimo 

2.2 

4.0 

1.8 

2.2 

1.8 

0.2 

0.0 

0.0 

1.2 

5.0 

1.4 

10 

20.8 

^I|J§        Kushiro 

5.0 

5.0 

'    2.0 

3.2 

1.8 

0.8 

0.2 

0.0 

1.2 

4.6 

5.0 

8.8 

37.C> 

^^        Abashiri 

0.2 

l.ti 

12 

2.0 

1.6 

1.4 

1.0 

1.8 

2.4 

32 

2.4 

1.8 

20.4 

tii^        Nemuro 

3.4 

3.2 

2.0 

2.4 

1.2 

1.2 

0.0 

0.2 

2.4 

4.0 

3.2 

6.8 

30.0 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Month 


J3 

Jan. 


R 

Feb. 


March 


ra 


April 


£ 


May 


A 

June 


j 
July 


A 

^ 

Aug 


M 

Sept. 


Oct. 


Nov. 


J3 
Dec. 


'Annual 


B 


NUMBER   OF    CLOUDY   DAYS. 


2J|$$f        Naha 

19.6 

19.4 

19.2 

17.6 

18.6 

19.0 

9.6 

7.8 

7.4 

15.2 

17.2 

14.6 

185.2 

J&^Bj     Kagoshima 

11.4 

11.4 

13.6 

14.6 

19.0 

17.4 

15.2 

8.8 

11.2 

10.6 

8.2 

5.6 

147.0 

^ift^f        Miyazaki 

6.4 

8.6 

12.2 

13.6 

15.8 

12.2 

11.8 

6.8 

11.8 

9.4 

7.6 

4.8 

121.0 

P2fc        Kumamoto 

7.6 

9.4 

11.0 

14.4 

15.4 

15.4 

15.4 

8.8 

11.2 

9.0 

7.4 

6.8 

131.8 

&JC        Saga 

9.4 

12.4 

12.0 

12.8 

11.8 

14.4 

15.4 

1U.4 

11.4 

8.8 

8.2 

9.6 

136.6 

felii'ffi:     Saseho 

12.4 

13.4 

12.0 

13.2 

15.2 

16.2 

15.6 

10.6 

11.6 

9.0 

7.8 

11.0 

148.0 

M*lft         Nagasaki 

11.2 

11.6 

11.2 

12.6 

14,0 

14.4 

15.0 

8.0 

10.4 

9.4 

7.2 

9.6 

134.6 

fjc/ijf        Itsugahara 

9.4 

10.0 

15.4 

15.0 

14.6 

17.4 

19.8 

17.0 

15.0 

8.2 

6.4 

6.8 

155.0 

jjrgiag         Fukuoka 

12.8 

14.0 

13.8. 

13.2 

14.8 

13.6 

14.4 

8.4 

13.4 

9.2 

7.6 

11.8 

147.0 

*fr        Oita 

6.2 

10.0 

10.8 

12.4 

13.8 

13.4 

11.6 

6.6 

13.2 

9.2 

7.0 

3.8 

118.0 

~fj$        Shimonoseki 

14.6 

15.0 

14.0 

13.8 

16.0 

16.0 

14.2 

8.4 

13.4 

9.6 

8.8 

11.0 

154.8 

tf§  J|        Hiroshima 

7.8 

9.0 

11.0 

11.4 

13.4 

13.8 

13.8 

9.4 

14.0 

8.4 

6.2 

6.2 

124.4 

ig.            Kure 

10.8 

8.4 

11.6 

13.2 

15.6 

15.2 

14.0 

9.8 

14.4 

9.0 

6.4 

4.8 

123.2 

&UJ         Matsuyama 

7.6 

8.8 

10.8 

12.8 

13.8 

13.6 

13.0 

8.4 

12.2 

9.0 

7.6 

6.2 

123.8 

[K]  |ij        Okayama 

7.0 

8.2 

11.8 

13.8 

15.2 

15.8 

15.8 

9.8 

16.4 

10.6 

6.6 

5.2 

136.2 

B£!Pf        Ajino 

6.2 

7.2 

10.6 

13.6  ' 

14.0 

13.4 

14.2 

9.2 

15.4 

10.2 

7.2 

5.0 

126.2 

^  @?^     Tadotsu 

5.0 

7.8 

10.2 

13.2 

14.2 

13.2 

12.6 

7.8 

13.4 

9.4 

6.6 

5.4' 

118.8 

3D  ^  UJ     Wakayama 

6.2 

7.0 

9.2 

11.2 

12.8 

14.0 

11.2 

7.6 

13.2 

8.2 

6.4 

3.6 

110.6 

*R         Osaka          X 

9.2 

11.4 

13.4 

14.8 

17.8 

16.0 

17.4 

11.2 

18.0 

11.0 

8.8 

8.4 

157.4 

|§,%        Tokushima 

7.4 

8.0 

12.4 

13.8 

16.6 

15.4 

16.2 

11.4 

16.6 

11.0 

8.0 

5.2 

142.0 

if,  ^91        Kochi 

5.4 

78 

10.8 

14.0 

16.4 

16.2 

17.4 

11.8 

15.4 

10.6 

7.0 

3.2 

136.0 

ftt            Tsu 

5.2 

6.6 

9.6 

13.6 

14.0 

14.2 

14.0 

8.2 

14.0 

10.6 

7.0 

3.2 

120.2 

£"S"it    Nagoya 

5.4 

6.0 

8.6 

13.6 

14.8 

16.2 

16.4 

10.2 

14.6 

9.4 

6.2    . 

4.0 

125.4 

jlf^         Hamamatsu 

6.8 

6.8 

11.2 

15.2 

17.6 

19.4 

18.2 

13.4 

19.4 

13.2 

8.4 

4.6 

154.2 

fgj$:        Numaza 

8.0 

8.6 

13.4 

17.0 

19.0 

19.8 

21.2 

15.0 

18.0 

13.4 

8.4 

5.6 

167.4 

Jfrjfr        Tokio 

6.4 

7.4 

11.4 

14.4 

15.0 

18.2 

16.6 

11.8 

16.4 

11.2 

7.4 

4.2 

140.4 

$fc^        Choshi 

9.4 

9.2 

14.4 

14.2 

14.0 

17.2 

14.8 

8.4 

13.2 

11.8 

7.6 

5.8 

140.0 

/B%£        Ishinoruaki 

5.8 

5.8 

7.4 

11.4 

9.8 

15.6 

15.2 

15.6 

12.2 

7.8 

7.0 

5.6 

119.2 

g-^f        Miyako 

5.0 

6.6 

7.4 

12.2 

13.6 

15.0 

19.0 

15.2 

17.2 

7.4 

6.8 

3.4 

128.8 

£SB        Kioto 

10.0 

11.6 

12.6 

13.6 

14.8 

17.0 

17.4 

11.6 

15.8 

9.0 

6.6 

7.4 

147.4 

jgtft        Hikone 

16.4 

15.6 

13.4 

13.6 

15.4 

16.6 

16.4 

9.6 

14.4 

10.6 

7.6 

11.6 

161.2 

N£JJL        Gifu 

4.4 

•4.8 

7.4 

10.6 

11.4 

13.0 

13.4 

9.2 

13.0 

6.8 

5.8 

4.6 

104.4 

Ifltff        Kofu 

5.4 

6.0 

9.4 

12.8 

14.4 

17.8 

19.2 

11.2 

16.6 

10.4 

6.2 

3.2 

132.6 

Sffip        Nagano 

12.6 

9.2 

12.0 

12.6 

12.0 

17.0 

16.2 

12.0 

17.4 

9.4 

6.4 

8.2 

145.0 

^rM'St     Utsunomiya 

3.8 

4.8 

9.2 

11.0 

10.8  . 

17.2 

18.4 

11.8 

17.0 

8.6 

5.4 

2.4 

120.4 

jjjg|?i        Fukushima 

7.0 

74 

9.8 

11.8 

13.4 

17.6 

17.8 

10.2 

13.2 

6.8 

4.8 

6.0 

125.8 

|lj  fc         Vamagata 

14.2 

13.0 

14.8 

12.2 

12.0 

15.8 

19.0 

13.2 

16.4 

10.8 

10.6 

16.6 

168.6 

^  03         Hatuada 

20.8 

19.0 

15.0 

14.2 

13.6 

14.2 

13.6 

10.0 

13.8 

10.6 

9.4 

17.4 

171.6 

*t            Sakai 

23.0 

19.0 

17.4 

12.8 

14.6 

16.6 

15.8 

9.0 

16.2 

10.2 

11.6 

20.0 

186.2 

3t£?2p        Kanazawa 

25.2 

21.2 

19.8 

14.4 

16.0 

17.4. 

18.4 

13.0 

16.8 

12.8 

13.6 

22.2 

'  210.6 

'KTfc        Fushiki 

24.2 

19.4 

18.2 

13.0 

14.2 

16.0 

18.0 

12.0 

16.4 

12.4 

13.6 

22.0 

199.4 

if^'j         Niigata 

23.0 

17.8 

17.4 

12.2 

11.6 

15.2 

17.0 

11.4 

16.2 

13.2 

14.6 

23.2 

192.8 

fAH         Akita 

25.8 

20.4 

23.0 

15.2 

16.2 

16.0 

21.2 

15.0 

16.8 

13.6 

19.4 

26.2 

228.8 

ff^£        Aomori 

20.0 

14.4 

15.8 

8.8 

7.8 

10.6 

15.6 

10.8 

12.2 

7.8 

14.6 

21.8 

160.2 

ggj^f        Hakodate 

13.8 

12.0 

9.6 

9.4 

13.4 

16.2 

18.2 

15.8 

12.6 

6.6 

10.0 

15.8 

153.4 

tgffi        Suttsu 

28.0- 

20.6 

22.6 

10.8 

15.4 

16.8 

19.0 

17.8 

14.8 

13.6 

19.8 

25.6 

224.8 

^t\M        Sapporo 

14.0 

13.0 

11.0 

10.0 

12.0 

13.0 

17.6 

16.4 

13.0 

9.2 

13.8 

12.8 

155.8 

±.)\\        Kamikawa 

19.6 

13.0 

17.4 

11.8 

13.0 

14.2 

16.6 

•    17.6 

16.8 

14.8 

19.8 

19.8 

194.6 

+0        Tokachi 

6.2 

7.8 

7.4 

10.2 

12.2 

19.0 

22.0 

22.2 

18.2 

6.6 

5.8 

3.8 

141.4 

|£^        Erimj) 

8.0 

7.2 

6.4 

9.4 

12.6 

18.4  .. 

22.2 

19.4 

14.0 

7.4 

7.2 

11.0 

143.2 

^l|^        Kushiro 

7.8 

8.0 

9.6 

10.4 

15.4 

18.8 

22.8 

23.0 

19,4 

8.2 

6.6 

4.2 

154.2 

$|^^        Abashiri 

17.2 

12.2 

14.0 

12.6 

14.0 

16.8 

18.4 

17.2 

16.8 

10.2 

12.2 

11.8 

173.4 

^^        Nemuro 

8.8 

10.0 

8.2 

11.2 

14.0 

20.0 

21.8 

21.2 

15.8 

8.2 

7.6 

5.8 

152.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Month 


Jan. 


Feb. 


March 


m 
n 

April 


May 


June 


J§ 

July 


A 

;? 

Aug. 


A. 

n 

Sept. 


• 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


MEAN   WIND   VELOCITY. 


UJJff        Naha 

5.6 

6.2 

4.7 

4.0 

3.6 

3.7 

3.7 

8.9 

4.2 

5.0 

5.9 

5.8 

4.7 

J^i&Ja    Kagoshima 

3.7 

4.4 

4.2 

3.9 

3.7 

3.5 

3.8 

3.6 

3.4 

3.9 

4.1 

4.1 

3.9 

'<£&%•        Miyazaki 

3.4 

3.7 

3.1 

3.3 

3.3 

3.2 

3.9 

3.1 

2.8 

2.6 

2.6 

3.5 

3.'2 

$%#•        Kumamoto 

1.5 

2.0 

1.9 

1.7 

1.5 

1.6 

1.8 

1.3 

•     1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.6 

felt        Saga 

2,5 

3.0 

2.9 

2.8 

2.4 

2.7 

2.8 

2.3 

2.6 

2.2 

2.4 

2.5 

2.6 

teiSrSfe    Saseho 

2.5 

2.8 

3.1 

3.3 

2.5 

2.9 

3.1 

2.9 

3.7 

2.6 

2.3 

2.2 

2.8 

jjfte%        Nagasaki 

3.9 

4.2 

4.3 

4.1 

3.6 

3.9 

4.6 

3.9 

3.4 

3.0 

3.1 

4.2 

3.8 

M|/#~.       Itsugahara 

•  3.7 

3.9 

3.6 

3.8 

3.3 

3.6 

3.8 

3.4 

3.3 

2.8 

3.2 

3.8 

3.5 

jj®|?fi]        Fukuoka 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

2.9 

2.9 

3.0 

2.6  . 

2.6 

2.5 

2.7 

3.4 

3.0 

^c^-        Oita 

2.8 

2.9 

2.4 

34 

2.0 

2.0 

2.3 

2.2 

2.0 

2.3 

2.5 

3.1 

2.4 

~F|fj        Shimonoseki 

5.3 

5.0 

4.7 

4.6 

4.9 

4.1 

4.3 

3.9 

3.2 

3.5 

4.0 

5.7 

4.4 

j$f-  ^        Hiroshima 

3.6 

3.8 

3.7 

3.4 

3.2 

3.4 

3.5 

3.6 

3.6 

3.7 

3.8 

3.7 

3.6 

$$.            Kure 

2.5 

2.6 

2.3 

.  1.9 

1.9 

1.7 

1.8 

l.S 

1.8 

1.9 

2.0 

2.7 

2.1 

$£  UJ         Mat  suyama 

2.9 

3.0 

2.8 

2.5 

2.2 

2.2 

2.2 

1.9 

1.6 

2.0 

2.3 

2.9 

2.4 

ffl\l\         Okayama 

2.3 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

2.4 

2.6 

2.6 

2.0 

1.8 

1.6 

2.1 

2.2 

B^if        Ajino 

4.2 

4.1 

3.4 

3.3 

3.2 

2.9 

3.1 

3.4 

3.4 

3.2 

3.2 

4.5 

3.5 

£  B£  j|£    Tadotsu 

6.6 

5.9 

4.7 

4.0 

3.9 

3.5 

3.4 

3.3 

3.4 

4.2 

4.7 

7.3 

4.6 

^c(^i        Osaka 

3.9 

4.0 

3.7 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.3 

3.2 

3.0 

3.2 

3.9 

3.6 

jffl  3ft  UJ     Wakayama 

3.5 

3.t 

3.4 

3.5 

3.3 

3.3 

3.2 

3.5 

3.0 

2.9 

3.2 

3.7 

3.3 

f&fl        Tokushima 

4.3 

4.5 

4.2 

4.0 

3.5 

3.1 

2.9 

3.0 

3.1 

3.4 

3.9 

4.1 

3.7 

3l5£n        Kochi 

2.6 

2.8 

2.5 

2.1 

1.8 

1.1 

1.5 

1.8* 

1.8 

2.0 

2.4 

2.6 

2.1 

^            Tsu 

4.3 

4.4 

4.4 

3.7 

3.7 

3.2 

3.2 

2.9 

3.1 

3.0 

3.2 

3.9 

3.6 

^illfli     Nagoya 

3.0 

3.5 

3.5 

3.1 

2.9 

2.6 

2.3 

2.4 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

2.8 

}ft&        Hamamatsn 

4.2 

4.8 

4.1 

3.6 

3.5 

3.0 

2.8 

2.7 

3.1 

3.2 

3.4 

4.0 

3.5 

•Jg^:        Numazu 

8.3 

3.2 

3.2 

3.3 

3.1 

3.1 

2.9 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

3.6 

3.1 

^flC        Tokio 

3.7 

4.2 

4.2 

3.9 

4.0 

3.5 

3.5 

3.8 

3.6 

3.2 

3.3 

3.3 

3.7 

I&-J-        Choshi 

5.7 

6.0 

6.9 

6.7 

5.8 

5.6 

5.2 

5.6 

6.3 

5.5 

5.3 

5.4 

58 

Tfa  ^g        Ishinomaki 

6.3 

6.1 

7.1 

5.9 

6.2 

5.4 

4.5 

5.0 

4.9 

5.6 

5.8 

6.3 

5.7 

££•{§•        Miyako 

2.6 

2.4 

2.8 

2.6 

V.I 

1.3 

1.0 

1.2 

1.3 

1.6 

2.0 

2.1 

1.9 

j|rf|J        Kioto 

2.0 

•2.3 

2.4 

2.5 

2.4 

2.1 

2.1 

2.0 

1.6 

1.6 

1.7 

1.9 

2.0 

/t£$i        Hikone 

3.7 

3.7 

3.5 

2.6 

2.2 

2.0 

1.9 

2.0 

2.2 

2.4 

2.7 

3.4 

2.7 

HljrJfL         Gifu 

2.7 

3.3 

3.5 

3.1 

2.7 

2.7 

2.4 

2.5 

2.2 

2.3 

2.5 

2.5 

2.7 

tp  j£f        Kotu 

2.5 

2.8 

2.9 

2.1 

2.3 

2.0 

2.1 

1.7 

1.4 

1.3 

1.9 

2.6 

2.1 

jikif         Nagano 

1.8 

2.3 

3.0 

3.6 

3.2 

2.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.0 

1.8 

1.8 

2.4 

^Sfl'sf     Utsunomiya 

1.6 

1.8 

1.9 

2.1 

1.9 

1.7 

1.6 

1.7 

1.5 

12 

1.2 

1.5 

1.6 

jjgJI        Fukushima 

3.4 

3.0 

3.8 

3.7 

3.7 

2.7 

2.4 

2.2 

1.7 

2.3 

2.9 

3.4 

2.9 

lUjf£        Yamagata 

1.6 

1.8 

2.6 

2.6 

2.7 

1.9 

2.2 

1.9 

1.6 

1.8 

1.9 

1.8 

2.0 

j^i  til        Hamada 

6.1 

5.9 

5.5 

5.1 

4.2 

4.2 

4.7 

4.2 

4.0 

4.3 

4.8 

6.7 

5.0 

tf            Sakai 

4.2 

4.0 

4.3 

4.0 

3.5 

3.6 

3.5 

3.1 

3.4 

2.8 

3.5 

3.9 

3.6 

^/H        Kanazawa 

3.0 

2.6 

2.6 

2.7 

2.5 

2.2 

2.2 

2.0 

1.8 

2.3 

2.2 

3.0 

2.4 

•fljTfc        FushiM 

4.9 

4.0 

4,7 

4.9 

4.2 

4.1 

3.5 

3.4 

4.4 

3.9 

•  4.6 

4.3 

4.2 

$r?i|        Niigata 

7.3 

6.4 

5.8 

4.6 

4.7 

3.9 

3.6 

3.4 

3.9 

5.1 

5.4 

6.7 

5.1 

fAffl         Akita 

7.7 

6.4 

7.4 

5.9 

5.2 

4.2 

3.7 

3.6 

3.4 

4.8 

5.6 

7.5 

5.5 

lSf$£        Aomori 

5.0 

4.1 

4.7 

3.9 

4.1 

&.';! 

2.6 

2.4 

2.4 

3.4 

3.8 

4.5 

3.7 

|igj£jj        Hakodate 

7.1 

6.3 

6.6 

6.0 

5.7 

4.7 

4.4 

4.5 

5.3 

5.5 

6.1 

6.9 

5.8 

K$fiji        Suttsu 

11.7 

10.6- 

11.3 

10.2 

10.8 

10.6 

9.5 

1    8.7 

9.1 

9.6 

10.2 

11.3 

10.3 

m%        Sapporo 

5.0 

4.1 

5.2 

5.9 

6.2 

4.9 

46 

4.2 

3.8 

4.3 

4.3 

4.1 

4.7 

.tjlj        Kamikawa 

2.3 

2.0 

2.7 

-  3.3 

3.4 

2.6 

2.1 

1.8 

1.8 

2.4 

2.7 

2.6 

2.5 

~-\-$$        Tokachi 

2.3 

1.8 

2.4 

2.5 

2.9 

1.8 

1.3 

1.0 

1.3 

2.1 

2.5 

2.6 

2.0 

f£lase        Erimo 

tiliSft        Kushiro 

2.8 

3.5 

3.2 

3.8 

4.0 

3.5 

2.7 

2.5 

2.3 

2.8 

2.6 

2.3 

3.0 

$$?*£        Abashiri 

3.4 

2.6 

2.6 

3.3 

3.4 

2.2 

1.7 

2.0 

2.5 

3.5 

3.7 

3.3 

2.9 

tft^        Nemuro 

7.8 

6.8 

6.4 

7.2 

7.3 

6.4 

5.7 

5.5 

6.2 

7.7 

7.9 

8.0 

6.9 

... 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Month 


Jfcfc  Locality 


Jan. 


Feb. 


^ 

March 


m 


April 


May 


June 


D 

July 


A 

n 

Aug. 


R 

Sept. 


Oct. 


Nov. 


R 
Dec. 


Annual 


MEAN    WIND   DIRECTION. 


5?|$$f         Naha 

N  34°  E 

N28°E 

N50°E 

NH6CE 

S  60'  E 

S  42"  E 

B  18°  E 

S  89°  E 

N  36°  E 

N46°  E 

N40°E 

N35°  E 

N59'  E 

ffi  £i  Jx)     Kagoshinia 

N    2°SV 

N    6°E 

N    5°E 

N33°  E 

N  3-2"  E 

S  43°  E 

S  36°  W 

S  89°  E 

N54°  E 

N19°  E 

NIT  E 

N    4'  E 

N  16°  E 

H?^         MiynZiiki 

N71°W 

N  62'W 

N  46°W 

N14'  W 

N    1°W 

S  12°  W 

S  55'  W 

S  30°  E 

N    8°E 

N33°W 

N  53°  W 

N  74°  W 

N  57°  W 

BS^fC         Knniamoto 

N24°W 

N  17  W 

N  21°W 

N41°  \\ 

N  72°  W 

S  66'  W 

S  41°  W 

S  53°  W 

N  14°  W 

N21'W 

N  19'  W 

N  27°  \V 

N36'W 

fe^t         Saga 

N  11°W 

N    7°VV 

N    9°E 

N30'E 

N    9°E 

N  72°  W 

S  21°  V 

S  13°  E 

N21°E 

N  13°  E 

N    9°  E 

N12°W 

N    3°E 

ffefift     Saseho 

N    1°E 

N    2'W 

N    1°AV 

N19°W 

N67°W 

S  67°  \V 

S  ±3°  W 

S  53°  W 

N    3°  E 

N    3°  E 

N    6°  E 

N"  5°  E 

N  13'  V 

:ife*Hf         Nagasaki 

N    7°E 

N  12°  E 

,N    2°W 

N    5°\\ 

N  80°  V\ 

S  50°  W 

S  32°  W 

S  12°  W 

N33°  E 

N17°E 

N14°E 

N    5°E 

N    2°  E 

HJg         Itsugahnm 

N  35°W 

N31°W 

N  22°  W 

N14°W 

N    2'W 

N53°W 

S  37°  W 

S  43°  W 

N    9°W 

N19°  V 

N  24°  W 

N  41°  W 

N  30°  W 

flwfWI        Fukuoka 

N28°E 

N23°E 

N24°E 

N  18°  E 

N  66*  E 

N71°E 

S  24°  E 

S  78°  E 

N58°E 

N74C  E 

N80°E 

S    TV( 

N  72°  E 

*5J-         Oita 

N  69'W 

N  48-W 

N    7°W 

N    8'W 

N  19°  E 

S  88°  E 

S  13°  E 

S  30°  E 

N    6°  E 

N85°W 

S  71°  \\ 

S  81°  \\ 

N63°W 

T38        Shimonoseki 

N  19  W 

N12°E 

N  16'E 

N44'E 

N51°  E 

K56°E 

N75°E 

N  85°  E 

N61°  E 

N35°E 

N4«°E 

N  26°  W 

N  38  E 

^f  ^         Hiroshima 

N    9°E 

N    9°E 

N10°E 

N    6°W 

N  28°  W 

N85°W 

S  63'  W 

S  78°  W 

N20°E 

N16°E 

N15°E 

N    5'  E 

N    1°JS 

|g.             Kurc 

N    6°E 

N    3°W 

N    8aE 

N39°W 

W 

S  72°  W 

S  68rW 

S  60°  W 

N59°E 

N71*  E 

N60°E 

N    2°W 

N  17°  W 

1£jJj         Matsuyama 

N  53  W 

N  43°  W 

N49"W 

N  81°  W 

N85°W 

N  75°  W 

S  87°  W 

W 

N66°E 

N31°E 

N41°  E 

N45°W 

N  57°  W 

IMJUl         Okayanm 

N  55°W 

N45  \\ 

N  19°W 

N  33"  E 

N  82°  E 

S  62°  E 

S  31°  E 

S  72"  E 

N48°E 

N12°E 

N    6°W 

N60°W 

N 

83c¥f         Ajino 

N61'W 

N  57'W 

N  50°W 

N72°W 

N84°W 

S  67°  W 

S  39°  W 

S  72°  W 

N  22°  W 

N49°W 

N52°W 

N44'W 

N  59  W 

£•£$:     Tadotsu 

8  79"  W 

S  89°W 

N49°W 

N36°W 

N82°W 

N57°W 

N56°W 

S  53°  W 

S  77°  E 

S  31°  E 

S  22°  E 

S  76°  W 

S  81°  W 

A  85         Osaka 

N  17°W 

N16"W 

N    6°E 

N22°E 

N  12°  W 

N26°W 

N47'W 

N  30°  W 

N23'E 

N  19°  E 

N    9°E 

N26°W 

N    3'W 

#I$CUl     Wtikayama 

N  10°  E 

N    5°E 

N  14°E 

N    1°E 

N  26°  W 

N61°W 

S  63  W 

S  10°  W 

N36°E 

tf  32°  E 

N31°  E 

N    6°E 

N  12'  E 

iS§  H         Toluishiu.  a 

N4TW 

N47°W 

N33°W 

N  30°  W 

N41"W 

N76°  E 

S  73°  E 

S  35°  E 

tf  37°W 

N41°W 

N44'W 

N51°W 

N  43°  W 

j§j&J         Kochi 

S  72°W 

S  76-W 

S  69°W 

S  45*  W 

8  35'  W 

S  14°  W 

S    6°  E 

S  17"  W 

S  46°  W 

S  66°  W 

S  72'  \\ 

S  72°  W 

S  54°  \V 

j  fit            Tsu 

N  85  W 

N54°W 

N  50°  W 

N46°W 

N31°W 

S 

S  12°  E 

S  11°  E 

N70°W 

N  56°  W 

N56°  W 

N  61°  W 

N58°  W 

^ilfit     Nagoyu 

N«8°W 

N  42°W 

N47°W 

N70'W 

S  86°  W 

S  48°  W 

S  35°  W 

S  15°  W 

N68°W 

N40°W 

N39°W 

N  39°  W 

N58°W 

iH  G»         Hanj  amatsu 

N64°W 

N  fil  W 

N  64°W 

N  32"  vv 

N47'W 

s  r  E 

S  37°  W 

s  rw 

N64°E 

N  21°  W 

N  82°  W 

N65°W 

N58°W 

tSPp:        Numazu 

N63°E 

N  69°  E 

N  88'  E 

S  88"  E 

S  69°  E 

S  45°  E 

S  47  W 

S  40'  W 

N85'E 

N78°E 

N  73'  E 

N77'E 

N83'E 

^^         Tokio 

N  24  W 

N  IffW 

N    2'W 

N33"E 

S  15°  E 

S  43-E 

S  17°  E 

s  ir  E 

N27°E 

N    7°W 

N14°W 

N  23°  W 

N    7°W 

jfcqp        Choshi 

N  39  W 

N  14°W 

N17°E 

N61"  E 

S  26°  E 

S  64°  E 

S  16°  E 

S  22°  E 

N44*E 

N  16°  E 

N    9°W 

N40°W 

N    7°  E 

ft"  &        Ishinomaki 

N  38'W 

N  31  W 

N  38°W 

N    1°  E 

S  35°  E 

S  70°  E 

S  61°  E 

S  56s  E 

N39°E 

N  31°  V 

N  35°  W 

N45°W 

N  19'  W 

7£  &        Miyako 

S  84  W 

W 

S  81°W 

•S  74°  W 

S  81°  W 

S  77°  W 

S  73°  W 

S  55°  W 

S  82°W 

S  71°  W 

S  83°  W 

S  81°  W 

S  80°  W 

Mf5        Kioto 

N  59°W 

N  25°W 

N  18  V\ 

N12°E 

N48'E 

N78*  E 

S  48°  E 

S  73°  E 

N19"  E 

N    7°V 

N  20°  W 

N59'W 

N    9°W 

StS.        Hikone 

N59°W 

N  44°W 

N  39  W 

N3fi°W 

N35°W 

N  25°  W 

N74'W 

N67°W 

N24°W 

N42°W 

N45°W 

N82°W 

N46'W 

tt^L        Gifu 

N29°W 

N  32°W 

N41°W 

N61"W 

N  82°  W 

S  48°  W 

S  26°  W 

S    4°E 

N45'W 

N  32°  W 

N24°W 

N29°W 

N  42°  W 

^P  #f        Kofu 

N  14°W 

N  16°W 

N47°W 

N76°W 

N76°W 

S  77°  W 

N79°W 

N81°W 

N72°W 

N59°W 

N50°W 

N    8°E 

N  67°  W 

J^jf         Nagano 

N55°E 

N  33°  E 

N23°E 

N38°W 

N89°W 

N77°W 

N  85°  W 

S  50°  W 

S  80°  W 

N66°W 

N    8°E 

N42°E 

N37  W 

^tffiTlr     Utsunonaiya 

N    4'W 

N    7°E 

N36°E 

S  86°  E 

S  29°  E 

S  67°  E 

S41°E 

S  38°  E 

N49°E 

N27°E 

N    5°E 

N    5°E 

N48'  E 

|§|b         Fukushima 

N62W 

N  43°W 

N  36'W 

N19*W 

N50"W 

N57°E 

N36'E 

S    6°E 

N13"E 

N74°W 

N61'W 

N74°W 

N  43°  W 

lUjfc        Yamagata 

S  88'W 

N69°W 

N34°W 

N51°W 

S  31"  V\ 

N54°E 

S  62°  E 

S    3°VV 

S  18°  E 

S    5°E 

S    8°W 

N68°W 

S  70°  W 

JH  ffl         Hamada 

N38°W 

N18°E 

N27°E 

N  30°  E 

N29°  E 

N  22°  E 

S  16°  W 

N40°E 

N37'E 

N32°E 

N35°E 

N  71°  W 

N  25°  E 

tj|             Sakai 

N  71  W 

N49°W 

N  15°W 

N14°E 

N29°W 

N31°W 

N  53"  W 

N21°W 

N34°E 

N  37°  Vi 

N38°W 

N86°W 

N38°W 

fir?        Kanazawa 

S  26°  E 

S  37"  E 

S  81°  E 

667°E 

S  33"  E 

S  24*  E 

S    9°  E 

S  11°  E 

S  67°  E 

S  43°  E 

S  43*  E 

S  18°  E 

S  39°  E 

ft*        Fushiki 

S  45°W 

S  38"W 

S  85°W 

N  57°  W 

N65°W 

N38'W 

N61°W 

S  47°  W 

N67°E 

S  34°  W 

S  42°  W 

S  32"  W 

S  59  W 

$jj&        Niigata 

N  88°W 

S  63°W 

S  80°W 

8  29°  W 

S  26°  W 

S  '28'  E 

S  19°  E 

S  16°  E 

S  56°  E 

S  10°  W 

S  20°  W 

S  62°  W 

S  28°  W 

$ClH         Aldta 

N  5l'W 

N15°W 

N70°W 

S  45°  W 

S  20°  W 

S  25°  E 

S    7*E 

S  15°  E 

S  64"  E 

S  86°  E 

N88°W 

N44°W 

S  7(i  W 

if/ffc        Aomori 

S  83°W 

S  71°W 

S  75CW 

N  86°  W 

N50°W 

N  11°  W 

N  15°  W 

N16°W 

S  51°  W 

S  70°  W 

S  74°  W 

S  77°  W 

N  89°  W 

gagf         Hakodate 

N  49"W 

N35"W 

N  50°W 

S  84°  W 

S  37°  W 

S    6°E 

S    1°E 

s  rw 

N45°W 

N62°W 

N56°W 

N51°W 

N  74°  W 

IgSIS        Suttsu 

N84°W 

S  83°W 

S  70°W 

S  18°  W 

S31°W 

S    7"  E 

S    8°  E 

S     3'E 

S  16"  W 

S  48°  W 

S  80°  W 

N87°W 

S  4t  W 

tlt5|         Sapporo 

N  72"W 

S  41°W 

N39"W 

S  36°  E 

S  56°  E 

S  74°  E 

S.68"E 

S   52'  E 

S  37°  E 

S    2°E 

S  5l°W 

S  69°  W 

S  40°  E 

JbJ'l        Kamikawa 

S  33'W 

N64°W 

S  65°W 

S  78°  W 

N87°W 

N44°W 

N66°W 

N  53°W 

NSO'E 

S  35°  W 

S  48°  W 

S  55°  W 

S  80°  W 

-f$        Tokachi 

N79°W 

N70°W 

S  87°W 

S  80°  W 

N  82°  E 

N82°E 

S  82°  E 

S   49°W 

N60°E 

N61°W 

N87°W 

N88°W 

N  60°  W 

1*1^:        Erimo 

N51°W 

N    7°W 

N  54°W 

N  71"  W 

N57°W 

N  10°  E 

N21°W 

N  25°W 

N16°E 

N78°W 

N  59°  W 

N52°W 

N47°W 

$!KF         Kushiro 

N  20  'W 

N    9  W 

N    5°W 

S  56°  W 

S    7°E 

N85°E 

S  25°  E 

S    7*E 

N19'E 

S  71°  W 

N  29°  W 

N30'W 

N  19°  W 

1    »J4>         Abattoir! 

N  85°W 

N49°W 

N64°W 

S  24'  W 

S  25°  W 

N79°E 

S  70"  E 

S  18°  E 

S  35°  W 

S  65°  W 

S  81°  W 

S  87°  W 

S  80°  W 

1    #1^        Nemuro 

N65°W 

N25"W 

N51"W 

S  23°  W 

S  16°  W 

S  31°  E 

S  18°  E 

S  10°  E 

S  30'  E 

S  58°  W 

N82°W 

N  76°  W 

S  55°  W 

-50- 

8  m  ffi  -  --f  ;fL  ^  M  'PI  H  .-t-  H  <¥  55:  *•  ¥  58  II  91  '  $  ft 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


^•\H:^  Month 

—   . 

_~ 

— 

m 

31 

x> 

-b 

A 

A 

-r 

t- 

± 

& 

J9 

ft 

ft 

n 

ft 

n 

jq 

^ 

^ 

% 

^ 

^ 

^ 

_^>< 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MAXIMUM    WIND    VELOCITY. 


5JIS$f        Naba 

23.1 

20.7 

20.5 

16.4 

28.3 

33.7 

33.5 

20.7 

39.8 

23.9 

38.1 

20.5 

39.8 

^  £  &    Kagoshima 

17.6 

26.3 

18.9 

13.3 

22.6 

24.1 

80.7 

70.9 

19.1 

18.4 

15.1 

21.4 

70.9 

K*»f         Miyazaki 

14.4 

19.2 

17.8 

15.0 

16.5 

13.1 

22.3 

36.8 

20.2 

17.8 

13.9 

16.9 

36.8 

W.'fc        Kumanioto 

10.2 

14.6 

10.7 

9.6 

9.5 

9.8 

17.1 

16.0 

9.2 

9.5 

7.2 

9.6 

17.1 

feii         Saga 

19.3 

16.7 

16.0 

24.8 

18.8 

16.1 

20.2 

19.4 

17.1 

15.4 

15.0 

18.7 

24.8 

feffiR     Saseho 

16.0 

17.4 

15.2 

19.2 

24.2 

16.7 

20.3 

18.7 

18.4 

15.8 

13.8 

12.9 

24.2 

^.iH^        Nagasaki 

27.4 

25.7 

27.6 

25.3 

26.7 

26.0 

33.5 

62.1 

27.2 

28.1 

22.7 

27.6 

62.1 

jfj  ^        Itsugahara 

17.3 

17.4 

15.1 

16.8 

15.0 

16.1 

21.9 

16.4 

13.3 

21.8 

16.8 

19.5 

21.9 

jjfS!«)        Fukuoka 

16.6 

16.1 

15.6 

17.9 

23.9 

13.1 

14.9 

•22.2 

12.6 

14.9 

1-2.8 

16.3 

2J.9 

*fr        Oita 

13.5 

20.4 

17.7 

15.8 

16.7 

14.7 

19.9 

28.3 

26.2 

16.9 

11.7 

16.0 

283 

~Fg$        Shimonoseki 

23.8 

25.0 

19.8 

20.8 

21.4 

17.4 

18.4 

28.4 

14.7 

22.1 

21.3 

21.1 

28.4 

jg,%        Hiroshima 

19.4 

15.9 

21.7 

15.4 

20.5 

19.3 

19.6 

46.1 

22.7 

23.1 

15.4 

20.4 

46.1 

^.            Kure 

15.8 

15.9 

11.1 

11.8 

24.8 

9.'J 

23.4 

23.1 

15.0 

15.2 

15.3 

15.0 

24.8 

iJStll         Matsuyama 

15  .7 

18.1 

13.4 

14.2 

15.7 

11.3 

1-2.7 

27.0 

11.1 

18.0 

13.6 

17.0 

18.1 

pSO  Jl|        Okayama 

16.7 

15.5 

13.7 

15.5 

13.0 

13.9 

22.2 

36.9 

1^.0 

11.2 

10.6 

15.0 

36.9 

B^ffif        Ajino 

17.6 

24.0 

19.7 

15.1 

20.3 

10.8 

27.0 

32.7 

17.9 

15.2 

18.8 

20.2 

32.7 

£ff$:    Tadotsu 

36.0 

29.0 

31.0 

26.4 

23.9 

14.9 

22.7 

37.5 

30.5 

30.0 

25.0 

31.8 

37.5 

i<  R5        Osaka 

19.1 

21.8 

19.2 

14.2 

29.1 

15.0 

16.7 

33.7 

25.4 

18.8 

17.9 

18.9 

33.7 

$H5{ftUl     Wakayama 

15.0 

16.4 

15.8 

17.6 

14.9 

27.3 

21.6 

28.0 

28.1 

15.5 

18.0 

14.4 

28.1 

&,  la        Tokushima 

16.5 

16.2 

14.3 

16.6 

12.7 

11.6 

21.8 

33.2 

30.0 

15.7 

14.2 

15.5 

33.2 

ii£n        Kochi 

14.4 

16.2 

13.8 

12.0 

19.7 

9.9 

31.5 

32.1 

36.5 

26.8 

24.7 

10.6 

36.5 

^t            Tsu 

16.9 

19.3 

22.7 

19.5 

22.8 

12.8 

16.8 

45.0 

30.2 

23.1 

16.2 

19.8 

45.0 

^•"STS    Nagoya 

12.8 

14.0 

13.9 

14.5 

14.9 

13.1 

15.8 

26.8 

20.9 

14.4 

13.2 

16.5 

26.8 

jlffjj        Hamamatsu 

11.5 

23.4 

13.5 

13.6 

18.2 

15.7 

15.5 

19.3 

33.9 

19.7 

16.3 

16.5 

33.9 

tBJ^£        Nximazu 

12.7 

21.1 

!4.6 

15.6 

14.6 

18.2 

14.2 

-   19.3 

30.7 

21.6 

21.9 

10.0 

30.7 

Jfc®        Tokio 

14.1 

17.0 

16.1 

15.2 

13.7 

14.1 

13.5 

17.0 

27.3 

179 

17.0 

13.7 

27.3 

$a|£j-        Choshi 

34.1 

34.6 

31.0 

31.3 

23.0 

37.2 

20.9 

27.2 

43.3 

52.6 

35.0 

29.3 

52.G 

;J53g        Ishinomaki 

25.0 

26.6 

31.6 

27.2 

35.8 

28.5 

25.8 

25.2 

34.0 

26.8 

26.5 

36.9 

3P.9 

§•-£•        Miyako 

17.2 

15.8 

18.6 

16.6 

16.3 

10.7 

12.2 

15.9 

11.3 

14.2 

13.5 

13.8 

18.6 

Xtffi        Kioto 

11.3 

13.2 

15.2 

13.7 

12.9 

9.7 

9.7 

20.0 

14.2 

9.2 

16.9 

11.2 

2'.0 

>g;ft        Hikone 

16.7 

15.8 

16.1 

12.2 

11.3 

21.2 

13.6 

19.7 

16.8 

18.3 

14.9 

28.9 

28.9 

«fcl|L.        Gifu 

14.7 

37.3 

19.7 

15.1 

14.8 

11.8 

12.2 

31.7 

27.7 

14.7 

12.7 

16.0 

31.7 

Ep  ffr        Kofu 

28.1 

28.1 

24.3 

25.7 

24.5 

20.6 

16.4 

16.5 

46.2 

32.9 

22.2 

28.8 

46.2 

Aif        Nagano 

14.5 

15.9 

25.0 

20.4 

23.8 

15.9 

16.8 

16.1 

183 

15.6 

13.9 

18.9 

25.0 

^jMfiS^T    Utsunomiya 

14.7 

18.6 

17.8 

13.2 

9.3 

10.1 

11.5 

12.3 

17.4 

11.9 

10.6 

19.7 

19.7 

jjig^        Fukushima 

23.7 

'  18.8 

17.6 

20.7 

22.8 

14.2 

14.2 

14.5 

28.2 

18.5 

15.2 

22.9 

28.2 

\l\fi2        Yamagata 

13.2 

10.9 

15.4 

14.7 

15.2 

15.5 

14.9 

16.1 

11.7 

10.4 

13.9 

15.1 

16.1 

^H        Hamada 

33.8 

30.3 

35.5 

27.7 

29.0 

23.4 

32.7 

38.7 

22.6 

32.6 

26.6 

37.8 

38.7 

*i            Sakai 

25.3 

21.3 

24.0 

18.5 

21.9 

18.3 

25.6 

25.2 

20.0 

14.6 

22.2 

21.0 

25.6 

^?^-        Kanazawa 

16.2 

17.7 

19.3 

12.4 

14.4 

10.4 

11,0 

23.2 

11.3 

11.5 

16.7 

26.4 

26.4 

fjj?fc        Fushiki 

25.5 

26.1 

20.9 

22.9 

23.7 

22.2 

16.7 

28.9 

38.3 

26.5 

3fi.4 

26.9 

38.1 

$r&         Niigata 

29.8 

30.3 

22.9 

17.9 

19.7 

19.7 

20.2 

23.8 

24.4 

24.2 

25.5 

35.1 

35.1 

lilcH         Akita 

41.5 

31.1 

30.6 

27.1 

26.5 

17.3 

17.9 

18.8 

30.6 

32.0 

28.0 

3S.7 

41.5 

^•^        Aomori 

26.7 

19.2 

23.2 

24.3 

21.1 

17.,) 

12.8 

18.8 

14.8 

21.8 

20.7 

23.5 

26.7 

ggflf        Hakodate 

27.6 

23.8 

25.5 

22.1 

24.1 

22.0 

24.9 

26.1 

21.9 

24.3 

22,9 

24.8 

27.6 

^SC        Suttsu 

42.4 

48.3 

49.7 

35.8 

36.0 

33.3 

32.5 

33.3 

35.4 

40.5 

34,2 

40.0 

49.7 

|L4^         Sapporo 

2(5.8 

244 

289 

23.4 

24.2 

19.9 

15.9 

18.6 

236 

24.8 

21.8 

36.1 

36.1 

Jijlj         Kamikawa 

15.8 

14.3 

16.8 

23.0 

17.7 

14.2 

10.1 

13.9 

12.4 

16.3 

18.2 

19.2 

23.0 

*f-|^        Tokachi 

19.8 

16.4 

16.6 

18.3 

16.9 

20.2 

16.3 

9.8 

12.6 

18.1 

24.4 

20.7 

24.4 

««^        Erimo 

RWW 

^l|J^        Kushiro 

19.2 

23.2 

16.9 

19.0 

21.6 

16.3 

16.8 

14.3 

17.1 

17.2 

20.2 

27.9 

27.9 

f^^r         Abashiri 

28.0 

20.4 

22.8 

19.1 

26.3 

22.0 

13.2 

16.5 

20.3 

18.1 

20.8 

26.4 

28.0 

^'3?        Nemnro 

34.7 

29.1 

27.4 

27.8 

25.7 

27.2 

18,5 

27.3 

29.5 

30.2 

27.8 

42.3 

42.3 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


Locality 


n 

Feb.. 


n 

March 


m 


April 


May 


n 

June 


July 


A 


Aug. 


Jl 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


± 

Ji" 

Dec. 


Annual 


NUMBER   OF   DAYS   WITH    GALES. 


SBH        Naha 

14.0 

13.2 

9.0 

5.2 

2.6 

2.2 

3.4 

3.8 

4.4 

6.0 

10.4 

11.6 

85.8 

$&  %  &     Kagoshima 

.3.4 

6.0 

5.0 

4.2 

5.0 

3.0 

5.6 

3.4 

3.4 

3.8 

4.4 

5.4 

52.6 

§•*£         Miyazaki 

3.6 

5.2 

3.2 

2.2 

2.8 

1.8 

4.0 

1.6 

1.4 

0.2 

1.0 

2.4 

29.4 

$S;4c        Kumamoto 

0.2 

0.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.4 

felt!        Saga 

3.2 

4.4 

3.8 

2.4 

1.0 

2.2 

1.6 

2.2 

1.4 

1.0 

1.8 

1.8 

26.8 

£i:#    Saseho 

1.8 

2.2 

3.4 

4.2 

18 

3.0 

4.0 

3.0 

5.0 

1.6 

1.0 

0.6 

31.6 

J**^        Nagasaki 

6.8 

7.0 

9.0 

7.6 

6.2 

7.0 

7.4 

6.0 

3.8 

4.6 

5.6 

8.0 

79.0 

Jgjj£        Itsugahara 

5.0 

3.2 

2.2 

4.0 

4.2 

4.4 

5.2 

2.8 

2.0 

2.0 

3.4 

4.8 

43.2 

jjiglS]        Poknoka 

5.6 

5.4 

2.8 

2.'J 

2.6 

1.0 

1.6 

1.8 

1.0 

0.8 

2.8 

5.2 

32.8 

*fl-        Oita 

1.4 

2.2 

0.8 

1.6 

1.0 

1.0 

3.0 

2.0 

0.8 

0.4 

0.6 

1.8 

16.6 

"P8§        Shimonoseki 

8.6 

8.6 

7.4 

6.6 

7.2 

3.6 

44 

2.8 

1.6 

1.8 

4.8 

11.2 

68.6 

Jg£J|j        Hiroshima 

5.2 

7.0 

5.0 

6.2 

3.6 

3.6 

4.2 

3.8 

2.2 

2.4 

2.4 

3.2 

48.8 

i£L            Kure 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

1.0 

0.0 

0.8 

1.0 

0.4 

0.4 

1.0 

1.0 

7.8 

;|&U]         Matsuyama 

2.2 

4.0 

2.4 

1.8 

1.0 

0.8 

0.6 

0.8 

0.2 

0.4 

1.4 

3.6 

19.2 

fJoj  ilj        Okayama 

2.0 

1.8 

1.4 

1.2 

1.2 

O.S 

1.6 

2.4 

1.0 

0.4 

0.6 

1.4 

15.8 

t)$3?f        Ajino 

6.2 

6.0 

4.0 

3.6 

3.8 

1.0 

1.8 

3.4 

3.6 

1.6 

2.4 

9.6 

47.0 

£/£$:     Tadotsu 

16.4 

13.2 

10.4 

7.4 

7.0 

3.0 

5.0 

4.4 

6.8 

9.8 

12.8 

19.4 

115.6 

#13&UJ     Wnknyjima 

7.4 

6.4 

5.0 

3.6 

4.4 

2.4 

3.6 

3.4 

2.6 

2.0 

2.8 

7.6 

51.2 

*|R         Osaka           X 

3.2 

3.0 

2.2 

4.0 

3.2 

3.4 

2.8 

3.2 

2.2 

0.8 

1.6 

3.8 

33.4 

jgH        Tokushima 

5.0 

6.2 

4.2 

6.0 

2.8 

1.2 

1.4 

2.4 

1.8 

1.2 

3.4 

3.2 

38.8, 

JgJSl        Kochi 

2.4 

3.0 

2.2 

0.8 

1.0 

0.0 

0.8 

1.8 

1.4 

0.4 

0.8 

0.2 

14.8 

&            Tsu 

8.0 

8.4 

9.8 

6.4 

6.4 

2.6 

2.4 

2.2 

3.2 

4.4 

4.0 

7.2 

65.0 

fcl!fg    Nagoya 

3.8 

4.4 

5.8 

4.4 

3.6 

1.4 

0.8 

1.8. 

1.6 

1.0 

1.4 

3.4 

33.4 

jfJfS        Hainan  atsu 

1.8 

5.0 

2.8 

2.6 

2.8 

0.8 

1.2 

1.0 

2.0 

1.4 

2.0 

2.6 

26.0 

${^        Numazu 

3.4 

3.0 

2.0 

2.6 

1.4 

1.4 

2.0 

1.2 

1.8 

1.4 

2.6 

5.0 

27.8 

JjCiUC        Tokio 

5.2 

5.6 

7.2 

4.8 

5.2 

2.2 

2.4 

3.6 

2.2 

1.8 

2.4 

2.8 

45.4 

&&•        Choshi 

12.2 

12.6 

17.2 

15.6 

108 

8.0 

8.0 

10.0 

14.0 

10.8 

11.8 

10.4 

141.4 

;<jj4r        Ishinomaki 

16.4 

15.2 

18.0 

13.2 

13.8 

6.0 

3.6 

6.4 

8.2 

13.0 

12.2 

13.2 

139.2 

&  iSf        Miyako 

2.2 

1.4 

4.2 

3.0 

2.6 

0.4 

0.2 

0.6 

0.6 

1.4 

0.8 

1.2 

18.6 

jjCffl        Kioto 

0.2 

1.0 

1.2 

0.8 

0.8 

0.0 

0.0 

0.8 

0.6 

0.0 

0.4 

0.8 

6.6 

J£$L        Hikone 

6.6 

3.4 

3.8 

2.2 

0.6 

0.2 

1.0 

1.6 

1.6 

1.4 

3.0 

4.6 

30.0 

Jg^.        Gif  u 

3.2 

4.8 

7.2 

4.0 

3.2 

2.0 

0.2 

1.6 

1.4 

1.2 

'!.« 

3.6 

34.0 

ipjft        Kofu 

8.8 

8.6 

7.8 

4.0 

2.6 

1.2 

1.0 

0.6 

0.8 

2.0 

5.8 

•      8.0 

51.2 

J^if         Nagano 

2.2 

4.2 

6.6 

10.8 

6.6 

2.8 

2.2 

1.8 

3.6 

2.0 

2.2 

2.0 

47.0 

^$^5?    ftsunomiya 

1.8 

2.0 

2.0 

0.6 

0.0 

0.2 

0.2 

0.8 

0.8 

0.2 

0.2 

1.0 

.    9.8 

gg  ,%        Fukushima 

6.4 

4.4 

9.0 

7.4 

7.8 

1.4 

1.2 

1.4 

2.4 

4.0 

3.8 

6.2 

55.4 

Ul)|5        Yamagata 

0.2 

0.4 

2.0 

3.8 

4.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

0.4 

1.0 

0.4 

17.4 

^  ffl         Hainada 

14.6 

13.4 

12.8 

10.8 

6.6 

9.6 

10.4 

8.2 

5.4 

7.6 

10.8 

16.2 

126.4 

ij|            Sakai 

9.4 

7.6 

8.8 

7.4 

4.S 

5.6 

5.6 

4.0 

4.6 

3.4 

6.4 

7.4 

75.0 

i£ril        Kanazawa 

3.6 

1.8 

1.6 

1.4 

1.4 

0.4 

1.0 

0.6 

0.4 

0.6 

1.4 

4.0 

18.2 

ft?ic        Fushiki 

10.4 

7.6 

13.8 

10.8 

7.6 

6.6 

3.6 

5.0 

11.8 

7.2 

9.8 

8.6 

102.8 

gfng        Niigata 

17.8 

15.0 

13.6 

6.2 

7.4 

2.2 

3.6 

3.2 

4.0 

9.8 

10.8 

16.8 

110.4 

&  Rl         Akita 

17.8 

14.4 

18.2 

12.8 

11.6 

5.2 

5.2 

4.2 

4.0 

10.2 

11.4 

18.4 

133.4 

^f^        Aomori 

11.6 

8-0 

11.0 

8.2 

9.2 

3.2 

1.2 

2.0 

2.2 

6.6 

7.2 

8.8 

79.2 

®M        Hakodate 

22.8 

17.6 

22.0 

18.8 

16.6 

13.0 

10.4 

12.2 

13,0 

16.2 

18.4 

22.0 

203.0 

^g|5        Suttsu 

26.6 

23.2 

27.4 

25.4 

27.6 

22.0 

22.2 

22.0 

23.0 

25.4 

26.2 

28.2 

299.2 

tlfil        Sapporo 

15.0 

11.4 

17.6 

20.6 

21.0 

12.8 

11.0 

9.4 

10.0 

13.4 

12.2 

11.6 

166.0 

_h  J  1  1        K  amikawa 

1.6 

1.4 

3.4 

5.0 

4.6 

1.2 

0.2 

1.0 

1.0 

4.0 

1.8 

3.0 

28.2 

•f-$js        Tokachi 

4.2 

2.8 

5.2 

4.4 

5.6 

1.4 

0.4 

0.0 

1.6 

4.2 

7.0 

6.4 

43.2 

li^        Erimo 

... 

r>j<4x_             **  Ji  •**** 

^IJJlP        Kushiro 

6.6 

6.0 

6.0 

7.8 

9.2 

3.2 

2.0 

1.6 

2.4 

5.0 

4.2 

3.6 

57.6 

lH5fe        Abashiri 

6.6 

3.4 

5.0 

7.2 

7.2 

2.8 

1.0 

2.4 

3.0 

6.0 

6.2 

4.4 

55.2 

^^        Nemuro 

20.0 

15.8 

16.2 

19.8 

20.0 

15.0 

12.8 

11.6 

14.6 

19.8 

22.8 

22.0 

210.4 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


^"^M^  Month 

— 

— 

.  — 

ra 

E 

- 

-b 

A 

* 

+ 

t" 

± 

a 

^"^V. 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

J3 

^ 

1 

q 

^ 

^fp- 

J§^  Locality~"^^^ 

Jan. 

FeK 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Anuual 

m 


NUMBER   OF    HOURS    WITH    SUNSHINE. 


2J[5$f        Naha 

132.0 

95.1 

144.1 

159.0 

200.9 

209.6 

301.3 

274.2 

249.6 

175.2 

138.3 

149.4 

2225.7 

^filf^        Miyazaki 

161.2 

141.7 

142.8 

146.1 

135.9 

154.2 

195.5 

219.2 

145.8 

159.5 

151.2 

168.3 

1921.4 

jfjEsjc        Kumamoto 

117.9 

114.3 

146.1 

153.0 

162.0 

159.2 

164.0 

216.6 

1  68 

173.9 

147.1 

110.8 

1821.8 

fe|£        Saga 

121.2 

111.1 

146.8 

162.9 

167.2 

144.2 

142.2 

172.5 

142.1 

151.6 

138.2 

116.2 

1716.2 

^-  i"  (Sc     Saseho 

ft  Itf          Ttsupihira 

jg  |S)        Fukuoka 

88.fi 

98.1 

143.2 

166.1 

186.1 

181.8 

1-2.1 

222.1 

160.4 

176.5 

139.2 

94.2 

1838.4 

;^c5f         Oitn 

~F  |f]        Shimonoseki 

77.8 

105.8 

166.6 

154.7 

242.5 

195.1 

184.5 

2619 

174.3 

ISt.l 

131.0 

81.9 

1960.2 

Jfgjlj        Hiroshima 

133.1 

131.7 

160.5 

180.0 

178.6 

187.3 

193.2 

221.8 

161.6 

192.4 

171.5 

145.6 

2057.3 

JS.            Kure 

^SUJ         Matsuyama 

137.0 

151.1 

176.0 

1859 

191.6 

208.7 

210.4 

250.2 

170.1 

19'>.6 

168.6 

1379 

2178.1 

USJlij         Okayama 

150.5 

153.4 

175.5 

192.9 

207.5 

202.9 

213.2 

244.1 

163.3 

192.0 

166.3 

148.2 

2209.8 

BjBfF        Ajino 

156.8 

150.2 

181.3 

191.9 

207.6 

213.4 

216.3 

252.9 

161.4 

186.0 

169.7 

158.5 

2246.0 

^^M-    Tadotsu 

140.2 

143.1 

179.7 

193.7 

206.1 

215.1 

221.9 

255.9 

167.9 

191.8 

164.6 

138.5 

2218.4 

^C  $fc        Osaka 

141.6 

142.1 

158.5 

181.3 

200.6 

196.9 

206.9 

239.2 

158.4 

181.5 

165.7 

155.1 

2127.8 

^HSiftUl     Wakayama 

132.8 

138.2 

161.5 

186.3 

199.9 

204.S 

219.9 

244.4 

155.0 

174.3 

159.3 

128.6 

2105.0 

^^         Toknshima 

150.7 

157.6 

168.8 

179.4 

185.4 

183.7 

190.0 

225.6 

137.8 

166.2 

158.7 

155.3 

2059.2 

i^Si^tl         Kocbi 

184.6" 

177.1 

186.7 

179.0 

186.3 

188.0 

187.9 

227.3* 

167.4* 

181.7* 

18-2.2* 

184.1* 

2234.8 

jf:            Tsu 

134.0 

150.4- 

163.7 

170.6 

171.4 

167.3 

183.-^ 

209.1 

135.1 

167.2 

154.3 

155.6 

1697.9 

45t!fli?  '  Nao'oya 

170.1 

188.4 

20.).2 

195.5 

212.8 

211.1 

217.7 

235.8 

165.3 

184.4 

176.1 

168.0 

2325.4 

iltlS   ~  ;!Ha^amatsu* 

183.1 

191.2 

200.4 

198.7 

219.8 

185.1 

226.5 

253.0 

167.1 

183.1 

171.4 

190.4 

2389.9 

•?g}ft      "Ntrmazu 

188.7- 

179.3 

185.1 

182.7 

216.0 

188.5 

191.2 

'232.8 

168.1 

189.6 

183.5 

203.0 

2308.7 

^^t  .      Tokio 

184.1 

177.9 

168.3 

171.8 

209.1 

171.0 

181.3 

221.5 

143.9 

164.9 

171.6 

195.8 

2161.3 

j  Jjfjj^p-        Chdcbi 

... 

... 

^CfP        Kioto 

147.2 

149.4 

181.6 

201.0 

221.1 

201.3 

213.2 

243.3 

167.4 

199.2 

167.4 

151.6 

2246.7 

Jf^tS        Hikonc 

lil.4 

124.6 

169.5 

184.0 

206.4 

1972 

206.9 

235.6 

165.9 

187.1 

156.9 

119.9 

2065.4 

il|£J!-        Gifu 

148.6 

156.5 

175.5 

183.5 

189.4 

194.0 

183.0 

211.3 

143.2 

171.8 

157.4 

14-1.6 

2055.S 

tpjfr        Kofil 

197.0 

192.2 

222.5 

195.9 

208.5 

211.7 

147.5 

2H4.2 

149.5 

166.6 

156.0 

183.8 

1599.8 

j&itf        Fa^ano  : 

107.7 

139.8 

372.1 

187.8 

215.7 

172.6 

175.2 

212.8 

121.8 

16(>.4 

139.5 

110.6 

1922.0 

^ifl'l?    Utstinomiya 

' 

'". 

'"* 

•  •• 

130.1 

112.6 

145.1 

98.4 

153.3 

167.0 

189.1 

;        *** 

Uljf£         Yamagata 

88.0 

107.5 

149.3 

177.6 

203.9 

175.9 

146.1 

173.5 

121.5 

132.1 

112.6 

72.8 

1660.8 

^            Sakg,i 

56.4 

76.6 

117.6 

166.8 

198.7 

162.9 

177.8 

202.1 

129.6 

153.3 

112.7 

54.5 

1609.1 

^?f        Kanazuwa 

58.9 

79.1 

115.2 

175.1 

209.8 

177.8 

177.8 

219.6 

148.9 

168.0 

125.9 

59.5 

1715.6 

"fi^/fc        l\ishiki 

^T(j§         Niigata 

31.6 

47.2 

85.1 

157.8 

2032 

195.9 

166.7 

208.4 

134.7 

131.2 

77.3 

34.1 

1173.2 

$;{5        Akitii 

48.2 

748 

122.4 

172.5 

210.3 

168.0 

150.7 

199.7 

147.1 

13  i.4 

884 

41.7 

1563.2 

1^^        Aomori 

45.1 

72.4 

117.3 

177.0 

209.3 

1-..SJ8 

177.6 

1838 

142.9 

145.0 

71.9 

38.4 

1574.5 

g}-J|f        Hakodate 

106.9 

121.1 

176.2 

•221.5 

246.7 

201.3 

177.0 

186.9 

164.4 

192.3 

127.5 

93.1 

2014.8 

Suttsn 

tL1!^         Sapporo 

81.2 

109.9 

157.2- 

200.7 

210.4 

192  9 

179.0 

164.7 

157,0 

155.8 

^8.2 

M.3 

1778.3 

.LJ'I         Kamikawa 

47.7 

96.6 

110.8 

156.9 

164.2 

155.6 

148.6 

128.4 

111.1 

99.7 

55.9 

37.5 

1313.0 

~t"^        Tokachi 

gl]^       Kushiro 

iN^iii        Abashiri 

> 

t&^        Nemuro 

136.5 

152.1 

202.6 

204.9 

200.8 

155.8 

v  154.9 

145.0 

159.9 

1915 

144.S 

144.9 

1993.7 

„.      -- 

*  )  Lost  If  93 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1896-1900. 


MISCELLANEA. 


-fill       & 

ITB    35 

Mean  anniial  number  of  days  with 

^•ftf-SvS^lJfcT 

H^-^.p, 

Max.  Daily 

Abs.  Range  of 

Locality 

m 

S 

m 

^a*     35 

*fL  m 

H 

"\  1  i  D     \  ii' 

n¥simi 

Range  of 

Air  Temp,  dur- 

# 

A 

A 

K 

== 

Temp.  <0° 

i»i  u\.  .Air 
Temp.  >25° 

Air  Temp. 

ing  the  period 

|    UH        Naha 

0.0 

0.0 

0.0 

18.4 

0.0 

0.0 

203.0 

15.0 

27.2 

Stella     Kagoshima 

5.2 

2.4 

0.0 

15.2 

1.4 

11.0 

127.2 

17.0 

39.6 

fe'ilij         Miyazaki 

0.0 

0.0 

0.0 

22.6 

3.6 

29.4 

124.0 

18.5 

41.8 

$S>fc        Kumamoto 

11.2 

5.2 

0.0 

16.8 

8.6 

57.0 

144.2 

24.0 

45.2 

•feH5I        Saga 

17.2 

6.0 

0.4 

15.1 

3.8 

29.6 

129.6 

20.9 

42.3 

f£  lftf£     Saseho 

15.0 

12.6 

0.0 

12.8 

0.6 

14.2 

122.4 

18.5 

39.9 

Jzifpf         Nagasaki 

11.6 

15.0 

0.2 

15.0 

0.0 

15.4 

116.2 

17.1 

40.6 

j|tlsj(         Itsugahara 

11.4 

10.4 

0.2 

13.0 

2.2 

38.0 

98.6 

18.1 

42.2 

jfSiffi]        Fukuoka 

16.6 

21.8 

2.6 

19.6 

5.6 

30.0 

116.8 

20.4 

40.9 

ytfr        Oita 

8.4 

1.2 

00 

16.2 

6.2 

23.8 

101.6 

19.6 

39.7 

Hpgl        Shimonoseki 

15.6 

23.8 

0.0 

19.6 

6.0 

11.4 

107.2 

16.1 

41.0 

$?  ^        Hiroshima 

21.4 

7.6 

0.2 

12.8 

5.4 

47.4 

103.2 

17.8 

42.9 

Kure 

14.4 

2.6 

0.0 

8.4 

1.4 

29.0 

122.8 

16.3 

40.5 

12  Ul        Matsuyama 

15.4 

16.4 

0.1 

11.8 

5.6 

45.2 

118.6 

20.5 

41.1 

[ill]  ll|        Okayama 

17.6 

5.8 

0.6 

12.2 

7.0 

50.0 

110.6 

18.1 

42.7 

BliffiF        Ajino 

15.8 

4.6 

0.0 

9.6 

2.8 

41.4 

108.8 

17.5 

41.5 

^JS^     Tadotsu 

14.0 

13.8 

0.8 

13.6 

4.2 

24.6 

102.4 

18.2 

40.8 

/^cIS         Osaka 

15.2 

8.0 

0.2 

12.8 

12.2 

48.2 

120.0 

18.0 

41.5 

?[J  !$C  UJ     Wakayama 

15.8 

17.2 

0.2 

14.8 

3.4 

26.4 

113.0 

17.6 

40.2 

^  &        Tokushima 

14.2 

9.0 

0.2 

14.6 

18 

20.0 

113.0 

18.4 

39.5 

iii^fl        Kochi 

3.8 

0.0 

0.0 

13.6 

1.4 

38.2 

127.8 

18.9 

41.5 

^            Tsu 

17.6 

7.4 

0.0 

18.4 

2.0 

36.4 

98.0 

18.6 

41.6 

^"tfrli    Nagoya 

19.6 

4.4 

0.2 

16.6 

7.6 

59.8 

119.2 

19.8 

43.7 

lSft2        Hamamatsu 

8.0 

0.8 

0.0 

9.8 

2.2 

22.6 

106.2 

15.7 

40.8 

}3$£        Numazu 

3.4 

5.0 

0.2 

15.2 

0.2 

37.0 

102.4 

18.9 

42.5 

$IM         Tokio 

14.0 

9.2 

0.2 

14.6 

14.2 

59.4 

90.6 

19.4 

42.2 

I&4-        Choshi 

8.0 

3.8 

0.8 

19.6 

29.8 

33.4 

66.8 

17.6 

38.0 

H^r        Ishinomaki 

43.2 

7.4 

0.8 

11.0 

43.6 

95.2 

42.2 

25.7 

44.7 

^  15"        Miyako 

51.4 

14.4 

0.0 

8.8 

11.4 

12.5 

56.4 

23.3 

49.6 

3j£$1$        Kioto 

35.8 

15.4 

0.2 

14.6 

6.2 

95.6 

117.6 

23.5 

44.6 

j|£$i        Hikonc 

37.8 

10.8 

0.0 

18.4 

2.2 

45.0 

19.9 

43.9 

IgJpL         Gifu 

20.8 

3.4 

0.0 

18.8 

4.0 

52.6 

53.8 

23.5 

45.8 

fptff        Kofn 

12.6 

4.2 

0.0 

14.6 

13.2 

94.8 

12.0 

48.8 

49.2 

Ji^lf        Nagano 

69.6 

3.8 

0.4 

17.0 

13.6 

1146 

95.8 

23.9 

51.1 

^SP'aT    Utsonomiya 

21.6 

60 

1.4 

21.6 

17.4 

107.8 

88.4 

23.3 

45.9 

ffm^         Fukushima 

57.6 

4.6 

0.2 

13.2 

14.2 

105.4 

85.0 

24.6 

49.4 

Ulfl^         Yamagata 

81.4 

2.4 

0.2 

13.8 

19.6 

175.2 

88.2 

24.1 

50.8 

iS  0         Hamada 

26.8 

39.4 

0.0 

14.4 

2.4 

17.0 

94.8 

20.7 

40.6 

Jj|            Sakai 

39.8 

38.4 

0.4 

1.50 

5.6 

27.4 

100.8 

20.5 

45.3 

f£}^        Kanazawa 

50.8 

38.8 

0.4 

18.0 

0.0 

61.8 

97.4 

20.6 

44.6 

ft*        Fushiki 

54. 

34. 

0. 

13. 

3. 

49. 

84. 

21.3 

46.1 

3??'<£j         Niigata 

68.0 

49.0 

1.2 

23.2 

4.2 

78.2 

63.8 

19.0 

43.4 

fAffl         Akita 

90.8 

45.8 

0.6 

17.4 

6.4 

101.0 

58.4 

19.6 

537 

If-fl^        Aomori 

100.2 

62.0 

2.4 

9.0 

8.4 

123.8 

462 

19.7 

54.2 

Sil&f        Hakodate 

106.8 

38.6 

0.2 

13.4 

3.6 

137.4 

23.0 

20.7 

51.6 

HjiSP        Suttsu 

114.0 

60.6 

5.8 

12.8 

7.2 

122.2 

12.6 

9.8 

45.6 

tLtSI         Sapporo 

119.4 

43.4 

0.0 

9.2 

5.6 

168.0 

32.2 

24.0 

56.6 

_tJl|        Eamikawa 

128.0 

24.2 

1.2 

12.2 

38.2 

175.6 

42.8 

28.7 

70.5 

-f^i?        Tokachi    . 

75.4 

8.4 

0.4 

7.2 

8.4 

200.4 

45.4 

14.5 

68.3 

|**^        Erimo 

54.0 

74.0 

0.0 

4.0 

102.4 

120.4 

1.2 

11.2 

41.2 

$I[J&        Kushiro 

82.8 

12.6 

1.4 

5.0 

11.0 

198.8 

19.8 

29.6 

61.9 

^Pfdi         Abashiri 

95.6 

17.8 

0.0 

7.4 

28.0 

159.4 

14.8 

24.5 

57.2 

fflil        Nemuro 

89.4 

21.0 

2.0 

6.0 

92.2 

158.4 

8.0 

26.2 

48.2 

m  t& 
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ftzfc  Month 

— 

. 

.—  r, 

m 

£ 

- 

-t 

A            ft            -f 

; 

-f 

*    1 

^\^^ 

1 

•  —  • 

. 

^\^^ 

ft 

H 

ft 

ft 

n 

ft 

Jj 

/j 

J3 

ft 

n 

^ 

i!!£Locahty\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April       May 

June 

July 

Aug.    i    Sept. 

Oct. 

Nov.        Dec. 

Annual 

MEAN    AIR   PRESSURE. 


fPDf        Naha 

764.3 

763.9 

762.6 

760.8 

75^.6 

757.0 

756.1 

755.9 

7558 

759.7 

763.5 

765.6 

760.6 

$i$i£a     Kagoshima 

65.4 

64.9 

63.3 

61.2 

59.4 

57.4 

56.8 

57.0 

58.1 

61.6 

65.3 

66.5 

61.4 

^fillt1         Miyazaki 

65.3 

65.0 

63.5 

61.5 

59.8 

57.7 

57.1 

57.3 

58.9 

62.1 

654 

66.4 

61.7 

^Ijfc        Kumamoto 

66.2 

65.7 

64.0 

61.5 

59.S 

57.3 

56.8 

57.1 

58.6 

62.4 

66.0 

67.2 

61.9 

feK         Saga 

G6.1 

55.7 

94.0 

61.4 

59.5 

57.1 

56.5 

56.8 

58.6 

62.5 

65.9 

67.1 

61.8 

Jl^         Nagasaki 

66.3 

65.8 

64.1 

61.6 

60.0 

57.4 

56.8 

57.1 

58.6 

62.5 

66.1 

67.3 

61.9 

HIC        Itsugahara 

66.3 

66.1 

64.0 

61.9 

59.9 

57.4 

56.8 

57.2 

59.6 

63.4 

66.0 

67.1 

62.1 

jjrglS]         Fukuoka 

66.1 

65.8 

64.2 

61.6 

59.6 

57.1 

56.5 

56.9 

58.9 

62.9 

66.0 

66.9 

61.9 

*3-        Oita 

65.4 

65.2 

63.6 

612 

59.3 

56.9 

56.3 

56.6 

58.7 

62.2 

65.3 

66.2 

61.4 

~p:|||]        Shimonoseki 

65.8 

65.7 

64.0 

61.6 

59.8 

57.2 

56.6 

58.9 

59.0 

62.8 

65.7 

66.5 

61.8 

jgj|        Hiroshima 

655 

65.5 

63.9 

61.6 

59.7 

57.4 

56.6 

56.9 

59.4 

62.9 

65.6 

66.3 

61.8 

SUl        Matsuyama 

65.4 

65.3 

63.8 

61.5 

•59.7 

57.4 

56.9 

57.2 

59.3 

62.6 

65.5 

66.3 

61.7 

[S^liJ         Okayr.ma 

64.9 

65.2 

63.7 

61.6 

59.6 

57.4 

56.6 

57.0 

59.5 

62.9 

65.4 

65.9 

61.6 

;fcR        Osaka 

64.2 

63,7 

63.4 

61.5 

59.6 

57.6 

56.8 

57.2 

59.7 

62.6 

64.9 

653 

61.5 

^Hfftllj     Wakayama 

64.4 

64.7 

63.3 

61.4 

59.6 

57.5 

56.8 

57.2 

59.6 

626 

65.0 

65.6 

61.5 

I&fcl        Kocbi 

64.2 

64.2 

62.9 

61.1 

59.6 

57.7 

57.0 

57.2 

59.3 

61.9 

64.6 

65,4 

61.3 

$t            Tsu 

63.6 

61.1 

63.1 

61.6 

59.7 

59.2 

56.6t 

57.0f 

60.5t 

62.4* 

64.4* 

.64.7 

61.5 

^i&M     Nagoya 

63.2 

63.7 

62.7 

61.3 

59.4 

57.7- 

56.7 

57.2 

59.8 

62.2 

64.1 

64.3 

61.0 

jf[;f£        Hamamatsu 

62.4 

62.7 

62.1 

61.1 

59.6 

58.0 

57.2 

57.7 

60.0 

61.9 

63.4 

63.6 

60.8 

•JS^:        Numazu 

61.0 

61.7 

61.4 

6l.O 

59.4 

58.0 

57.2 

57.7 

60.3 

62.2 

62.8 

62.2 

60.4 

JKJiC        Tokio 

61.2 

62.2 

61.9 

61.2 

59.3 

57.7 

57.0 

57.6 

60.6 

62.8 

63.2 

62.4 

I 
60.6 

$&.        Choshi 

60.8 

61.9 

61.6 

61.0 

59.3 

57.9 

57.2 

57.9 

60.5 

62.3 

62.8 

62.1 

60.4 

^^g        Ifchinomaki 

60.7 

61.8 

61.8 

61.1 

59.1 

57.6 

56.8 

57.4 

60.5 

63.1 

62.6 

61.7 

60.3 

§•#        Miyako 

60.6 

61.7 

61.8 

61.4 

59.6 

58.2 

57.6 

58.0 

61.1 

63.6 

62.3 

61.3 

60.6 

^rfP        Kioto 

64.2 

64.7 

63.5 

61.7 

59.7 

57.7 

56.8 

57.2 

59.8 

§2.7 

64.9 

65.3 

61.5 

»£.$.        Gifu 

63.2 

63.8 

62.8 

61.3 

59.4 

57.6 

56.7 

57.2 

59.8 

62.2 

64.2 

64.4 

61,0 

JaSIf        Nagano 

63.2 

64.3 

63.1 

61.6 

59.3 

57.3 

56.5 

57.1 

60.1 

62.7 

64.6 

64.2 

61.2 

^fj5^     Utsunomiya 

61.1 

62.1 

61.9 

61.1 

59.3 

57.7 

56.9 

57.6 

60.5 

62.9 

63.1 

62.3 

60.5 

gg,^        Fukushima 

62.8 

63.1 

62.6 

61.8 

59.7 

57.9 

57.2 

57.8 

61.1 

64.1 

63.5 

62.6 

61.1 

tlj^        Yamagata 

62.4 

63.5 

63.2 

62.1 

59.9 

58.1 

57.3 

57.9 

61.1 

64.1 

64.2 

63.2 

61.4 

^            Sakai 

64.6 

65.2 

63.7 

61.6 

59.5 

57.2 

56.6 

57.0 

59.7 

63.3 

65.2 

65.5 

61.6 

^^        Kanaza-wa 

63.6 

64.6 

63.5 

61.8 

59.6 

57.6 

57.0 

57.3 

60.0 

63.2 

64.7 

64.5 

61.5 

fj^Tfc        Fushiki 

63.4 

64.5 

63.4 

61.8 

59.4 

57.4 

567 

57.1 

59.9 

63.0 

64.5 

64.3 

61.3 

®i-ig        Niigata 

62.4 

63.5 

62.9 

61.8 

59.5 

57.7 

56.9 

57.3 

60.3 

63.3 

63.9 

63.2 

61.1 

^g         Akita 

61.4 

62.2 

61.9 

61.2 

59.1 

57.4 

56.7 

56.8 

59.9 

62.9 

62.8 

61.8 

60.4 

W^        Aomori 

60.8 

61.7 

61.6 

61.1 

59.0 

57.5 

56.8 

57.3 

60.5 

63.3 

62.4 

61.4 

60.3 

Ba^gr        Hakodate 

CClPH 

60.1 

61.3 

61.4 

60.9 

58.9 

57.5 

56.8 

57.2 

60.4 

63.0 

61.7 

60.7 

60.0 

ggjj        Suttsu 

59.8 

61.0 

60.8 

60.7 

58.6 

57.2 

56.5 

57.0 

60.3 

62.9 

61.5 

60.3 

59.7 

tLffi        Sapporo 

59.4 

60.7 

60.7 

60.5 

58.4 

57.0 

56.3 

56.8 

60.4 

62.8 

61.2 

59.8 

59.5 

_tjl]        Kamikawa 

59.5 

60.8 

60.6 

60.6 

58.6 

57.2 

56.6 

57.3 

60.9 

63.1 

61.2 

59.8 

59.7 

^*^        Erimo 

58.7 

59.8 

60.3 

60.4 

59.4 

58.3 

57.5 

57.9 

60.9 

62.8 

60.6 

58.9 

59.6 

^l[ff&         Kushiro 

^'ijttr 
^^        Abashiri 

58.3 

59.9 

60.5 

60.3 

58.9 

57.7 

568 

57.4 

60.6 

62.5 

60.2 

58.7 

59.4 

^^        Nemuro 

57.7 

59.3 

60.3 

60.6 

59.4 

58.2 

57.3 

57.9 

60.9 

62.6 

60.0 

58.4 

59.4 
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Mcnth 


ft 

Jan. 


Feb. 


R 

March 


April 


5. 


May 


JJ 

June 


A 

July 


A 


Aug. 


Sept, 


Oct. 


rf 


Nov. 


Dec.       Annual 


MEAN    AIR    TEMPERATURE. 


;7j|S|f        Naha 

15.8 

16.1 

17.4 

20.5 

22.8 

25.8 

27.5        27.6  |      26.7 

23.9 

20.6 

16.9          21.8 

SSJolIb     Kagoshima 

6.6 

7.9 

10.8 

15.7 

18.9 

*  22.8 

26.5 

27.1 

25.4 

19.5 

13.6 

8.3 

16.9 

£fi)fj!f        Miyazaki 

6.3 

7.5 

10.9 

15.9 

19.0 

22.9 

.26.7 

27.2 

24.5 

18.7 

13.1 

8.0 

16.7 

flt/fc        Kumamoto 

3.9 

5.3 

9.0 

14.7 

18.6 

•22.8 

26.9 

27.5 

24.7 

17.8 

11.2 

5.9 

15.7 

{£j£        Saga 

4.1 

5.2 

8.5 

14.2 

18.4 

22.5 

26.5 

27.1 

24.1 

17.5 

11.4 

6.1 

15.5 

gJlJ        Nagasaki 

5.4 

6.2 

9.4 

14.7 

18.3 

22.5 

26.8 

27.5 

24.7 

18.5* 

13.1* 

7.4 

16.3 

JjHJ<£        Itsugahara 

3.5 

4.8 

,      8.0 

13.2 

17.0 

20.7 

25.2 

26.5 

23.0 

17.3 

11.5 

6.0 

14.7 

jjfglSg        Fukuoka 

4.3 

4.9 

7.8 

13.1 

16.8 

21.4 

25.7 

26.5 

23.2 

16.3 

11.2 

6.5 

14.8 

-kft        Oita 

50 

5.5 

8.3 

13.3 

17.1 

21.4 

25.7 

26.4 

23.5 

17.7 

12.4 

7.3 

15.3 

~|C|f)        Shimonoseki 

4.7 

5.4 

7.9 

13.1 

17.1 

21.0 

25.5 

26.8 

23.6 

17.8 

12.6 

7.4 

15.2 

jge  |i        Hiroshima 

3.2 

3.9 

7.4 

13.0 

17.0 

21.6 

26.1 

270 

23.7 

17.0 

10.8 

5.3 

14.7 

fSUl         Matsuyama 

4.0 

4.3 

7.6 

13.0 

1*5.7 

21.5 

26.0 

26.5 

23.3 

16.6 

11.4 

6.3 

14.8 

[Sj  |lj        Okayama 

2.9 

3.3 

7.0 

13.0 

17.1 

21.5 

28.3 

27.2        23.7 

16.5 

l'i.5 

5.0 

14.5 

iffiffitUJ     Wakayama^- 

3.4 

3.6 

7.4 

13.5 

17.6 

21.9 

26.6 

27.5        24.1 

16.9 

10.9 

5.5 

14.9 

^:|^         Osaka 

4.4 

4.5 

8.1 

13.9 

17.6 

220 

26.4 

272 

24.0 

17.3 

11.7 

6.6 

15.3 

j!?S£fl        Kochi 

4.7 

5.9 

9.6 

14.9 

18.1 

21.7 

25.7 

26.5 

23.9 

18.0 

12.1 

6.6 

15.6 

fg           Tsu 

3.6 

3.6 

7.0 

12.8 

16.8 

21.1 

25.6 

26.2 

23.1 

16.5 

10.9            5.6 

14.4 

ig-fi-g    Nagoya 

2.5 

3.2' 

7.2 

13.4 

17.5 

21.7 

26.J 

26.9 

23.7 

16.7 

10.3            4.5 

14.5 

jflfig-        Hamamatsu 

4.3 

5.1 

8.5 

13.9 

17.5 

21.1 

252 

264 

23.7 

17.6 

12.1 

6.5 

15.1 

•jgjft        Numaza 

4.7 

5.6 

8.9 

13.9 

17.4 

21.2 

25.1 

.  '26.0 

23.6 

17.5 

12.1 

6.9 

152 

jftjfC         Tokio 

2.7 

3.5 

7.1 

13.0 

16.9 

21.2 

24.9 

26.1 

22.9 

16.2 

10.3 

4.9 

14.2 

i^-f"        Choshi 

4.8 

5.3 

8.8 

13.8 

17.2 

20.6 

24.3 

25.5 

23.5 

18.5 

12.8 

6.8 

15.2 

^f^        Ishinomaki 

99.0 

99.9 

3.5 

9.7 

13.8 

18.6 

22.4 

23.7 

20.6 

13.9 

8.0 

2.6 

11.3 

§•]§•        Miyako 

98.9 

99.2 

2.7 

8.1 

12.5 

16.7 

20.3 

22.3 

19.2 

12.7 

7.4 

2.3 

10.2 

^ff        Kioto 

1.9 

2.4 

6.3 

12.4 

16.6 

21.1 

25.6 

26.4 

23.1 

15.5 

9.3 

3.6 

13.7 

0j£JfL        Gifu 

2.6 

3.3 

7.3 

13.5 

17.6 

21.8 

26.3 

26.8 

23.6 

16.6 

10.4 

4.7 

14.5 

-^if        Nagano 

97.7 

98.0 

2.6 

9.7 

14.6 

190 

23.3 

23.9 

20.7 

13.0 

6.5 

0.6 

10.8 

^SfllT     Utsunomiya 

0.2 

1.3 

5.0 

11.2 

15.3 

'20.0 

23.6 

24.5 

21.4 

14.6 

8.0 

2.2 

12.3 

jjigjl        Fukushima 

99.9 

0.3 

3.8 

10.5 

15.0 

19.6 

234 

24.4 

20.7 

13.1 

7.8 

2.8 

11.8 

Ul/^        Yamagata 

97.6 

98.0 

2.1 

9.3 

14.4 

19.4 

23.3 

24.1        20.2 

12.4 

6.5 

1.1 

10.7 

Jti|            Sakai 

3.2 

3.5 

6.8 

12.2 

16.3 

20.9 

25.4 

265 

23.3 

16.6 

11.0 

6.0 

14.3 

^?p        Kanaaawa 

1.8 

1.6 

5.2 

11.2 

15.8 

20.4 

24.5 

25.7 

22.5 

15.3 

9.7 

4.5  ' 

13.2 

'  f£?[c        Fushiki 

1.7 

1.5 

5.2 

10.8 

15.4 

20.0 

24.6 

25.8 

22.8 

16.0 

9.9 

4.2 

13.2 

$HU        Niigata 

0.7 

0.9 

4.4 

10.3 

15.2 

19.7 

24.0 

25.6 

22.4 

15.4 

9.6 

3.8 

12.7 

fA'H        AMta 

97.7 

98.2 

2.2 

8.7 

18.3 

18.2 

22.1 

23.5 

19.9 

12.4 

7.0 

1.4 

10.4  . 

l?fifc        Aomori 

96.2 

97.2 

0.6 

7.0 

11.7 

16.8 

21.1 

22.7 

1S.9 

12.1 

5.9 

99.9 

9.2 

JS<|£jJ        Hakodate 

95.7 

97.0 

0.8 

6.3 

10.1 

14.7 

19.0 

•21.2 

17.9 

11.5 

5.4 

99.7 

8.3 

Suttsu 

95.7 

97.2 

0.4 

5.7 

10.0 

14.8 

18.8 

20.8 

17.8 

11.8 

4.9 

99.2 

8.1 

$Li$i        Sapporo 

92.5 

94.4 

98.3 

5.2 

10.2 

15.5 

19.1 

20.4 

16.2 

9.4 

2.8 

96.4 

6.7 

_hjll        Kamikawa 

89.1 

91.1 

96.0 

3.4 

9.6 

15.6 

19.1 

19.6 

14.4 

7.0 

0.5 

94.0 

4.9 

Utasl:        Erimo 

96.7 

97.2 

99.3 

3.9 

7.3 

11.6 

15.9 

18.4 

17.2 

12.5 

6.1 

0.3 

7.2 

$IIJ&        Kushiro 

90.6 

92.5 

96.9 

3.5 

7.8 

13.2 

16.8 

18.4 

14.8 

7.9 

1.3 

94.5 

4.9 

$H  3j        Abashiri 

93.2 

93.9 

974 

3.5 

8.2 

13.1 

171 

19.0 

lli.O 

9.7 

2.9 

97.2 

5.9 

tHjll        Nenruro 

1 

95.1 

95.1 

97.9 

3.1 

6.8 

10.7 

14.5 

17.0 

15.7 

10.7 

4.4 

98.7 

5.8 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


Month 


ji 

Jan. 


£ 

Feb. 


March 


m 


April 


£ 


May 


June 


July 


A 


Jl 


Sept. 


Oct. 


1 
J. 

Nov. 


Dec. 


MEAN    DAILY   MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


gPH         Naha 

19.3 

19.5 

20.8 

24.3 

26.3 

29.2 

31.3 

31.3 

30.2 

27.7 

24.2 

20.4 

25.4 

^fi!;     Kagoshima 

11.8 

13.1 

35.9 

20.9 

24.2 

27.0 

31.2 

32.0 

29.7 

24.8 

19.8 

14.0 

22.0 

g'llij-        Miyazaki 

11.8 

12.5 

15.5 

20.5 

23.5 

26.6 

30.7 

31.6 

28.1 

23.3 

19.1 

13.9 

21.4 

fl|2fC        Kumamoto 

9.8 

11.5 

15.0 

20.7 

25.0 

28.0 

32.0 

32.8 

30.1 

24.3 

18.7 

12.4 

21.7 

&n         Saga 

8.5 

10.0 

13.5 

19.5 

24.1 

27.0 

31.1 

32.1 

28.8 

23.3 

17.5 

11.1 

20.5 

^ili^f         Nagasaki 

9.4 

11.1 

14.5 

19.7 

23.7 

27.0 

31.2 

32.3 

29.2 

23.8* 

18.6* 

11.8 

21.1 

HM        Itsugahara 

7.8 

9.5 

12.5 

17.7 

22.0 

24.9 

29.0 

30.6 

26.7 

22.4 

16.9 

11.0 

193 

BSK)        Fukuoka 

8.7 

9.8 

13.1 

18.4 

22.6 

26.2 

30.3 

31.6 

28.0 

22.3 

17.0 

11.3 

19.9 

-A53-        Oita 

9.4 

9.6 

12.4 

17.7 

21.7 

25.4 

29.5 

30.8 

27.9 

21.9 

17.5 

12.3 

19.6 

~FJH)        Shimonoseki 

7.7 

8.9 

11.8 

17.1 

21.3 

24.6 

29.0 

30.8 

27.1 

22.0 

16.5 

10.7 

19.0 

^  J=5         Hiroshima 

8.0 

9.0 

12.5 

18.2 

22.5 

25.9 

30.2 

31.5 

28.1 

22.8 

17.0 

10.8 

19.7 

fS  |lj         Ma*  suyafha 

8.7 

9.3 

12.7 

18.6 

22.6 

26.7 

31.2 

32.0 

28.7 

22.8 

17.4 

11.5 

20.2 

J51JU4         Okayama 

7.9 

8.3 

12.0 

18.3 

22.6 

26.0 

30.4 

31.7 

27.8 

21.8 

16.4 

10.4 

19.5 

ftlsffiUi     Wakayama\x 

8.1 

8.6 

12.5 

18.9 

22.9 

26.6 

31.0 

32.5 

2^.8. 

22.4 

16.4 

10.6 

19.9 

^cK;         Osaka 

8.7 

9.1 

12.9 

19.2 

22.5 

26.1 

30.6 

31.9 

28.2 

22.1 

16.7 

11.3 

19.9 

Ij&l         Kochi 

10.4 

11.2 

14.8 

20.0 

23.0 

15.6 

29.8 

31.1 

28.2 

23.5 

18.4 

12.9 

20.7 

Jt             Tau 

8.6 

8.7 

11.9 

17.7 

21.4 

24.7 

29.4 

30.1 

26.7 

21.3 

16.0 

10.6 

18.9 

£n"li    Nagoya 

7.6 

8.6 

12.6 

19.0* 

23.0 

26.3 

31.1 

32.0 

28.4 

22.3 

16.4 

10.1 

19.8 

ifiiS        Hamamatsu 

9.2 

10.5 

13.9 

19.3 

22.6 

25.4 

29.7 

31.4 

28.3 

22.7 

17.3 

11.6 

20.1 

$5  '$£        Numazu 

10.2 

10.9 

13.8 

18.5 

21.8 

24.8 

28.6 

30.2 

27.7 

22.2 

17.7 

13.0 

19.9 

^^»         Tokio 

8.4 

8.6 

12.0 

17.9 

21.5 

25.1 

29.2 

30.5 

26.9 

20.5 

15.8 

11.1 

L9.0 

gfrf-        Choshi 

9.5 

9.9 

12.6 

17.6 

20.8 

24.1 

28.0 

29.4 

26.9 

21.6 

17.4 

12.0 

19.1 

5&         Ishinomaki 

2.7 

3.9 

7.6 

13.9 

17.8 

22.0 

25.8 

27.1 

24.4 

18.5 

12.6 

6.4 

15.2 

'/•i  "Sf         Miyako 

5.3 

5.6 

8.6 

14.3 

18.3 

21.5 

25.1 

27.3 

24.3 

19.3 

14.5 

8.7 

16.1 

j£f1S         Kioto 

8.3 

8.8 

12.9 

19.3 

23.5 

26.8 

31.2 

32.5 

28.7 

22,4 

16.7 

10.7 

20.2 

fflJC-ijL         Gifu 

7.9 

9.1 

13.1 

19.5 

23.8 

27.1 

31.9 

32.6 

28.9 

22.8 

16.6 

10.3 

20.3 

3%li!f         Nagano 

2.4 

3.1 

8.6 

16.6 

21.7 

2o.l 

29.3 

30.2 

26.3 

18.9 

12.7 

5.9 

1G.7 

^Sji^j     ITtsunomiya 

7.2 

7.8 

11.3 

17.5 

21.3 

'25.0 

28.5 

29.6 

26.3 

20.1 

15.1 

9.8 

18.3 

#w&        Fukushima 

3.8 

4.8 

8.6 

16.7 

21.4 

25.1 

28.4 

29.8 

25.6 

19.0 

13.4 

7.0 

16.2 

Ul$j         Yamngata 

1.3 

2.5 

6.6 

15.2 

20.8 

21.9 

28.5 

29.6 

26.0 

18.2 

11.2 

4.8 

15.8 

t$[             Sakai 

6.4 

7.3 

11.0 

17.1 

21.9 

25.3 

29.5 

31.0 

27.3 

21.2 

15.7 

9.6 

18.6 

3f2fis        Kanazawa 

5.3 

6.1 

9.7 

16.5 

21.2 

25.0 

28.8 

30.8 

27.9 

20.7 

14.5 

8.6 

17.9 

f^Tfc         Fushiki 

4.5 

5.2 

9.1 

14.8 

20.1 

23.5 

28..1 

29.5 

26.5 

19.8 

14.0 

7.6 

16.9 

$rig         Niigata 

3.5 

4.2 

8.4 

15.0 

20.2 

23.8 

27.8 

29.9 

26.8 

19.9 

13.6 

7.0 

16.7 

$cffl         Akita 

0.9 

2.0 

6.2 

13.5 

17.8 

22.3 

25.9 

28.1 

25.2 

18.4 

11.1 

4.8 

14.6 

lf3£        Aomori 

99.5 

1.0 

4.6 

12.1 

16.6 

20.9 

25.2 

27.1 

23.9 

17.4 

9.7 

2.9 

13.4 

ga$f         Hakodate 

99.3 

0.8 

4.4 

10.7 

14.4 

28.7 

22.7 

25.0 

22.6 

17.1 

9.4 

3.0 

12.4 

^ffi         Suttsu 

98.1 

99.7 

2.9 

8.8 

13.6 

18.1 

21.8 

23.8 

20.8 

15.0 

7.6 

1.7 

11.0 

^Life^        Sapporo 

97.3 

98.9 

2.6 

10.3 

16.0 

21.5 

24.5 

25.6 

21.7 

15.6 

7.3 

0.9 

n.y 

_hjl!        Kamikawa 

94.9 

97.4 

2.1 

9.4 

16.7 

22.5 

25.0 

25.4 

20.9 

14.2 

5.2 

98.7 

11.0 

Hl^        Erimo 

99.0 

99.4 

1.4 

6.3 

9.7 

13.8 

18.0 

20.4 

19.4 

15.0 

8.3 

2.7 

9.4 

m$ft        Kushii-o 

97.6 

98.9 

2.5 

9.3 

13.6 

19.2 

22.2 

23.2 

20.4 

14.8 

7.4 

0.9 

10.8 

S9^         Abashiri 

98.7 

97.5 

1.3 

8.0 

12.9 

17.1 

20.8 

22.8 

20.3 

14.4 

6.9 

0.7 

10.0 

tS^        Nemuro 

97.8 

98.1 

1.0 

6.8 

10.8 

14.7 

18.6 

20.7 

19.1 

14.1 

7.5 

1.4 

9.2 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


ft  -ft.  Month 

—           — 

j^. 

m 

E      |      ^ 

-t 

A 

*. 

4 

-T 

± 

*'    1 

"\^ 

ft           ft 

ft 

H 

ft            ft 

ft 

^ 

^ 

^ 

ft 

ft 

^ 

1    Jjjj  $  Locality"" 

Jan.    j   Feb. 

March 

April 

May    j  June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    DAILY    MINIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


3]]tfjjj         Naha 

12.5 

12.9 

14.3 

17.0 

19.8 

23.1 

24.5 

24.7 

24.0 

20.8 

17.7 

13.7 

18.7 

^12,31     Kagoshima 

1.7 

2.8 

5.8 

10.8 

13.8 

19.1 

22.6 

23.3 

22.1 

15.1 

8.1 

3.1 

12.3 

gilif        Miyazaki 

0.4 

1.5 

5.2 

104 

13.4 

18.5 

22.4 

22.7 

20.7 

13.5 

6.7 

1.6 

11.4 

$1;$:        Kuinamoto 

98.2 

99.3 

3.0 

8.3 

11.8 

17.6 

23.3 

.22.5 

19.9 

11.6 

4.3 

99.9 

9.9 

iK        Saga 

0.5 

1.2 

4.0 

9.4 

13.2 

18.6 

22.9 

23.3 

20.5 

12.  3 

6.5 

2.1 

11.2 

i  j^illiif        Nagasaki 

1.7 

2.0 

4.9 

10.0 

13.3 

18.7 

23.4 

23.9 

21.3 

14.1* 

8.6* 

3.6 

12.2 

jigi/jjC        Itsugahara 

98.7 

99.5 

3.2 

8.3 

11.8 

16.6 

22.1 

23.0 

19.7 

12.6 

0.6 

09 

10.2 

i  |g!SSj        Fukuoka 

99.8 

0.1 

2.6 

7.5 

1U.8 

16.9 

21.8 

22.2 

19.0 

10.2 

5.3 

1.8 

9.8 

^c-jj-        Oita 

0.8 

1.0 

3.9 

8.6 

12.2 

17.7 

22.3 

22.6 

20.4 

]3.6 

7.5 

2.7 

11.1 

~F$jj]        Shimonoseki 

2.2 

2.3 

4.7 

9.7 

13.5 

18.0 

22.6 

23.8 

20.9 

14.G 

9.3 

4.6 

12.2 

j^gj        Hiroshima 

99.2 

99.7 

2.6 

7.9 

11.5 

17.7 

22.3 

23.0 

20.0 

1-2.1 

5.9 

1.0 

10.-2 

}£  III        Matsuyama 

99.2 

99.1 

2.4 

7.3 

10.6 

16.8 

21.9 

22.1 

19.2 

11.2 

5.8    ' 

1.3 

9.7 

|f5)  |lj        Okayama 

98.6 

98.9 

2.2 

7.7 

11.6 

17.3 

22.5 

23.3 

20.1 

11.8 

5.5 

0.5 

10.0 

3ft  f&  UJ     Wakayama  y. 

98.9 

98.9 

2.6 

8.0 

12.1 

17.9 

23.1 

23.6 

2-  1.3 

12.1 

5.9 

1.0 

10.4 

^  jig        Osaka 

0.5 

0.2 

3.7 

8.9 

12.5 

182 

23.0 

23.3 

20.3 

12.9 

7.1 

2.4 

11.1 

JffJ^n        Kochi 

99.8 

0.7 

4.6 

10.1 

13.2 

181 

22.0 

22.4 

'JO.  5 

13.6 

7.0 

1.4 

11.1 

^           Tsu 

99.6 

99.2 

2.5 

8.3 

12.3 

17.6 

22.5 

22.9 

20.0 

12.7 

6.6 

1.6 

10.5 

£#11    Nagoya 

98.1 

98.2 

2.2 

8.1 

12.1' 

17.6 

22.1F 

22.9 

20.0 

12.2 

5.2 

999 

9.9 

g|;gj        Hamamatsu 

0.3 

0.6 

4.0 

9.4 

13.0 

17.6 

.  21.9 

22.6 

20.4 

13.7 

7.9 

2.4 

11.2 

?3^:        Numazu 

99.2 

0.3 

3.7 

8.8 

12.5 

17.5, 

21.7 

.    22.2 

19.8 

13.2 

6.7 

1.0 

10.8 

^j£        Tokio 

98.1 

99.0 

2.5 

8.2 

12.0 

17.6 

21.5 

22.7 

19.6 

12.5 

5.7 

99.9 

9.9 

$k=f.        Choshi 

0.2 

0.6 

4.9 

9.7 

13.4 

17.7 

21.4 

22.4 

20.8 

15.6 

8.1 

1.9 

11.4 

"fc^g        Ishinomaki 

95.1 

95.6 

99.3 

4.9 

9.6 

15.2 

19.1 

20.6 

17.1 

9.3 

3.5 

98.6 

7.3 

g-g-        Miyako 

93.6 

93.6 

97.9 

2.9 

7.5 

12.8 

16.7 

18.5 

15.1 

7.7 

2.1 

97.4 

5.5 

j£fl-p        Kioto 

96.9 

97.2 

0.9 

6.2 

10.1 

16.2 

21.4 

21.9 

18.9 

10.2 

3.5 

98.2 

8.5 

lI&JjL        Gifu 

98.2 

98.3 

2.1 

8.1 

12.1 

17.5 

22.4 

2-2.9 

20.0 

120 

5.3 

0.1 

9.9 

HHf        Nagano 

93.4 

93.3 

97.8 

3.7 

8.1 

13.9 

18.8 

19.3 

16.4 

8.1 

1.4 

96.3 

5.9 

^•S?^r     Utsunomiya 

94.4 

95.5 

99.6 

5.7 

9.8 

16.2 

20.2 

21.1 

18.1 

10.2 

2.1 

96.2 

7.4 

jjigji        Fukushima 

95.7 

95.6 

99.3 

4.7 

8.9 

15.1 

19.6 

20.5 

16.9 

8.4 

2.7 

98.6 

7.2 

III  715        Yanaagata 

93.1 

93.1 

97.6 

3.4 

84 

14.4 

18.8 

19.3 

15.3 

7.2 

2.1 

97.2  . 

5.8 

^            Sakai 

0.3 

0.0 

2.6 

7.6 

10.6 

17.0 

22.0 

22.8 

19.9 

12.0 

6.6 

2.7 

10.4 

<a£7ff        Kanazawa 

98.8 

98.0 

1.1 

64 

10.7 

16.2 

20.9 

21.7 

18.7 

11.2 

5.7 

1.1 

9.tf 

•ft*        Fushiki 

98.7 

96.0 

1.3 

6.8 

11.0 

16.8 

21.6 

22.2 

19.3 

11.9 

6.0 

1.1 

9.4 

=$nU         Niigata 

98.1 

97.8 

99.6 

6.4 

11.0 

16.3 

20.9 

22.1 

19.0 

11.8 

6.2 

2.2 

9.3 

f/cffl        Akita 

94.2 

93.7 

98.1 

44 

9.1 

14.5 

18.7 

19.5 

15.3 

7.1 

3.0 

98.1 

6.3 

^^        Aomori 

92.5 

93.0 

96.5 

2.3 

7.2 

13.5 

17.7 

19.0 

14.7 

7.4 

2.2 

"967 

5.2 

HD^f        Hakodate 

90.4 

91.5 

96.5 

0.1 

5.5 

10.5 

15.2 

16.8 

12.6 

5.0 

0.5 

95.1 

3.4 

ts&jj        Sufctsu 

93.3 

94.6 

97.7 

2.5 

6.8 

11.9 

16.1 

18.0 

]4.8 

8.3 

2.1 

96.6 

5.2 

&$£        Sapporo 

86.5 

88.4 

92.9 

0.1 

4.7 

10.2 

14.5 

15.4 

10.5 

3.0 

98.2 

91.1 

1.3 

J^jlj         Kamikawa 

81.3 

82.6 

88.2 

97.3 

2.5 

.     9.0 

9.5 

14.5 

9.4 

1.0 

95.9 

87.9 

98.6 

fU^-        Erimo 

94.6 

95.0 

97.4 

1.6 

5.2 

9.7 

14.0 

16.5 

15.5 

10.5 

4.2 

98.6 

5.2 

ffi|J£         Kushiro 

83.3 

85.8 

90.7 

98.3 

2.7 

8.6 

•  12.7 

14.7 

9.7 

1.4 

95.7 

87.9 

99.3 

$M^£        Abashiri 

88.9 

89.4 

92.6 

99.3 

3.9 

9.2 

13.7 

15.5 

12.0 

5.5 

99.2 

93.2 

1.9 

'tftlsl        Nemuro 

91.4 

91.1 

93.9 

99.6 

3.0 

7.2 

10.9 

13.8 

12.2 

6.8 

0.7 

95.1 

2.2 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


^X.    R  =k  Month 

— 

. 

^z. 

ra 

"  = 

! 

-fc 

A 

JL 

t 

* 

± 

& 

^^\ 

n 

n 

J3 

^ 

n 

^ 

^ 

^ 

n 

R 

fi 

Jf 

* 

Jfo£  Locality^-^.  . 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

1                                                                           ^t**"s. 

nn%i&mm'^& 

MEAN    DAILY   RANGE    OF    AIR   TEMPERATURE. 


£B£        Naha 

6.8 

6.6 

6.5 

7.3 

6.5 

6.1 

6.8 

6.6 

6.2 

6.9 

6.5 

6.7 

6.6 

fil^ilk     Kagoshima 

10.1 

10.3 

10.1 

10.1 

10.4 

8.0 

8.6 

8.7 

7.7 

9.7 

11.7 

10.9 

9.7 

"j^ttls        "Miyazaki 

11.4 

11.0 

10.3 

10.1 

10.1 

».l 

8.3 

8.9 

7.4 

9.8 

12.4 

12.3 

10.0 

Jg^>:        Kumamoto 

11.4 

12.2 

12.0 

12.3 

13.2 

10.3 

9.7 

10.3 

10.1 

12.7 

14.3 

12.5 

11.8 

$fejal         Saga 

8.0 

8.8 

9.5 

10.1 

10.9 

8.4 

8.2 

8.8 

8.4 

10.5 

11.1 

9.0 

9.3 

j^A£        Nagasaki 

7.7 

9.1 

9.6 

9.7 

10.4 

8.2 

7.9 

F.3 

7.9 

9.7* 

10.0* 

8.3 

8.9 

jgtj!^        Itsugahara 

9.1 

10.0 

9.3 

9.4 

10.2 

8.3 

6.9 

7.6 

7.0 

9.8 

10.9 

10.1 

9.0 

^Mj         Fukuoka 

8.9 

.9.7 

10.5 

10.9 

11.8 

9.3 

8.5 

9.4 

9.0 

12.1 

11.7 

9.5 

10.1 

;Jv5}"         Oita 

8.7 

8.6 

8.5 

9.2 

9.4 

7.7 

7.2 

8.2 

6.6 

8.3 

10.0 

9.6 

8.5 

TIPS        Shinionoseki 

5.5 

6.6 

7.0 

7,4 

7.8 

6.6 

6.3 

6.9 

6.2 

7.4 

7.1 

6.0 

6.7 

$  J%        Hiroshima 

8.8 

9.3 

9.9 

10.3 

11.0 

8.2 

7>> 

8.5 

8.1 

10.7 

11.1 

9.8 

9.5 

f2  \l\        Matsuyama 

9.5 

10.2 

10.3 

11.3 

12.0 

9.9 

9.3 

9.9 

9.5 

11.6 

11.6 

10.2 

10.5 

Ufij  llj         Okayama 

9.3 

9.4 

9.8 

10.6 

11.0 

8.7 

7.9 

8.4 

7.7 

10.0 

10.9 

9.9 

9.5 

ifllSXUl     Wakayamax^ 
^C^        Osaka 

9.2 
8.2 

9.7 
8.9 

9.9 
9.2 

10.9 
10.3 

10.8 
10.0 

8.7 
7.9 

7.9 
7.6 

8.9 
8.6 

8.5 
7.9 

10.4 
9.2 

10.6 
9.6 

9.6 

8.9 

9.5 
8.8 

JU^fl        Kochi 

10.6 

10.4 

10.2 

9.9 

9.7 

7.4 

7.8 

8.7 

7.7 

9.9 

11.4 

11.6 

9.6 

$t            Tsn 

9.1 

9.5 

9.4 

9.4 

9.1 

7.1 

6.9 

7.2 

6.7 

8.6 

9.5 

9.0 

8.4 

~£#Jt     Nagoya 

9.5 

10.4 

10.4 

10.9 

10.9 

8.8 

8.6 

9.1 

8.4 

10.0 

11.2 

10.3 

9.9 

{2gf£        Hamamatsu 

8.9 

.  9.9 

9.9 

9.9* 

9.6 

7.8 

7.8 

8.8 

7.9 

8.8 

9.4 

9.2 

8.9 

?3ift        Numazu 

11.0 

10.7 

10.1 

9.7 

9.3 

7.3 

6.9 

8.0 

7.9 

9.0 

10.9 

12.0 

9.4 

)|OX        Tokio 

10.3 

9.6 

9.6 

9.7 

9.5 

7.5 

7.6 

7.8 

7.3 

8.1 

10.1 

11.2 

9.0 

tiff'        (Jhoshi 

9.3 

9.2 

7.7 

7.9 

7.3 

6.5 

6.6 

7.0 

6.0 

6.0 

9.2 

10.1 

7.7 

%j%£        Ishinomaki 

7.5 

8.3 

8.2 

9.0 

8.2 

6.8 

6.7 

6.5 

7.3 

9.2 

9.1 

7.8 

7.9 

^p£        Miynko 

11.7 

11.9 

10.7 

11.4 

10.8 

8.7 

8.4 

8.8 

9.2 

11.7 

12.4 

11.3 

10.6 

&%$        Kioto 

11.4 

11.6 

12.0 

13.1 

13.4 

10.6 

9.8 

10.6 

9.8 

12.2 

13.2 

12.5 

11.7 

lll£JfL        Gifu 

9.7 

10.8 

10.9 

11.4 

11.6 

9.5 

9.5 

9.7 

8.9 

10.7 

11.3 

10.2 

10.4 

-g,ff        Nagano 

9.0 

9.7 

10.8 

13.0 

13.6 

11.3 

10.5 

11.0 

9.8 

10.8 

11.3 

9.5 

10.9 

^SP®     Utsunoi.iya 

12.8 

12.3 

11.7 

11.8 

11.5 

8.8 

8.3 

8.5 

8.2 

9.9 

13.1 

13.6 

10.9 

ijfwJb        Fukushima 

8.1 

9.2 

9.3 

12.0 

12.5 

10.0 

8.8 

9.2 

8.7 

10.6 

10.6 

8.3 

9.8 

Uj^        Yamagata 

8.2 

9.4 

9.0 

11.8 

12.4 

10.5 

9.7 

10.3 

10.7 

11.0 

9.V 

7.6 

10.0 

^            Sakai 

6.1 

7.3 

8.4 

9.5 

ll.» 

8.3 

7.5 

8.2 

7.4 

9.2 

9.1 

6.9 

8.2 

fe^        Kanazawa 

6.4 

8.1 

8.6 

10.1 

10.5 

8.8 

7.9 

9.1 

9.2 

9.5 

8.9 

7.4 

8.7 

fJt?fc        Fushiki 

5.8 

9.2 

7.8 

8.0 

9.1 

6.7 

6.5 

7.3 

7.2 

7.9 

8.0 

6.5 

7.5 

$ffi^        Niigata 

5.4 

6.4 

7.4 

8.7 

9.1 

7.6 

6.9 

7.8 

7.8 

8.1 

7.3 

6.0 

'7.4 

fcfH        AMta 

6.7 

8.4 

7.9 

9.1 

8.7 

7.7 

7.2 

8.7 

9.9 

11.2 

.  8.1 

6.7 

8.4 

l»f|£        Aomoil 

7.0 

8.0 

8.0 

9.7 

9.3 

7.i 

7.5 

8.0 

7.2 

10.0 

7.6 

6.2 

8.2 

KHIff        Hakodate 

8.9 

9.3 

7.9 

10.6 

8.9 

8.2 

7.5 

8.2 

10.0 

12.1 

8.9 

7.9 

9.0 

3>p&|5        Suttsu 

4.8 

5.1 

5.2 

6.3 

6.8 

6.2 

5.7 

5.8 

6.0 

6.7 

5.5 

5.1 

5.8 

tL^        Sapporo 

10.8 

10.5 

9.7 

10.2 

11.3 

11.3 

10.0 

10.2 

11.2 

12.6 

9.1 

9.8 

10.6 

_hjl|        Kamikawa 

13.6 

14.8 

13.9 

11.9 

14.2 

13.7 

11.4 

10.9 

11.5 

13.2 

9.2 

10.8 

12.4 

^|^        Erimo 

4.4 

4.4 

4.0 

4.7 

4.5 

4.1 

4.0 

3.9 

3.9 

4.5 

4.1 

l.l 

4.2 

^|l|SJ         Kushiro 

14.2 

13.1 

11.7 

11.1 

10.9 

10.6 

9.5 

8.5 

10.7 

13.4 

11.7 

13.1 

11.5 

J(g^>        Abashiri 

7.9 

8.2 

8.6 

8.7 

8.1) 

8.0 

7.1 

7.3 

8.2 

8.9 

7.7 

7.5 

8.1 

1  $4^s        Nemuro 

6.4 

7.0 

7.1 

7.1 

7.8 

7.5 

7.6 

6.9 

6.9 

7.3 

G.8 

6.3 

7.1 
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\^/j3fc  Month 
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|.i| 
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-t 

A 

*. 

f 

* 

± 

& 

^\\ 

n 

R 

J3 

R 

fl 

;! 

J3 

ji 

£ 

^ 

J! 

s 

¥ 

if  fc  LpcaMI$iX<£ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


|  2fU$f        Naha 

25.6 

25.8 

27.1 

30.6 

30.2 

32.6 

35.0 

34.9 

32.8 

31.2 

29.6 

26.4 

35.0 

'  JH^iLJk     Kagoshinm 

19.2 

20.4 

24.1 

26.9 

28.8 

31.9 

36.2 

25.2 

34.3 

31.5 

25.0 

21.8 

36.2 

3?f*«lF         Miyazaki 

21.8 

22.1 

24.2 

27.9 

28.5 

32.4 

36.1 

37.7 

35.1 

29.6 

25.2 

23.1 

37.7 

$t|j£:        Knmumoto 

19.5 

19.7 

21.2 

29.5 

32.6 

33.6 

38.3 

36.9 

35.8 

31.2 

25.3 

21.5 

38.3 

fcK        Saga 

18.7 

192 

22.6 

28.6 

30.7 

33.3 

36.6 

36.0 

35.2 

30.5 

24.9 

19.0 

36.6 

^*J         Nagasaki 

20.2 

17.6 

22.5 

27.7 

29.4 

32.8 

35.8 

36.7 

34.0 

29.7 

25.4 

21.6 

36.7 

jgcliK         Itsugahara 

16.7 

17.2 

21.8 

26.2 

29.6 

31.2 

35.8 

35.1 

32.9 

27.9 

23.6 

20.7 

35.8 

jjgRBI        Fukuoka 

16.7 

18.0 

23.5 

26.1 

29.6 

33.0 

34.6 

35.6 

34.8 

30.7 

23.8 

20.8 

35.6 

*#        Oitn 

18.8 

19.9 

23.6 

25.6 

28.8 

31.6 

35.4 

36.0 

33.2 

29.4 

24.3 

20.5 

36.0 

TKI        Shimonoseki 

15.8 

161 

20.8 

24.1 

29.1 

31.8 

33.7 

35.9 

33.0 

29.4 

22.9 

18.9 

35.9 

JgfJl        Hiroshima 

17.0 

15.0 

22.2 

26.1 

28.5 

31.6 

37.2 

35.6 

35.0 

29.2 

23.2 

17.6 

37.2 

KUj         Matsuyama 

17.2 

17.8 

22.6 

24.8 

28.9 

34.5 

36.0 

36.0 

36.0 

33.3 

23.3 

20.5 

36.0 

[SSJiIj         Okayama 

15.8 

15.1 

22.3 

25.6 

31.6 

32.3 

35.1 

35.6 

34.2 

29.6 

22.8 

17.6 

35.6 

ftlejfttlj     Wakayamav 

14.7 

17.2 

22.6 

28.4 

29.6 

33.9 

36.2 

36.4 

34.8 

29.5 

23.2 

16.5 

;«;.4 

it  $1         Osaka 

16.4 

17.8 

22.7 

27.5 

30.2, 

31.8 

36.3 

36.2 

33.6 

29.7 

23.2 

20.7 

36.3 

jgi&j        Kochi 

18.6 

18.5 

22.9 

25.9 

28.0 

30.5 

35.4 

35.9 

35.9 

30.1 

24.4 

21.0 

35.9 

$t            Tsn 

16.1 

15.2 

20.2 

26.2 

31.6 

38.5 

35.2 

34.9 

32.4 

27.2 

23.4 

16.7 

38.5 

^SM    Nagoya 

13.8 

15.4 

21.8 

29.5 

32.0 

32.5 

:56.  3 

36.4 

35.3 

28.4 

23.6 

17.9 

36.4 

ffiffi        Hamamatsu 

17.3 

17.3 

21.3 

26.3 

31.3 

31.7 

37.2 

36.9 

34.2 

28.9 

24.4 

17.9 

37.2 

iS^t        Numazu 

19.9 

17.8 

32.2 

25.6 

27.6 

30.6 

31.0 

33.4 

33.3 

28.9 

23.7 

19.8 

34.0 

«#        Tokio 

18.0 

17.4 

22.5 

28.4 

29.2 

32.6 

35.0 

35.1 

33.6 

29.3 

23.1 

18.5 

35.1 

ffcf-        Chochi 

17.7 

17.9 

21.6 

24.4 

26.6 

30.7 

32.8 

32.6 

32.8 

28.1 

23.9 

18.9 

32.8 

5^g        Ishinomaki 

15.1 

12.9 

16.5 

22.8 

25.7 

31.2 

34.5 

34.8 

30.9 

25.4 

19.5 

15.4 

34.8 

'jr-fc        Miyako 

16.7 

14.9 

23.4 

26.2 

29.8 

33.0 

35.6 

35.7 

33.9 

29.6 

23.7 

19.7 

35.7 

&iR        Kioto 

15.5 

17.2 

23.3 

28.6 

34.9 

33.1 

35.8 

36.4 

35.3 

30.8 

23.6 

17.3 

36.4 

DjJ^.        Git'u 

14.7 

16.0 

22.2 

30.8 

32.1 

34.3 

38.2 

36.4 

35.1 

28.8 

24.5 

19.9 

38.2 

g,%f        Nagano 

11.8 

11.3 

24.2 

28.8 

31.7 

33.8 

34.3 

34.9 

34.6 

26.8 

20.7 

19.4 

34.9 

¥fP§    Utsunomiya 

16.2 

15.8 

23.7 

28.8 

31.2 

33.8 

33.8 

34.9 

32.8 

28.9 

22.1 

17.4 

34.9 

jjrgJl        Fnkushima 

15.4 

14.2 

23.3 

27.3 

34.1 

35.0 

35.5 

'  36.0 

33.7 

26.8 

20.7 

15.7 

3(5.0 

|ij^        Yamagata 

14.0 

11.4 

23.7 

25.4 

32.0 

32.0 

34.7 

36.8 

35.2 

25.8 

20.4 

14.7 

36.8 

^            Sakai 

13.3 

15.1 

25.0 

29.3 

30.6 

34.3* 

35.0 

37.8 

35.3 

30.7 

23.7 

18.7 

37.8 

^f^        Kanazawa 

12.8 

17.5 

24.9 

29.5 

31.7 

33.5 

35.3 

35.3 

35.7 

30.4 

23.8 

22.8 

35.7 

ft?}c        Fushiki 

13.2 

14.3 

23.6 

248 

30.2 

33.4 

34.9 

34.9 

35.6 

29.9 

23.9 

20.2 

35.6 

$ni         Niigata 

12.8 

9.9 

22.6 

25.7 

29.1 

30.4 

34.8 

35.8 

34.8 

26.7 

22.4 

16.9 

35.8 

|^0J         Akita 

11.9 

9.0 

19.6 

24.8 

26.9 

28.9 

32.1 

35.4 

32.9 

25.4 

17.9 

15.3 

35.4 

T^^        Aomori 

11.4 

8.4 

16.7 

22.6 

27.0 

30.2 

32.2 

33.1 

31.5 

24.0 

18.8 

13.3 

33.1 

J@f^        Hakodate 

7.9 

9.6 

15.0 

18.9 

22.3 

26.9 

30.5 

31.1 

31.1 

22.7 

19.4 

15.6 

31.1 

Suttsu 

7.8 

6.2 

11.1 

18.4 

22.5 

26.6 

31.9 

33.7 

38.4 

21.7 

15.5 

11.3 

33.7 

^LM        Sapporo 

7.9 

7.2 

16.8 

209 

26.3 

30.1 

32.4 

33.4 

29.7 

23.0 

17.8 

11.6 

33.4 

.hjl|        Kamilcawn 

3.2 

8.4 

15.6 

26.3 

28.4 

29.5 

33.0 

31.2 

31.3 

21.4 

17.7 

11.8 

33.0 

|g^        Krimo 

11.3 

6.4 

8.0 

11.4 

16.6 

20.1 

25.1 

25.2 

27.4 

20.6 

14.6 

10.4 

27.1 

$l[gft        Kushiro 

11.9 

8.2 

148 

21.4 

23.8 

30.3 

31.8 

32.7 

27.1 

21.8 

16.0 

11.9 

32.7 

S?xli         Abashiri 

11.8 

10.3 

19.7 

24.3 

25.7 

30.5 

33.9 

30.7 

30.8 

24.7 

17.4 

11.7 

33.9 

^^         Nemuro 

10.3 

6.8 

12.6 

15.1 

211 

25.7 

31.4 

29.2 

76.2 

21.7 

14.8 

11.2 

31.4 

—  61  — 


RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


J3^t  Month 
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A 

A. 

t 

-f- 

J 

& 

^^-^^ 

ft 

R 

n 

J3 

Ji 

Ji 

^ 

£ 

,8 

J3 

J3 

^ 

¥ 

J445  Locality^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ABSOLUTE    MINIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


mm     ^Taha 

6.7 

7.4 

7.6 

9.6 

13.4 

.  17.6        21.4 

22.4 

19.5 

15.6 

11.8 

7.8 

6.7 

.Slfillb    Kagoshima 

95.1 

96.2 

96.!) 

1.7 

5.7 

10.7 

16.9 

19.9 

10.5 

6.6 

98.7 

94.5 

94.5 

Tsfftsf        Miyazaki 

93.9 

93.9 

964 

2.0 

3.1 

11.6 

16.2 

19.0 

12.3 

4.4 

98.0 

94.3 

93.9 

££/£:        Kumamoto 

91.4 

93.2 

94.3 

0.0 

1.5 

7.1 

15.8 

17.5 

10.6 

1.9 

96.5 

92.6 

91.4 

feS         Saga 

94.5 

94.3 

96.6 

1.6 

4.4 

•  8.2 

17.3 

18J3 

13.6 

5.1 

99.1 

95.2 

94.3 

J^il^f         Nagasaki 

96.2 

95.'2 

97.1 

2.6 

5.6 

10.8 

17.7 

18.7' 

13.9 

5.9 

1.1 

96.6 

95.2 

f|t/l£        Itsugahara 

92.7 

91.4 

94.9 

1.2 

4.8 

6.2 

15.6 

17.6 

12.4 

3.9 

97.7 

93.6 

91.4 

jjjgjSg         Fukuoka 

94.9 

94.8 

95.4 

98.6 

1.4 

4.3 

15.3 

16.0 

9.6 

0.4 

98.6 

95.5 

94.8 

rfcfr         Oita 

94.7 

95.1; 

96.1 

0.9 

3.1 

7.3 

16.7 

16.6 

13.7 

5.2 

99.9 

96.1 

94.7 

~p  [H         Shimonoseki 

95.7- 

93.5 

94.5 

4.3 

6.5 

e  9.5 

16.8 

13.8 

15.2 

9.3 

0.7 

99.0 

93.5 

^  !b         Hiroshima 

92.2 

93.3 

95.8 

0.5 

2.7 

6.6 

15.5 

17.3 

11.9 

.4.4 

98.3 

96.0 

92.2 

$SUJ         Matsuyama 

93.0 

94.0 

93.7 

99.5 

1.4 

5.7 

16.0 

15.6 

10.1 

2.4 

98.9 

96.8 

93.0 

U5j  Ul         Okayama 

93.6 

91.9 

95.2 

98.9 

2.8 

7.4 

14.2 

17.6 

12.8 

3.3 

98.3 

95.9    ' 

91.9 

SlS&Ul     Wakayamasx 

92.9 

93.5 

95.4 

0.6 

3.7 

8.9 

16.1 

17.6 

13.2 

4.0 

97.9 

96.5 

92.9 

*R         Osaka 

98.7 

96.0 

96.8 

1.3 

4.2 

9.8 

16.3 

18.2 

13.5 

4.8 

1.8 

97.6 

96.0 

igftj         Kochi 

935 

93.0 

95.9 

1.1 

5.2 

9.1 

15.4 

17.4 

12.5 

5.8 

98.7 

95.6 

93.0 

&            Tsu 

95.0 

94.9 

96.4 

99.6 

3.2 

9.9 

17.2 

17.1 

13.4 

3.1 

99.5 

95.9 

94.9 

^"S"M     Nagoya 

92.4 

90.5 

94.4 

99.0 

4.1 

10.1 

17.2 

18.6 

12.2 

3.5 

97.3 

94.1 

90.5 

§|&        Hamamatsu 

95.6 

94.5 

97.7 

0.9 

6.6 

1!.4 

16.6 

19.1 

13.6 

7.3 

0.7 

96.7 

94.5 

|3?$:        Numazu 

91.9 

92.9 

95.6 

0.2 

5.2 

9.6 

16.3 

17.7 

12.4 

5.4 

97,9 

95.2 

91.9 

^t#;         Tokib 

92.9 

92.8 

96.2 

0.3 

3.5 

10.3 

15.7 

17.8 

12.7 

2.3 

98.2 

94.6 

92.8 

$%%•        Choshi 

94.7 

92.7 

95.7 

J.4 

4.3 

11.3 

15.5 

15.9 

11.3 

7.4 

99.1 

95.4 

92.7 

H^f        Ishinomaki 

86.4 

86.9 

90.8 

98.6 

1.3 

8.(5 

12.9 

14.5 

8.1 

0.2 

96.4 

914 

86.4 

^"5"        Miyako 

85.2 

84.9 

85.4 

95.1 

99.2 

5.4 

9.5 

12.1 

5.9 

98.6 

93.0 

90.1 

84.9 

^fl>        Kioto 

88.1 

88.4 

92.8 

96.9 

0.3 

5.9 

13.7 

14.9 

10.4 

1.0 

96.3 

92.7 

88.1 

'J&JfL        Gifu 

92.3 

91.5 

94.3 

99.3 

2.7 

9.6 

15.7 

17.0 

11.9 

3.8 

98.2 

94.4 

91.5 

.&SF        Nagano 

84.8 

84.1 

86.6 

95.7 

98.2 

5.0 

10.2 

12.1 

7.7 

98.5 

93.5 

86.1 

84.1 

^fiftH?     Utsunomiya 

88.2 

89.4 

90.9 

96.4 

'  0.0 

5.6 

14.0 

15.1 

9.3 

98.7 

93.9 

90.3 

.  88.2 

Si  In         Fukushima 

87.0 

81.5 

90.0 

94.8 

0.0 

6.2 

12.8 

12.4 

6.7 

98.4 

94.9 

90.5 

81.5 

lilfifc         Yamagata 

80.0 

81.0 

852 

96.1 

99.9 

6.2 

10.8 

12.3 

6.1 

98.9 

92.8 

87.8 

80.0 

tft             Sakai 

95.3 

!*3.4 

94.9 

99.7 

2.5 

8.2 

16.1 

17.6 

11.0 

3.6 

99.9 

96.2 

93.4 

312^         KanazaM'a 

92.8 

92.6 

94.9 

99.3 

1.5 

8.5 

13.5 

16.2 

12.5 

2.2 

99.5 

93.'< 

92.6 

f£/fc        Pushiki 

91.2 

90.2 

92.7 

99.9 

2.1 

9.4 

16.1 

17.6 

12.5 

3.3 

99.2 

93.0 

902 

3fri£3        Niigata 

90.6 

91.7 

94.6 

98.6 

2.8 

9.5 

154 

17.5 

11.5 

4.4 

98.7 

95.1 

90.6 

fAffl         Akita 

80.8 

82.5 

80.5 

96.8 

1.7 

5.9 

11.2 

11.2 

5.7 

0.7 

95.4 

88.4 

8C.5 

-pf$jj-        Aomori 

82.7 

81.0 

85.1 

92.2 

98.9 

7.5 

13.8 

12.3 

4.7 

2.2 

90.6 

84.9 

81.0 

•@<)£if         Hakodate 

78.3 

50.6 

84.9 

94.8 

98.4 

4.1 

8.3 

13.5 

3.3 

38.1 

88.4 

80.6 

78.3 

gffi        Suttsu 

87.6 

85.0 

89.3 

94.6 

0.9 

5.4 

11.2 

13.1 

8.2 

2.0 

91.8 

88.1 

85.0 

JLifeS        Sapporo 

75.5 

74.4 

78.1 

92.3  . 

95.8 

2.1 

6.5 

8.9 

1.0 

96.7 

87.2 

77.3 

74.4 

_hjl|         Kamilcawa 

63.3 

65.5 

65.9 

81.0 

93.2 

0.0 

5.0 

5.9. 

1.0 

92.9 

75.0 

72.0 

63.3 

|«^        Erimo 

84.1 

84.6 

90.0 

95.1 

99.5 

3.9 

8.9 

11.3 

9.4 

3.7 

95.9 

91.6 

84.1 

fl|(f§        Kushiro 

72.3 

71.5 

71.1 

82.5 

94.7 

0.3 

0.9 

1.8 

98.4 

91.6 

84.4 

75.6 

71.1 

f^Tfe        Abashiri 

79.4 

79.0 

76.8 

88.0 

95.7 

1.0 

2.8 

6.4 

3.9 

96.6 

90.1 

86.1 

76.8 

t&'^f        Nemuro 

94.5 

83.2 

83.4 

89.3 

96.1 

2.4 

5.7 

6.3. 

5.4 

98.5 

93.4 

88.8 

83.2 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


^^fjsfc  Month 

— 

— 

ra 

S 

- 

-t 

A 

A 

-i- 

+      ± 

& 

r\^ 

^ 

n 

ft 

j3 

J 

^ 

ft 

H 

ft 

n 

A       n 

4> 

Hfa%i  Locnlity^\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov.         Dec. 

Annual 

MEAN    TENSION   OF    VAPOR. 


jlj|5$£        Naha 

98 

10.4 

11.3 

14.1 

17.2 

21.2 

22.0 

22.2 

21.0 

16.5 

12.8 

9.9 

15.7 

fij  ^lla     Kagoshima 

5.2 

5.5 

6.9 

10.0 

11.9 

16.7 

20.0 

20.4 

18.5 

12.1 

8.4 

5.9 

11.8 

^iliBf        Miyazaki 

5.2 

5.8 

7.4 

10.6 

12.7 

17.5 

21.3 

21.4 

19.7 

13.0 

8.8 

6.0 

12.5 

$6;zfc        Kumamoto 

4.7 

5.2 

6.5 

9.7 

11.8 

16.6 

20.9 

21.0 

18.4 

11.7 

7.9 

5.5 

11.7 

felt        Saga 

4.6 

5.0 

6.0 

8.9 

11.1 

16.1 

20.4 

21.1 

17.6 

11.2 

•7.7 

5.6 

11.3 

Ije.'tsfy        Nagasaki 

4.9 

5.2 

6.4 

.    9.3 

11.6 

16.3 

20.3 

20.9 

17.5 

11.0* 

8.2* 

5.6 

11.4 

Jgcl£        Itsugahara 

4.4 

4.7 

5.8 

8.3 

10.4 

14.7 

19.3 

20.5 

16.8 

11.0 

7.4 

5.2 

10.7 

fli§|35]         Fukuoka 

4.7 

5.0 

6.0 

8.7 

10.9 

15.5 

19.9 

20.8 

17.5 

10.8 

7.6 

5.3 

11.1 

^C-g-        Oita 

4.9 

5.1 

6.4 

9.4 

11.5 

16.2 

21.3 

22.0 

19.1 

12.4 

8,4 

_    5.9 

11.9 

~Fg)j)        Shimonoseki 

4.5 

4.8 

5.8 

8.5 

10.8 

^15.6 

20.1 

20.7 

17.3 

11.0 

7.8 

5.3 

11.0 

JH  J|        Hiroshima 

4.2 

4.3 

5.7 

8.5 

10.6 

15.4 

19.7 

20.3 

17.0 

10.5 

7.3 

5.0 

10.7 

$£UJ         Matsuyama 

4.3 

44 

5.8 

8.9 

10.8 

15.2 

19.5 

20.3 

18.0 

11.5 

7.9 

5.2 

11.0 

|ffi]  il|        Okayama 

3.8 

4.0 

5.3 

7.9 

10.1 

14.6 

19.2 

20.1 

16.9 

10.6 

7.1 

4.7 

10.4 

ftllfftUj     Wakayama\y> 

i   m=           n     i                  r* 

7CRK         Osaka 

4.1 
3.9 

4.2 
4.0 

5.6 

5.5 

8.2 
8.1 

10.6 
10.5 

14.8 
14.8 

19.2 
19.0 

20.1 
19.8 

17.0 
16.9 

10.9 
10.7 

7.3. 
7.1 

4.8 
4.7 

10.6 
10.4 

PU  33]         Kochi 

4.1 

4.5 

6.2 

9.4 

11.5 

16.3 

20.2 

20.4 

18.3 

11.6 

7.7 

4.9 

11.3 

^            Tsii 

3.9 

4.1 

5.6 

8.4 

10.9 

15.6 

20.0 

21.4 

18.0 

11.3 

7.4 

4.8 

10.9 

£  l5rM     Nagoya 

4.0 

4.0 

5.4 

8.3 

10.6 

14.8 

19.3 

20.1 

17.4 

10.7 

7.0 

4.7 

10.5 

$|  f£         Hama  u.  atsu 

3.9 

3.9 

5.6 

8.7 

11.3 

15.5 

19.5 

20.4 

18.0 

11.7 

7.4 

4.7 

10.9 

'H'^        Numazu 

4.1 

4.4 

5.9 

8.6 

11.0 

14.9 

18.8 

197 

16.9 

11.1 

7.7 

4.9 

10.7 

J|C^        Tokio 

3.4 

3.5 

5.2 

8.2 

10.8 

14.9 

18.9 

20.1 

17.1 

10.8 

6.8 

•  4.0 

10.3 

Dfc^f-        Choshi 

4.3 

4.4 

6.3 

9.1 

11.8 

15.4 

19.0 

20.8 

18.1 

12.3 

8.2 

5.1 

11.2 

5^        IshinomaM 

3.2 

3.3 

4.3 

6.5 

9.1 

13.6 

173 

19.0 

15.4 

y.5 

6.2 

4.2 

9.3 

^  fi"         Miyako 

2.7 

3.1 

3.9 

5.7 

7.8 

11.9 

15.1 

16.8 

13.9 

8.7 

5.4 

3.5 

8.2 

J^fffl        Kioto 

4.0 

4.1 

5.2 

7.6 

99 

143 

18.7 

19.4 

16.3 

105 

7.0 

4.7 

10.1 

lI^-^L        Gifu 

4.0 

3.9 

5.2 

8.0 

10.4 

14.7 

19.1 

20.0 

17.0 

10.6 

7.0 

4.8 

10.4 

Jtt'Jf        Nagano 

3.3 

3.2 

4.1 

6.1 

8.2 

122 

16.0 

17.2 

13.8 

8.6 

5.7 

3.9 

8.5 

^SP^    Utsunomiya 

3.2 

3.4 

4.6 

7.2 

9.7 

140 

'17.9 

19.0 

15.9 

9.8 

6.2 

3.8 

9.6     | 

SI  Jo        Fukushima 

3.4 

3.3 

4.3 

6.2 

8.3 

ia.fi 

16.8 

17.9 

15.1 

9.2 

5.8 

4.0 

8.9   '1 

Ul$£        Yamagata 

3.4 

3.3 

4.2 

6.1 

8.3 

12.8 

16.8 

17.8 

14.4 

8.9 

6.1 

4.2 

8.9 

51            Sakai 

4.3 

4.2 

5.3 

7.6 

9.9 

14.4 

18.9 

20.1 

16.5 

10.4 

7.3 

5.1 

10.3 

^?p        Kanazawa 

4.3 

4.0 

5.0 

7.3 

9.7 

14.2 

18.5 

19.2 

15.9 

10.1 

7.1 

5.0 

10.0 

t^?|c        Fushiki 

4.6 

4.3 

5.4 

7.6 

9.9 

14.3 

18.9 

20.0 

16.7 

10.8 

7.5 

5.3 

10.4 

XffJS        Niigata 

3.9 

3.7 

4.7 

7.0 

9.6 

14.0 

18.3 

19.9 

16.2 

10.3 

7.0 

4.8 

10.0 

fclH        Akita 

3.0 

3.1 

4.0 

6.3 

8.9 

13.0 

17.1 

18.4 

14.7 

8.9 

6.0 

3.9 

uj 

^^        Aomori 

2.8 

3.0 

3.6 

5.5 

5.9 

11.5 

15.1 

16.5 

12.9 

7.9 

5.2 

3.6 

7.8 

@f|f        Hakodate 

2.7 

2.9 

3.6 

5.2 

7.2 

10.6 

14.0 

15.7 

12.4 

7.7 

4.9 

3.4 

7.5 

^SP        Suttsu 
tL^i        Sapporo 

2.8 
2.2 

3.1 

2.5 

3,6 
3.2 

5.1 

4.8 

6.9 
6.6 

10.4 
10.4 

13.8 
13.6 

15.5 
14.9 

12.3 
11.7 

7.8 
7.1 

5.0 
4.4 

3.5 
2.9 

7.5  *t 
7.0 

±.JI|        Kamikawa 

1.9 

2.2 

2.7 

4.2 

5.9 

9.8 

13.1 

14.0 

10.5 

6.1 

4.0 

2.7 

6.4 

iHal:        Erimo 

2.9 

3.0 

3.7 

5.5 

6.8 

9.6 

12.6 

14.6 

13.0 

9.0 

9.5 

4.0 

7.5 

^llSIf        Kushiro 

1.9 

2.2 

2.9 

4.4 

6.0 

9.3 

12.1 

13.8 

11.1 

6.5 

4.1 

2.5 

6.4 

$H^        Abashiri 

2.3 

2.5 

3.3 

4.9 

6.5 

9.4 

12.3 

13.8 

11.1 

6.9 

4.5 

3.0 

6.7 

1iS^        Nemxiro 

2.2 

2.4 

3.1 

4.6 

6.1 

8.8 

11.3 

13.2 

11.5 

7.4 

4.5 

2.9 

6.5 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


Month 

~\ 

Locality 


J8 

Jan. 


Feb. 


March 


m 


April 


May 


June 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


$ 

Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


?J|$H        Naha 

70.0 

75.1 

74.6 

78.2 

83.1 

85.7 

81.3 

81.9 

80.8 

74.7 

69.9 

68.2 

77.2 

l&^l  !b     Kagoshima 

69.2 

67.2 

69.8 

74.9 

73.9 

81.0 

78.7 

77.9 

77.3 

717 

71.1 

71.2 

73.6 

^*t        Miyazaki 

71.3 

73.4 

74.9 

78.3 

78.3 

84.4 

82.3 

80.9 

86.1 

80.9 

77.0 

73.2 

78.4 

B^?{c        Kamamoto 

77.8 

76.8 

74.8 

78.7 

75.7 

81.1 

80.7 

78.8 

80.2 

77.8 

79.4 

78.9 

78.4 

ftK        Saga 

75.9 

74.2 

73.6 

73.7 

71.6 

80.0 

80.2 

80.1 

79.4 

75.8 

75.6 

78.5 

76.6 

H-liSf        Nagasaki 

70.8 

71.1 

71.2 

74.3 

74.6 

80.5 

78.6 

77.5 

75.8 

69.8* 

72.1* 

71.0 

73.8 

jgcjK        Itsugahara 

72.6 

70.9 

71.3 

74.3 

73.4 

81.1 

81.3 

.    80.4 

80.3 

75.0 

71.8 

71.0 

75.3 

SMISj        Fukuoka 

75.6 

76.1 

75.3 

77.2 

77.4 

82.3 

82.0 

81.9 

83.2 

78.7 

75.5 

72.8 

78.2 

*^        Oita 

72.8 

73.8 

36.8 

81.6 

79.3 

84.8 

86.9 

86.0 

88.5 

80.9 

76.4 

75.6 

80.3 

TH        Shimonoseki 

68.2 

70.9 

71.3 

75.6 

75.4 

84.7 

84.2 

80.3 

79.8 

72.3 

70.1 

66.6 

74.9 

HI  H        Hiroshima 

72.5 

71.4 

72.9 

75.8 

73.8 

80.5 

79.3 

77.4 

77.7 

73.1 

74.9 

74.0 

75.3 

1&UI        Matsuyama 

69.2 

70.1 

72.9 

77.3 

77.2 

80.0 

79.2 

80.1 

84.5 

82.0 

77.9 

72.1 

76.9 

1SJ  |Ij         Okayama 

68.2 

68.9 

69.9 

71.0 

70.9 

77.3 

76.6 

76.8 

78.2 

76.0 

75-2 

71.4 

73.4 

ftl3ft  Uj     Wakayama  N  x 

69.6 

71.1 

71.0 

71.2 

71.9 

76.0 

75.2 

75.0 

76.6 

76.3 

74.8 

70.7 

73.3 

*j^         Osaka 

61.7 

63.3 

65.8 

67.6 

70.4 

75.5 

75.2 

75.4 

76.5 

73.0 

69.3 

643 

69.8 

JtS&J        Kochi 

63.3 

63.6 

67.9 

73.9 

74.5 

84.5 

83.7 

80.8 

83.2 

75.4 

72.2 

67.0 

74.2 

&            Tsu 

65.4 

67.8 

73.3 

75.6 

76.7 

.  83.4 

82.4 

85.1 

85.3 

85.4 

74.8 

70.1 

76.7 

£t!fli    Nagoya 

74.0 

70.0 

70.1 

72.8 

72.7 

76.7 

77.2 

78.0 

80.2 

75.8 

75.0 

74.4 

74.8 

B|&        Hamamatsu 

60.8 

58.8 

65.8 

73.2 

76.6 

83.2 

83.2 

81.0 

82.6 

78.6 

70.0 

63.6 

73.0 

$3?$:        Nnmazu 

63.7 

64.0 

68.6 

72.8 

74.9 

79.9 

79.8 

79.5 

78.0 

74.9 

73.2 

65.7 

72.9 

JfljjC        Tokio 

60.6 

57.7 

67.7 

72.9 

75.7 

80.0 

81.0 

81.1 

82.4 

79.2 

72.5 

62.1 

72.7 

j&f-        Choshi 

65.3 

64.3 

71.2 

76.4 

80.9 

85.0 

84.7 

85.9 

83.7 

77.1 

73.3 

66.7 

76.2 

^J  ^g        I  shinomaki 

76.4 

71.1 

72.3 

72.3 

77.3 

84.7 

85.7 

87.2 

83.7 

80.2 

76.6 

75.1 

78.5 

^  £         Miyako 

64.5 

70.3 

71.2 

71.1 

74.1 

83.8 

84.9 

84.5 

83.2 

79.1 

68.7 

64.4 

75.0 

^rg5        Kioto 

77.3 

75.4 

72.7 

71.5 

72.3 

77.4 

78.2 

77.4 

78.4 

80.7 

80.5 

79.0 

76.7 

«&JJL        Gifu 

73.8 

66.8 

67.5 

696 

70.8 

76.3 

76.6 

77.8 

78.6 

76.1 

74.7 

74.8 

73.6 

jllf         Nagano 

84.8 

79.3 

73.6 

67.9 

67.4 

75.2 

76.0 

78.8 

76.4 

77.1 

77.8 

80.1 

76.2 

^tP®1     Utsxinoiniya 

70.6 

67.6 

70.1 

72.7 

76.3 

80.6 

83.5 

84.1 

83.7 

79.3 

77.4 

71.4 

76.4 

jgj|         Fukushima 

74.3 

69.8 

70.8 

66.5 

67.9 

75.3 

79.4 

80.7 

82.8 

81.8 

73.7 

72.2 

74.6 

Ul?^        Yamagata 

87.1 

83.4 

78.4 

70.5 

69.8 

772 

80.2 

80.8 

81.9 

82.7 

84.0 

84.5 

80.0 

JH            Sakai 

7*.2 

70.8 

71.5 

72.3 

72.9 

78.6 

78.9 

79.1 

77.4 

74.3 

73.8 

72.3 

74.7 

3^?p        Kanazawa 

82.4 

78.5 

75.1 

73.9 

73.7 

80.1 

81.4 

79.2 

78.6 

78.4 

78.6 

79.9 

78.3 

f)^?|c        Fushiki 

88.2 

84.5 

80.8 

79.4 

77.6 

82.3 

82.5 

81.9 

80.9 

77.9 

81.8 

85.0 

81.9 

mm         Niigata 

81.9 

76.1 

73.9 

74-3 

74.4 

82.1 

82.5 

79.8 

79.5 

78.2 

77.0 

78.3 

78.2 

$*cffl        Akita 

76.7 

754 

74.0 

74.1 

78.3 

83.3 

86.1 

85.5 

83.8 

81.8 

79.2 

77.4 

79.6 

^•^        Aomori 

81.0 

78.8 

74.3 

73.6 

74.0 

80.6 

81.1 

80.6 

78.2 

74.6 

74.0 

77.6 

77.4 

®gf         Hakodate 

81.0 

77.7 

72.4 

73.3 

78.0 

85.2 

85.1 

83.8 

79.9 

74.5 

70.3 

74.1 

77.9 

^gp        Suttsu 

82.0 

81.4 

75.8 

74.0 

75.7 

83.0 

85.4 

85.0 

79.4 

74.6 

74.9 

79.3 

79.2 

tLifil         Sapporo 

81.4 

81.5 

78.1 

73.5 

72.0 

79.6 

82.4 

84.0 

83.6 

79.4 

76.8 

80.0 

79.4 

Jijll        Kamikawa 

92.0 

88.5 

78.4 

73.2 

67.9 

74.9 

79.7 

82.4 

84.3 

80.9 

83.7 

87.9 

81.2 

$£3g        Erimo 

78.7 

79.2 

83.9 

85.8 

88.3 

92.9 

93.1 

92.4 

87.9 

81.5 

80.8 

83.4 

85.7 

fl|JS        Kushiro 

80.4 

79.5 

76.3 

76.3 

76.3 

82.1 

84.4 

87.5 

85.9 

79.2 

77.9 

79.4 

80.4 

^fi^fe        Abashiri 

81.0 

81.9 

83.2 

83.4 

80.0 

83.2 

84.4 

84.0 

80.7 

75.8 

78.3 

77.3 

81.1 

1fi^        Nemuro 

64.9 

71.3 

75.1 

80.0 

82.0 

90.7 

90.8 

90.8 

85.2 

75.6 

68.7 

05.4 

78.4 

v.  (  T 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


1 
fl=fc  Month 
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1h 
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^~^~^ 

jg 

a 

^ 

J3 

£ 

£ 

£ 

n 

% 

n 

is 

JJ 

$ 

;     J£  45  Locality  \^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

M          •& 
AMOUNT    OF    PRECIPITATION. 


i  mm        Kaha 

115.5 

130.0 

156.7 

213.2 

327.3 

306.1  j    179.0 

316.1 

197.6 

110.7 

90.1 

68.5 

2210.8 

Smio     Kagoshima 

66.9 

106.9 

136.0 

185.5 

200.8 

313.2* 

169.3 

160.1 

253.5 

106.5 

88.7 

81.6 

1810.3 

^i!$        Miyaraki 

35.4 

86.1 

163.4 

2C5.3 

210.5 

285.4 

186.9 

216.4 

453.4 

226.7 

93.4 

90.2 

2253.2 

ggxfc        Kumamoto 

43.3 

87.0 

111.2 

180.8 

133.5 

246.0      169.9 

153.8 

150,1 

78.1 

59.5 

44.7 

1407.8 

fcS        Saga 

38.7 

75.1 

114.8 

147.2 

168.8 

255.2 

215.2 

153.1 

163.2 

63.5 

62.7 

65.9 

1468.3 

J%$$        Nagasaki 

70.2 

93.0 

125.1 

147.9 

1300 

243.5 

160.3 

233.4 

.  210.4 

101.1 

70.2 

91.0 

1676.0 

HJg        Itsugahara 

69.5 

98.1 

194.7 

230.6 

187.5 

392.6 

411.6 

153.6 

364.2 

111.1 

83.1 

98.2 

2394.8 

fgliifl        Fukuoka- 

51.2 

78.8 

104.9 

100.8 

81.2 

179.6 

233.9 

106.9 

169.5 

89.1 

68.0 

68.8 

1332.7 

Kft        Oita 

19.9 

61.3 

114.3 

119.9 

120.7 

174.1 

132.8 

119.2 

267.3 

153.8 

57.2 

28.3 

1368.7 

~F$jjj        Shimonoseki 

47.3 

69.4 

122.9 

130.7 

98.6 

260.7 

219.9 

93.6 

155.2 

79.8 

66.0 

58.2 

1402.3 

]$§gb        Hiroshima 

34.1 

79.6 

105.0 

151.3 

135.5 

204.6 

172.8 

122.7 

165.7 

108.3 

58.9 

44.0 

1382.5 

$£UJ        Matsuyama 

28.9 

54.5 

58.6 

99.3 

121.8 

152.2 

103.6 

54.4 

155.2 

113.2 

54.1 

44.9 

1040.7 

[SSJiIj        Okayama 

21.3 

49.1 

70.9 

91.0 

108.6 

154.1 

146.7 

83.4 

96.3 

92.1 

49.8 

24.6 

987.9 

ifrUjftUj     Wakayama  v. 

31.8 

69.7 

87.9 

114.0 

118.1 

182.1 

123.5 

88.5 

152.7 

112.1 

63.6          32.8 

98.1 

*R        Osaka 

29.2 

72.1 

88.2 

110.1 

135.9 

183.4 

123.6 

120.3 

174.5 

129.8 

81.6 

493 

1298.1 

rw£fl        Kochi 

31.7 

126.3 

139.3 

264.4 

269.0 

343.7 

i  258.7 

240.7 

385.5 

219.1 

77.9 

52.6 

2408.9 

$£            Tsu 

23.0 

56.7 

87.1 

138.0 

155.7 

240.6 

123.6 

192.4 

244.9 

150.2 

90.8 

29.4 

IS''  2,  4 

ig'S'g    Nagoya 

27.5 

70.4 

T20.1 

136.5 

162.3 

207.9 

178.4 

190.5 

177.8 

137.3 

83.5 

37.6 

1529.8 

^IfS        Hamamatsu 

34.5 

84.5 

128,3 

171.7 

200.6 

224.7 

139.5 

1369 

215.9 

122.9 

.  100.3 

48.2 

1607.4 

?3?ff        Numazu 

57.2 

104.7 

149.1' 

182.2 

196.4 

216.5 

137.7 

96.4 

220.5 

102.3 

114.5 

46.5 

1624.0 

JfCJjt        Tokio 

36.2 

72.6 

105.8 

138.7 

162.1 

162.1 

121.4 

98.1 

171.2 

130.9 

112.8 

51.2 

1363.2 

IjfrJ-        Choshi 

64.8 

87.7 

156.0 

175.0 

196.6 

128.7 

93.2 

71.0 

157.5 

192.1 

151.3 

57.4 

1531.3 

£j&        Ishinomaki 

41.7 

41.9 

84.6 

78.0 

126.8 

90.9 

139.4 

91.9 

129.7 

119.8 

60.4 

50.8 

1055.9 

£f#        Miyako 

40.9 

74.8 

119.1 

110.9 

172.7 

117.3 

128.6 

116.6 

179.6 

178.9 

78.8 

86.5 

1404.7 

^fgf        Kioto 

41.6 

&0.0 

107.4 

129.3 

145.1 

239.1 

190.2 

151.8 

144.6 

121.9 

68.9 

40.3 

1460.2 

JjJtljL        Gifu 

45.8 

86.0 

153.7 

171.4 

193.7 

234.7 

249.9 

253.3 

165.7 

130.5 

78.5 

55.6 

1818.8 

j^BJf        Nagano 

47.6 

57.8 

49.6 

59.9 

89.7 

108.6 

136.5 

97.0 

84.5 

60.0" 

55.3 

46.2 

890.7 

^Sfll?    Utsunomiya 

29.2 

57.3 

103.4 

97.5 

150.2 

199.0 

261.9 

227.0 

183.1 

100.0 

85.3 

33.9 

1527.8 

)]@|&        Fukushima 

51.2 

49.6 

84.3 

73.0 

131.9 

107.5 

131.1 

97.7 

161.0 

111.2 

67.9 

51.8 

1118.2 

UjJ^        Yamagata 

105.6 

69.2 

71.5 

51.4 

106.2 

100.7 

148.8 

92.3 

102.8 

83.0 

85.6 

124.0 

1142.1 

^            Sakai 

219.6 

134.9 

159.2 

124.1 

120..9 

185.9 

151.8 

194.0 

195.2 

160.7 

144.3 

191.9 

1983.0 

^j^        Kanazawa 

339.5 

162.6 

156.5 

139.8 

164.1 

133.9 

162.9 

197.1 

141.7 

159.1 

258.2 

366.3 

2381.7 

f£?fc        Fushiki 

321.0 

148.5 

J.47.2 

101.6 

114.8 

135.2 

176.2 

15(.2 

156.3 

121.3 

209.3 

338.5 

2129.1 

itil        Niigata 

277.5 

108.5 

102.6 

68.5 

102.1 

116.1 

142.0 

120.5 

146.0 

115.7 

180.7 

201.7 

1618.9 

fkffl        Akita 

110.3 

99.7 

119.3 

101.5 

112.4 

136.1 

162.8 

180.1 

147.1 

120.0 

193.3 

149.6 

1631.9 

^^        Aomori 

152.7 

97.8 

78.8 

59.3 

99.3 

59.8 

105.7 

154.1 

130.7 

66.8 

132.6 

173.9 

1311,5 

©^        Hakodate      . 

64.1 

47.1 

70.6 

74.9 

98.5 

95.6 

113.7 

137.5' 

166.8 

100.9 

98.0 

65.9 

1152.3 

Suttsu 

91.7 

90.5 

72.9 

63.8 

63.6 

40.4 

83.8 

105.9 

146.5 

129.2 

150.6 

132.3 

1171.2 

tL^SS        Sapporo 

58.0 

57.5 

64.3 

42.5 

59.3 

39.2 

88.1 

120.1 

124.4 

102.0 

104.7 

91.0 

950.9 

±.JI|        Kamikawa 

74.6 

37.3 

53.6 

57.3 

70.0 

76.4 

111.0 

114.5 

121.3 

1C0.4 

106.7 

96.2 

1019.4 

^^        Eritno 

20.1 

17.7 

58.7 

42.4 

115.2 

86.0 

145.4 

136.1 

92.7 

92.6 

123.5 

51.1 

981.5 

$l]ffi        Kushiro 

24.0 

30.6 

68.7 

104.9 

104.2 

94.8 

134.8 

153.7 

96.3 

71.2 

91.0 

63.2 

1037.4 

$Pf^        Abashiri 

22.9 

17.3 

41.1 

51.6 

48.0 

62.7 

85.4 

101.1 

87.1 

65.8 

64.0 

48.7 

695.8 

tfi.^        Nemxuo 

24.9 

22.8 

58.9 

84.2 

99.0 

94.0 

13.0 

16.5 

94.6 

89.9 

108.3 

64.9 

1036.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


"">£*.       ^^v  Month 

— 

— 

-^ 

ra 

31 

^ 

-L 

A 

A 

t 

; 

t 

* 

^^""\^ 

£ 

ji 

^ 

^ 

£ 

JI 

JJ 

JJ 

J! 

jf. 

Jj 

J 

¥ 

|     tt«  Locality"\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nev. 

Dec. 

Annual 

—    H    </    H    ;fc    iW    J| 

MAXIMUM    DAILY    AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


JI5||        Naha 

114.0 

52.5 

65.4 

351.8 

124.7 

156.5 

184.9 

202.2 

147.7 

75.9 

9f.3 

34.0 

351.8 

J&^L  H     Kagoshima 

36.3 

56.3 

67.4 

59.6 

92.9 

93.4 

89.8 

82.5 

107.4 

140.4 

82.8 

40.5 

140.4 

^*3f        Miyazaki 

14.7 

56.5 

61.9 

64.2 

188.3 

93.4 

135.3 

157.2 

101.9 

154.3 

94.4 

143.1 

188-3 

%$#.        Kumamoto 

22.4 

28.3 

30.5 

36.3 

66.4 

109.7 

105.0 

166.9 

70.5 

50.6 

40.9 

23.0 

166.9 

i£H        Saga 

20.8 

30.7 

32.3 

54.7 

57.1 

104.4 

135.7 

97.5 

131.1 

39.8 

46.5 

28.7 

135.7 

Jj^fcjf        Nagasaki 

31.6 

49.5 

30.5 

52.5 

61.9 

90.0 

106.3 

133.3 

176.4 

79.0 

47.5 

42.7 

176.4 

i|/jjC        Itsugahara 

53.3 

37.5 

112.7 

108.4 

99.9 

223.4 

230.3 

122.6 

171.3 

232.2 

122.2 

82.0 

232.2 

gg|S|         Fukuoka 

14.3 

21.6 

28.9 

45.8 

54.1 

67.6 

208.7 

79.2 

95.1 

87.1 

36.8 

28.8 

208.7 

-fcjr        Oita 

25.4 

41.4 

38.4 

80.0 

78.0 

84.7 

144.6 

100.9 

183.6 

327.9 

47.9 

27.2 

327.9 

""PHI        Shimonoseki 

21.5 

22.1 

42.2 

65.1 

57.8 

93.1 

153.5 

87.9 

55.8 

73.1 

40.1 

24.3 

153.5 

jH  |t        Hiroshima 

28.4 

46.0 

40.3 

73.5 

80.5 

94.5 

114.9 

83.4 

75.8 

102.2 

32.8 

36.6 

114.9 

/f£  Ul        Matsuyama 

15.4 

17.4 

18.8 

33.9 

59.2 

63.3 

52.2 

44.3 

93.3 

156.9 

32.6 

19.6 

156.9 

[^  Ul        Okayama 

18.6 

18.4 

38.6 

47.1 

42.8 

79.2 

177.4 

75.4 

33.3 

75.5 

31.7 

18.0 

177.4 

jffl  I{&  Ul     Wakayama  x  , 

23.4 

29.1 

26.9 

42.0 

81.5 

96.5 

60.1 

60.1 

81.0 

62.6 

42.8 

21.8 

96.5 

;^c]$g         Osaka 

194 

42.2 

29.7 

45.3 

85.6 

92.7 

82.8 

83.0 

70.6 

109.0 

72.9 

34.8 

109.0 

jt|£n        Kochi 

20.3 

127.7 

71.7 

130.1 

125.5 

165.7 

186.8 

180.4 

171.9 

177.7 

71.8 

78.5 

186.8 

&            Tsu 

21.7 

26.2 

32.7 

82.9 

114.6 

139.3 

88.9 

156.0 

171.2 

86.2 

65.5 

17.4 

171.2 

%~£M    Nagoya 

19.2 

27.4 

76.4 

68.1 

62.2 

74.4 

99.6 

142.9 

94.4 

69.7 

52.7 

52.9 

142.9 

JH&        Hamamatsii 

26.6 

63.9 

75.1 

94.9 

87.8 

139.2 

60.5 

155.7 

99.4 

59.2 

67.7 

41.3 

155.7 

$:!?$:        Numnzu 

38,8 

76.8 

83.6 

75.9 

114.6 

90.1 

61.7 

116.4 

136.4 

37.6 

85.6 

25.1 

136.4 

^M        Tokio 

24.3 

47.1 

87.1 

54.1 

84.5 

69.4 

133.0 

132.8 

109.0 

44.6 

60.4 

61.8 

133.0 

I^-J"        Choshi 

59.5 

53.0 

117.8 

64.0 

128.7 

71.8 

120.2 

72.6 

98.9 

9"3.0 

66.3 

39.0 

128.7 

;fj^r        Ishinomaki 

51.4 

41.1 

31.1 

53.6 

56.3 

48.3 

103.4 

62.4 

114.4 

77.5 

25.5 

87.5 

114.4 

§^f        Miyako 

62.2 

42.2 

53.4 

84.0 

115.6 

91.9 

152.6 

57.8 

127.3 

112.3 

65.6 

59.0 

152.6 

3£f|>        Kioto 

21.8 

32.2 

52.2 

44.3 

75.3 

133.2 

76.0 

81.3 

82.6 

55.4 

39.8 

19.3 

1332 

ilf^£  J3,        Gif  u 

30.7 

48.0 

80.0 

73.4 

95.9 

128.4 

109.8 

109.6 

78.2 

72.6 

448 

37.5 

128.4 

JiSf        Nagano 

12.8 

17.1 

21.6 

35.0 

50.5 

31.3 

69.0 

62.2 

56.6 

45.6 

27.8 

17.5 

69.0 

^SCU     Utsunomiya 

33.6 

38.2 

47.7 

38.5 

74.9 

78.0 

73.1 

140.6 

59.4 

41.0 

44.3 

58.0 

140.6 

|g|^        Fukushima 

55.2 

38.3 

32.7 

26.0 

52.6 

62.6 

57.2 

52.4 

152.2 

87.3 

40.6 

71.6 

1522 

\$\1&        Yamagata 

56.9 

26.7 

21.3 

17.7 

39.1 

42.2 

60.5 

41.0 

87.3 

55.9 

20.5 

111.1 

111.1 

t||            Sakai 

44.4 

33.9 

37.0 

77.3 

70.7 

98.6 

73.0 

290.2 

2020 

197.5 

57.7 

43.1 

290.2 

^Jp        Kanazawa 

54.1 

32.8 

32.7 

40.6 

61.4 

68.0 

70.1 

90.4 

63.9 

66.0 

76.5 

65.5 

90.4 

f^Tfc        Fushiki 

49.5 

23.8 

26.1 

25.9 

49.5 

66.4 

98.3 

742 

94.7 

48.6 

57.8 

50.4 

98.3 

$f$|        Niigata 

682 

26.8 

26.1 

27.5 

40.2 

82.1 

78.6 

68.6 

86.4 

29.5 

53.6 

54.4 

86.4 

i$;{H        Akita 

18.2 

23.4 

57.7 

30.4 

38.3 

104.4 

59.0 

80.2 

48.7 

63.7 

50.9 

39.8 

104.4 

^^        Aomori 

23.5 

25.7 

30.4 

220 

86.5 

31.6 

86.0 

61.8 

76.8 

21.7 

25.1 

51.6 

86.5 

@|^        Hakodate 

88.6 

25.3 

27.8 

42.6 

40.1 

44.0 

79.9 

65.0 

104.2 

49.2 

38.7 

24.4 

104.2 

l|:fl>        Suttsu 

24.8 

37.1 

24.9 

32.1 

31.2 

30.4 

43.3 

62.7 

75.0 

54.5 

32.7 

32.0 

75.0 

^L^l        Sapporo 

25.3 

15.7 

26.1 

22.4 

28.3 

12.5 

43.8 

50.9 

79.8 

53.1 

37.0 

28.8 

79.8 

JbJl|        Kamikawa 

16.7 

10.3 

17.4 

27.2 

30.9 

50.6 

51.0 

61.4 

42.2 

44.8 

22.3 

27.4 

61.4 

^|^        Erimo 

6.5 

12.8 

44.9 

43.4 

53.4 

65.8 

109.6 

76.5 

64.8 

82.7 

89.1 

38.9 

109.6 

^l|JE^        Kushiro 

11.3 

18.9 

25.4 

69.6 

42.4 

64.3 

120.6 

56..S 

55.4 

37.5 

49.1 

39.9 

120.6 

fflfe        Abashiri 

10.8 

8.9 

42.7 

30.8 

30.7 

42.1 

52.5 

37.8 

.    47.6 

44.1 

26.7 

24.9 

52.5 

^^        Nemuro 

13.9 

22.3 

31.6 

43.3 

61.5 

47.6 

76.5 

121.7 

46.4 

47.0 

45.8 

43.3 

121.7 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


Month 


Jan. 


fi 

Feb. 


March 


April 


S 


May 


R 

June 


July 


A 


Au. 


n 

Sept. 


Oct. 


I 

~n 

Nov. 


Dec. 


M    ?c    0    m 

NUMBER   OF    DAYS    WITH    PRECIPITATION. 


3R|ff        Naha 

18.0 

16.8 

16.0 

14.0 

20.8 

16.6 

13.6 

18.0 

21.4 

15.6 

11.2 

14.6 

196.6 

Si  ft  &     Kagoshima 

18.4 

14.4 

15.6 

13.4 

13.0 

17.2* 

13.6 

14.0 

16.4 

10.6 

7.6 

10.8 

158.4 

T-fSjF        Miyazaki 

6.0 

9.0 

14.4 

12.4 

13.4 

16.8 

10.6 

11.4 

19.8 

12.0 

5.8 

6.0 

137.6 

%%#.        Kumamoto 

13.0 

11.4 

14.6 

13.4 

10.6 

15.8 

15.2 

11.2 

16.6 

8.2 

9.4 

11.0 

150.4 

felt!         Saga 

12.8 

13.0 

13.2 

13.0 

9.0 

15.2 

12.2 

10.2 

14.0 

7.4 

9.0 

11.2 

140.2 

J^*!1        Nagasaki 

17.8 

13.2 

15.6 

13.6 

11.2 

15.0 

11.8 

12.S 

16.2 

9.4 

11.0 

14.4 

162.0 

He  US        Itsugahara 

10.8 

10.8 

11.8 

11.2 

10.6 

13.0 

15.0 

11.8 

15.8 

8.4 

7.4 

10.0 

136.6 

i§^        Fukuoka 

17.6 

13.8 

14.2 

11.8 

9.0 

14.2 

11.8 

10.2 

13.8 

8.8 

9.0 

13.6 

147.8 

^C^         Oita 

6.4 

9.0 

12.2 

12.0 

9.4 

14.2 

10.0 

8.8 

16.6 

7.8 

5.8 

5.4 

117.6 

T  S3        Shimonoseki 

15.6 

12.6 

14.8 

13.2 

9.4 

14.0 

9.6 

9.4 

16.0 

9.6 

10.8 

14.6 

149.6 

JH  j|        Hiroshima 

10.0 

10.0 

12.6 

12.8 

9.6 

12.4 

10.0 

9.0 

15.6 

7.4 

7.4 

8.6 

125.4 

f£  UJ        Matsuyama 

11.2 

9.4 

13.2 

12.8 

10.0 

14.0 

10.0 

8.4 

15.8 

9.6 

9.2 

11.0 

134.6 

P3  Ul         Okayama 

5.4 

9.4 

12.2 

10.2 

9.8 

14.0 

10.8 

8.4 

12.2 

8.6 

7.4 

7.2 

115.6 

ftJSlftUj     Wakayama 

7.8 

10.6 

13.2 

12.2 

10.8 

15.0 

11.2 

11.0 

14.6 

10.8 

9.4 

8.4 

135.0 

;*;|>S        Osaka 

7.2 

9.6 

13.4 

11.0 

11.0 

13.8 

10.4 

9.6 

13.6 

9.4 

7.4 

7.6 

124.0 

itifcl        Kochi 

6.8 

8.4 

12.4 

13.4 

11.0 

16.4 

12.4 

12.6 

18.6 

10.8 

6.4 

T..6 

134.8 

fit            Tsu 

8.2 

11.2 

15.8 

14.4 

11.6 

16.0 

14.0 

12.8 

17.0 

12.4 

9.2 

7.4 

150.0 

35  ~&M     Nagoya 

7.0 

9.6 

13.0 

12.0 

11.4 

14.4 

13.6 

12.2 

14.8 

11.0 

9.2 

7.2 

135.4 

ifi1£        Hamamatsu 

5.6 

7.8 

12.6 

13.8 

10.0 

15.2 

11.4 

8.8 

13.0 

13.8 

8.0 

6.4 

126.4 

^3^:        Numazu 

6.6 

9.0 

12.8 

13.4 

11.0 

14.8 

13.6 

8.6 

14.4 

12.6 

10.2 

6.8 

133.8 

^jjC        Tokio 

4.6 

8.0 

13.8 

13.2 

11.4 

14.6 

14.2 

10.4 

16.6 

15.0 

9.2 

5.0 

136.0 

jgfrj-        Choshi 

9.0 

9.4 

15.8 

14.0 

12.6 

12.8 

9.8 

7.2 

13.0 

13.8 

11.2 

6.8 

135.4 

2j&        Ishinomaki 

8.8 

8.2 

11.4 

11.0 

12.6 

14.0 

14.6 

13.0 

13.6 

12.4 

9.0 

10.0 

138.6 

&#        Miyako 

6.0 

10.4 

13.8 

10.4 

14.2 

14.6 

16.4 

14.0 

16.2 

11.4 

11.2 

8.6 

147.2 

3£f|S        Kioto 

11.2 

14.2 

15.4 

12.8 

12.2 

15.6 

16.8 

12.8 

15.0 

11.0 

11.2 

11.2 

159.4 

1^4.        Gifu 

10.6 

11.2 

13.4 

12.2 

12.6 

15.6 

15.2 

14.0 

14.8 

10.8 

9.8 

11.6 

151.8 

jy?f        Nagano 

19.2 

16.4 

14.0 

11.6 

13.2 

14.8 

14.6 

13.0 

12.6 

9.6 

11.2 

14.6 

164.8 

?SP^     Utsunoniya 

5.4 

6.8 

13.6 

12.8 

14.6 

16.6 

19.0 

18.0 

16.6 

13.2 

10.2 

4.2 

151.0 

Iw^        Fukushima 

13.4 

9.6 

12.6 

10.8 

12.4 

13.8 

17.4 

14.6 

16.4 

12.4 

10.2 

15.0 

158.6 

UJJI-2        Yamagata 

25.0 

18.0 

17.2 

11.6 

13.0 

13.4 

14.8 

13.6 

13.6 

13.8 

19.4 

22.4 

195.8 

Jfjfc            Sakai 

28.4 

20.8 

19.8 

32.8 

11.4 

13.0 

12.6 

10.6 

17.0 

15.6 

20.8 

25.2 

208.0 

3i£?fl        Kanazawa 

28.0 

22.0 

20.6 

13.6 

13.4 

14.0 

.  13.2 

11.8 

15.6 

15.2 

20.8 

25.6 

213.8 

ft*        Fushiki 

28.4 

23.0 

20.2 

14.2 

12.4 

15.0 

15.0 

12.2 

16.6 

14.4 

20.4 

25.8 

217.G 

ilfi^        Niigata 

29.8 

23.8 

21.8 

15.2 

14.6 

14.8 

14.2 

12.0 

15.6 

16.4 

23.6 

27.4 

•229.2 

fAffl        Akita 

28.0 

24.6 

22.8 

14.8 

15.0 

15.4 

17.4 

14.4 

15.8 

15.8 

24.0 

26.2 

234.2 

l^flSji        Aomori 

27.2 

23.6 

20.4 

13.2 

14.0 

13.6 

13.0 

>13.0 

14.2 

.   15.4 

22.2 

25.8 

215.6 

ggjjif        Hakodate 

21.4 

19.4 

17.8 

11.8 

13.0 

13.4 

13.6 

13.6 

15.6 

12.6 

17.6 

21.4 

191.2 

S$fB        Suttsu 

29.0 

23.4 

20.2 

12.2 

.  15.2 

13.2 

12.8 

13.8 

17.4 

18.2 

23.0 

24.8 

223.2 

tffeS        Sapporo 

20.0 

17.8 

17.0  ' 

14.4 

13.6 

15.4 

12.6 

15.8 

15.0 

16.0 

,19.2 

20.0 

196.8 

_hjl|        Kamikawa 

23.0 

17.6 

17.8 

15.0 

13.4      13.8 

14.6 

15.0 

14.8 

19.6 

22.2 

23.2 

210.0 

Erimo 

16.6 

12.4 

15.2 

10.2 

12.15  I    12.6 

12.8 

13.2 

13.4 

11.4 

18.2 

16.2 

164.8 

$l|  $        Kushiro 

9.2 

9.4 

11.6 

13.8 

12.4 

16.8 

17.4 

21.2 

16.6 

13.2 

13.4 

11.8 

166.8 

£Bxfe        Abashiri 

13.4 

10.8 

11.8 

10.8 

11.0 

12.2 

11.4 

12.2 

11.4 

12.4 

15.6 

16.2 

149.2 

tHif        Nemuro 

10.2 

7.6 

11.0 

14.6 

13.2 

18.0 

13.8 

17.6 

15.6 

11.8 

14.2 

13.4 

161.0 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


fitfc  Month 

— 

-• 

•=i 

H 

S 

/•» 

-t 

A 

A 

t 

•f 

± 

^ 

fl 

n 

ft 

M 

n 

ft 

Ji 

ft 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

£635  Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct.    - 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    CLOUD    AMOUNT. 


Uftlf         Naha 

7.4 

7.9 

8-1 

7.3 

8.3 

7.6 

6.0 

6.1 

6.7 

5.9 

6.8 

7.1 

7.1 

Sl^llb    Kagoshima 

5.8 

5.8 

6.8 

6.5 

6.8 

7.9 

6.2 

5.6 

6.7 

5.3 

4.4 

4.9 

6.1 

giiif        Miyazaki 

3.8 

4.6 

5.7 

5-7 

6.3 

6.9 

5.1 

4.6 

7.1 

5.7 

3.5 

3.0 

5.2 

$£zfc        Kumamoto 

5.8 

5.4 

6.4 

6.2 

6.2 

7.3 

6.1 

5.1 

6.6 

4.9 

3.9 

5.0 

5.8 

IfeS         Saga 

6.5 

6.1 

6.4 

6.0 

6.3 

7.2 

6.1 

5.4 

6.9 

5.0 

4.1 

5.7 

6.0 

J^iU^f        Nagasaki 

6.7 

6.0 

6.6 

6.3 

6.4 

7.3 

6.1 

5.5 

6.4 

4.9 

4.4 

6.0 

6.1 

J^H£        Itsugahara 

5.5 

5.6 

5.9 

6.2 

6.0 

7.6 

7.0 

6.1 

7.6 

5.7 

4.0 

4.8 

6.0 

jjjgliSj        Fukuoka 

7.5 

7-2 

6.9 

6.5 

6.4 

7.7 

6.4 

5.3 

7.4 

5.5 

6.3 

6.7 

6.6 

Jtft         Oita 

5.2 

5.5 

5.9 

5.7 

5.7 

6.9 

5.6 

4.5 

7.0 

5.5 

4.1 

4.4 

5.5 

"FJHU        ShimonoseM 

7.4 

6.9 

6.8 

6.4 

6.1 

7.2 

6.0 

5.4 

7.4 

5.2 

5.0 

6.8 

6.4 

gf  ^        Hiroshima 

5.9 

5.5 

5.9 

5.7 

5.8 

7.1 

5.7 

4.7 

7.0 

4.7 

4.2 

5.2 

5.6 

&UJ         Matsuyama 

6.1 

5.6 

6.2 

6.0 

6.2 

7.3 

6.1 

5.1 

7.0 

5.3 

4.5 

5.7 

7.1 

jiB]  |Jj        Okayama 

5.0 

5.6 

6.3 

6.2 

6.4 

7.5 

6.4 

5.3 

7.3 

5.6 

4.4 

4.6 

5.9 

^flflKlil     Wakayama^^ 

4.8 

5.0 

6.0 

6.0 

5.9 

7.0 

6.0 

4.7 

6.4 

5.4 

4.1 

4.2 

5.5 

^cl^         Osaka 

6.3 

6.0 

6.7 

6.5 

6.6 

7.8 

6.8 

5.7 

7.2 

6.1 

5.4 

5.8 

.6.4 

Jlij^fl        Kochi 

4.2 

4.5 

5.8 

5.8 

6.2 

7.6 

6.0 

4.8 

7.3 

5.2 

3.4 

3.3 

5.4 

^            Tsu 

4.7 

4.9 

6.1 

6.4 

6.6 

7.5 

6.7 

5.7 

7.2 

5.9 

4.5 

4.0 

5.9 

£~&M    Nagoya 

4.7 

4.2 

5.7 

6.1 

6.4 

7.5 

6.7 

5.5 

6.9 

5.5 

4.4 

4.1 

5.6 

iHK        Hamamatsu 

4.3 

4.6 

6.2 

6.9 

7.1 

8.2 

7.6 

6.4 

7.6 

6.5 

4.7 

3.4 

6.4 

?H^        Numazu 

4.0 

5.4 

6.4 

7.2 

7.3 

8.3 

7.5 

6.6 

7.2 

6.7 

4.8 

3.3 

6.2 

jflM        Tokio 

3.8 

4.5 

6.2 

6.6 

6.6 

7.8 

7.1 

6.3 

7.0 

6.9 

4.4 

3.0 

5.8 

H^        Chochi 

4.8 

5.5 

7.0 

6.8 

7.1 

8.1 

7.0 

6.1 

7.0 

7.3 

5.3 

3.8 

6.3 

S&        Ishinomaki 

5.3 

5.0 

6.0 

6.6 

7.0 

7.9 

7.8 

7.2 

7.3 

6.0 

5.2 

5.2 

6.4 

^nS"        Miyako 

4.5 

4.8 

6.0 

6.7 

7.1 

8.1 

7.7 

6.7 

7.1 

5.5 

4.6 

4.4 

6.1 

JftSB        Kioto 

5.7 

6.0 

6.5 

6.5 

6.5 

7.8 

6.9 

5.7 

7.3 

5.7 

5.0 

5.1 

6.2 

Hj^Jp.        Gifu 

5.0 

4.5 

5.5 

5.7 

6.0 

7-2 

6.6 

5.6 

6.8 

5.1 

4.2 

4.5 

5.6 

JklF        Nagano 

6.8 

6.3 

6.6 

6.3 

6.9 

8.0 

7.2 

6.7 

7.5 

6.6 

5.6 

5.6 

6.7 

^WP^T    Utstinomiya 

3.1 

3.7 

5.5 

6.2 

6.4 

7.8 

7.4 

6.8 

7.4 

6.4 

3.7 

2.3 

5.6 

SSlo        Fukushima 

6.0 

5.5 

6.3 

6.4 

7.0 

7.9 

7.9 

7.1 

7.6 

6.5 

5.0 

5.6 

6.6 

Ui$2        Yamagata 

7.7 

7.0 

7.0 

6.5 

6.8 

7.5 

7.2 

6.4 

6.8 

6.1 

6.6 

7.3 

6.9 

Jj|            Sakai 

8.6 

7.8 

7.2 

6.4 

6.0 

7.7 

6.6 

5.2 

7.4 

6.2 

6.6 

7.9 

6.9 

^t£P        Kanaza\va 

8.9 

8.2 

7.4 

6.8 

6.7 

8.1 

7.4 

6.3 

7.7 

6.5 

7.1 

8.3 

7.4 

•ft*        Fushiki 

9.0 

8.0 

7.4 

69 

6.6 

8.2 

7.4 

6.1 

7.5 

6.5 

7.0 

8.1 

7.4 

i3sffi£j         Niigata 

8.9 

8.2 

7.6 

7.0 

6.9 

7.7 

7.1 

5.8 

8.1 

6.2 

7.4 

8.1 

7.4 

$cffl         Akita 

9.2 

8.6 

8.0 

7.1 

7.5 

8.3 

7.7 

6.4 

6.9 

5.9 

7.9 

8.6 

7.7 

Wf&        Aomori 

8.3 

8.0 

7.0 

6.3 

6.6 

7.4 

7.0 

5.9 

6.3 

5.4 

7.5 

8.2 

7.0 

®£pf        Hakodate 

7.5 

7.1 

7.0 

6.5 

7.2 

7-9 

8.1 

7.3 

6.8 

5.5 

6.7 

7.5 

7.1 

Stfl        Suttsu 

9.0 

8.8 

7.9 

6.7 

7.1 

7.4 

7.2 

6.8 

6.7 

6.1 

8.2 

8.8 

7.6 

tL'tS        Sapporo 

6.9 

7.4 

7.0 

6.9 

7.2 

7.5 

7.2 

6.6 

6.6 

5.6 

.6.8 

6.9 

'  6.9 

.ijll        Kamikawa 

7.5 

7.5 

7.3 

7.0 

7.2 

7.5 

7.8 

7.7 

7.6 

7.0 

8.1 

8.2 

7.5 

Erimo 

6.1 

5.6 

6.2 

6.2 

7.3 

8.3 

8.3 

7.7 

6.9 

5.0 

6.3 

6.4 

6.7 

$!|j?&        Kushiro 

4.5 

5.4 

59 

7.0 

7.7 

8.1 

8.2 

8.2 

7.4 

5.4 

5.4 

4.6 

6.5 

J^^2        Abashiri 

6.7 

7.0 

6.7 

6.9 

7.4 

7.2 

7.4 

7.1 

6.9 

5.7 

6.8 

6.7 

6.9 

HIH        Nenruro 

5.4 

5.8 

6.1 

6.9 

7.5 

8.3 

8.2 

8.2 

7.1 

5.5 

5.7 

5.2 

6.7 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


^  ftjR.  Month 

— 

— 

— 

eg 

E 

_L- 

x^ 

-fc 

A 

A 

-t- 

t 

± 

^ 

\^ 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

i 

^ 

ifoig  Locality  s 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

B 


NUMBER   OF    CLEAR   DAYS. 


2JBH        Naha 

0.4 

1.2 

0.4 

0.9 

0.2 

0.2 

2.2 

0.8 

0.2 

2.2 

1.0 

1.2 

10.8 

Si^Ul    Kagoshima 

4.4 

5.4 

2.6 

4.2 

3.4 

1.6 

3.2 

3.6 

3.6 

8.0 

8.2 

8.6 

56.8 

"£$$$        Miyazaki 

13.0 

7.4 

6.4 

68 

4.6 

2.8 

7.0 

8.4 

1.6 

7.0 

12.6 

15.8 

93.4 

$gj$C        Kumamoto 

3.2 

5.0 

3.2 

4.4 

4.2 

1.6 

2.4 

4.8 

2.2 

7.3 

11.0 

6.8 

56.6 

feK        Saga 

1.6 

2.8 

3.6 

5.0 

3.0 

1.4 

1.8 

2.8 

2.0 

6.2 

9.8 

5.2 

45.2 

^il^        Nagasaki 

1.6 

3.8 

2.0 

4.4 

2.8 

2.0 

2.2 

3.2 

3.0 

8.2 

8.8 

4.6 

46.6 

MM        Itsugahara 

4.0 

3.6 

5.2 

5.6 

4.8 

1.0 

2.2 

3.6 

0.6 

4.2 

9.6 

6.8 

51.2 

jjfglSI        Fukuoka 

0.2 

2.0 

2.4 

3.8 

2.6 

1.6 

2.2 

2.6 

1.4 

5.0 

5.6 

3.0 

32.4 

^C^-        Oita 

4.2 

3.4 

4.4 

5.2 

5.4 

2.0 

6.2 

6.4 

3.4 

5.2 

8.2 

7.2 

51.2 

~F^        Shimonoseki 

0.0< 

1.6 

2.2 

4.4 

3.4 

1.0 

3.2 

4.4 

1.4 

5.4 

6.0 

22 

35.2 

Jii  Jk        Hiroshima 

1.2 

2.6 

4.4 

5.6 

5.0 

1.6 

4.6 

6.4 

2.4 

8.0 

7.8 

3.0 

52.6 

^SUJ        Matsuyama 

1.4 

3.8 

3.4 

5.0 

4.8 

1.4 

3.8 

6.2 

3.0 

6.4 

8.2 

3.6 

51.0 

P3  Ul        Okayama 

4.0 

2.8 

2.8 

4.2 

4.6 

1.2 

2.4 

4.6 

1.8 

5.0 

7.2 

5.2 

45.8 

-KW.        Osaka 

4.4 

2.8 

3.0 

4.4 

5.6 

1.8 

3.0 

5.2 

2.6 

5.6 

8.8 

7.4 

54.6 

JfniftUJ    Wakayama 

0.8 

1.6 

2.4 

4.0 

4.0 

1.2 

2.6 

3.4 

1.4 

3.0 

5.4 

2.4 

32.2 

itj&        Kochi 

10.6 

7.6 

4.8 

5.4 

4.4 

1.4 

5.2 

7.8 

2.G 

7.6 

12.2 

14.0 

83.6 

W-            Tsu 

4.0 

2.2 

3.2 

3.8 

4.6 

1.4 

2.2 

2.6 

1.2 

5.2 

7.0 

8.2 

45.6 

£•£11    Nagoya 

4.4 

7.4 

5.2 

4.2 

4.6 

2.0 

2.0 

3.6 

2.2 

6.2 

7.2 

8.6 

57.6 

JH©        Hamamatsu 

8.0 

7.8 

3.8 

3.4 

3.0 

0.6 

2.4 

2.0 

1.4 

3.2 

8.6 

15.0 

59.2 

VB^        Numazu 

11.4 

5.2 

4.8 

3.2 

2.2 

0.6 

0.8 

2.8 

0.6 

2.0 

8.6 

14.4 

56.6 

JfCJiC        ToMo 

12.4 

7.2 

5.0 

3.4 

2.8 

0.6 

1.4 

2.0 

1.4 

2.4 

8.8 

14.8 

62.2 

Sjfr        Choshi 

8.6 

4.6 

3.0 

2.6 

2.4 

0.6 

t.6 

2.6 

3.0 

1.2 

5.6 

12.4 

48.2 

^@        Ishinomaki 

2.2 

3.4 

2.6 

'  2.0 

1.6 

0.4 

0.4- 

0.6 

0.8 

2.2 

3.6 

2.8 

22.6 

^•fi*        Miyako 

6.4 

5.2 

3.2 

1.8 

2.2 

0.6 

0.8 

2.2 

1.4 

4.6 

4.6 

6.8 

39.8 

jjrffl        Kioto 

2.4 

1.4 

2.6 

3.4 

4.4 

1.0 

1.6 

2.6 

0.8 

4.2 

4:4 

4.4 

33.2 

fl^JfL        Gifu 

3.0 

4.8 

4.8 

5.0 

4.8 

1.6 

2.6 

3.6 

2.2 

8.2 

7.6 

5.8 

54.0 

giSF        Nagano 

2.0 

2.4 

3.2 

4.0 

2.6 

0.4 

1.6 

1.6 

0.8 

3.2 

5.0 

5.0 

31.8 

^SC^    Utsunomiya 

13.8 

10.2 

5.8 

3.2 

2.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.2 

2.8 

11.6 

18.0 

70.6 

jjgjl        Fukushima 

1.0 

2.2 

2.8 

2.4 

1.8 

0.8 

1.0 

1.0 

0.6 

2.4 

3.4 

4.0 

23.4 

UJ$J        Yamagata 

0.0 

0.8 

1.2 

1.0 

16 

0.8 

0.6 

1.6 

1.2 

1.4 

1.4 

1.4 

13.0 

*f£            Sakai 

0.0 

0.6 

2.0 

4.8 

4.2 

1.0 

2.2 

5.0 

1.2 

2.0 

1.4 

0.6 

25.0 

;fe?|i        Kanazawa 

0.0 

0.4 

2.0 

3.0 

4.0 

0.4 

2.2 

3.2 

1.0 

3.2 

2.2 

1.0 

22.6 

ffc4c        Fushiki 

0.0 

0.8 

2.4 

3.8 

3.8 

0.6 

1.6 

3.4 

].4 

3.6 

3.0 

1.6 

26.0 

3J?ji|        Niigata 

0.0 

0.2 

1.6 

2.0 

2.4 

0.8 

1.4 

4.4 

2.0 

2.6 

0.6 

1.0 

19.0 

$cffl        Akita 

0.2 

0.2 

0.2 

28 

2.0 

0.4 

1.6 

3.4 

1.2 

3.2 

0.6 

0.4 

16.2 

W^fc        Aomori 

0.2 

0.8 

1.8 

2.0 

3.4 

1.2 

1.8 

3.6 

2.8 

5.4 

1.4 

0.2 

24.6 

®Hf         Hakodate 

0.2 

0.6 

1.8 

1.4 

1.6 

0.6 

0.4 

2.0 

1.6 

3.6 

1.8 

0.2 

15.8 

^gP        Suttsu 

0.2 

0.0 

0.8 

2.2 

2.2 

0.8 

0.8 

1.6 

J.8 

2.6 

0.4 

0.2 

13.6 

ft-lfeS         Sapporo 

0.2 

0.0 

2.2 

2.0 

1.2 

0.2 

1.4 

2.0 

2.4 

3.4 

0.6 

1.2 

16.8 

_hjl|        Kamikawa    . 

0.6 

1.2 

2.4 

1.8 

1.4 

0.6 

0.2 

0.2 

0.0 

0.6 

0.4 

0.6 

10.0 

Erimo 

1.0 

1.4 

1.6 

1.6 

1.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.8 

4.0 

0.8 

1.4 

13.8 

$H%        Kushiro 

8.0 

2.4 

3.0 

2.4 

0.8 

0.4 

0.6 

0.4 

1.4 

5.8 

4.6 

6.4 

36.2 

$B^:        Abashiri 

1.2 

1.0 

3.2 

2.8 

1.6 

1.0 

0.8 

1.0 

1.4 

3.4 

1.0 

2.8 

21.4 

tHH        Nemuro 

4.2 

1.2 

3.6 

2.8 

0.8 

0.2 

0.2 

0.4 

2.8 

4.4 

3.0 

4.6 

28.2 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


^\£#I  Month 

— 

12 

^5. 

IS 

E 

_L. 

x> 

t 

A 

JL 

H- 

1- 

± 

ft 

^\^ 

ia 

£ 

R 

% 

J| 

ji 

^ 

£ 

X 

jj 

n 

X 

¥ 

:     Jft:g  Locality     \^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

B 


NUMBER   OF    CLOUDY    DAYS. 


ai5H        Naha 

15.4 

17.8 

19.8 

15.0 

20.8 

15.8 

9.0 

8.2 

11.8 

8.8 

12.6 

15.8 

170.8 

SlJni  Jb    Kagoshima 

9.8 

10.4 

15.0 

13.8 

15.2 

19.6 

10.4 

8.0 

13.6 

9.6 

7.0 

7.6 

140.0 

§(^p        Miyazaki 

5.4 

7.0 

10.0 

11.8 

13.0 

14.8 

9.4 

6.0 

15.6 

11.2 

5.2 

4.2 

113.6 

8g;fc        Kumamoto 

8.4 

7.4 

11.8 

12.4 

12.2 

15.8 

10.2 

6.4 

13.2 

8.4 

3.6 

6.2 

116.0 

feK        Saga 

9.2 

9.0 

11.4 

11.6 

11.6 

'15.6 

9.4 

5.8 

13.4 

6.8 

4.4 

9.2 

117.4 

^1$        Nagasaki 

11.2 

10.0 

12.6 

13.0 

13.0 

15.6 

9.8 

7.2 

11.4 

7.4 

5.6 

11.2 

128.0 

J8tj<£        Itsugahara 

6.0 

9.4 

11.4 

12.6 

9.8 

17.2 

15.6 

11.6 

16.2 

7.0 

4.8 

7.6 

129.2 

SMP3        Fukuoka 

15.2 

15.6 

12.8 

14.2 

11.8 

18.4 

11.6 

6.8 

15.4 

9.0 

6.6 

13.6 

152.0 

Kfr        Oita 

5.0 

6.8 

10.4 

10.2 

10.4 

12.6 

11.2 

4.6 

14.4 

9.6 

4.0 

4.8 

104.0 

"Fig        Shimonoseki 

14.8 

13.4 

14.6 

12.4 

10.8 

14.4 

10.4 

7.0 

15.6 

7.2 

6.0 

14.0 

140.6 

Jg  J|        Hiroshima 

6.6 

5.2 

9.8 

10.8 

9.4 

14.6 

10.0 

6.0 

15.0 

5.8 

2.4 

5.2 

100.8 

$£UJ        Matsuyama 

8.0 

6.2 

11.8 

11.4 

12.6 

15.8 

11.4 

8.2. 

15.2 

7.2 

6.0 

7.8 

121.6  . 

Pjjllj         Okayama 

5.0 

5.8 

10.8 

11.6 

13.2 

16.6 

12.8 

8.8 

15.8 

8.6 

4.8 

4.8 

118.6 

jfflSKUl     Wakayama 

3.8 

4.6 

10.0 

10.8 

10.6 

13.6 

10.0 

5.4 

11.2 

7.8 

3.8 

3.8 

95.4 

*R        Osaka 

8.2 

6.6 

12.6 

14.0 

15.2 

18.2 

14.0 

9.0 

16.6 

11.2 

6.2 

6.0 

137.8 

JI5  £fl        Kochi 

5.2 

5.0 

10.0 

12.8 

14.0 

17.0 

12.2 

6.8 

17.0 

9.2 

3.4 

3.4 

116.0 

^:           Tsu 

3.4 

3.8 

11.0 

12.2 

14.2 

16.4 

13.0 

3.6 

15.6 

12.4 

5.0 

3.0 

118.6 

£#11    Nagoya 

3.0 

2.8 

10.2 

11.0 

13.0 

17.2 

13.4 

8.2 

12.2 

9.8 

5.0 

4.2 

110.0 

JH12        Hamaniatsu 

4.8 

5.0 

12.8 

15.6 

17.6 

20.4 

18.4 

11.2 

18.4 

12.8 

7.6 

4.6 

149.2 

Vg?$:        Numazu 

6.0 

7.8 

13.6' 

16.6 

16.0 

20.6 

16.8 

12.2 

15.6 

14.0 

8.2 

3.4 

150.8 

^^r        Toldo 

5.0 

5.2 

13.2 

11.6 

12.2 

16.8 

14.4 

10.2 

14.4 

14.0 

6.8 

3.0 

126.8 

$£J-        Choshi 

7.8 

9.0 

15.4 

14.4 

14.6 

19.4 

14.2 

11.0 

15.8 

14.8 

8.2 

4.6 

149.2 

75^        Ishinomaki 

6.0 

4.4 

9.0 

10.6 

14.4 

17.8 

17.4 

13.6 

14.8 

10.6 

5.2 

5.4 

129.2 

g-fi-        Miyako 

4.8 

4.6 

10.8 

11.6 

14.6 

18.6 

17.6 

12.6 

14.4 

9.4 

4.4 

4.4 

127.8 

&m        Kioto 

7.2 

7.2 

12.6 

12.6 

12.6 

17.4 

13.6 

8.2 

15.0 

8.6 

5.8 

5.0 

125.8 

il/£Jp.        Gifu 

2.6 

3.6 

8.0 

9.4 

12.0 

16.2 

12.8 

8.4 

12.8 

8.4 

3.6 

4.6 

102.4 

-ggp        Nagano 

13.6 

9.2 

13.8 

11.4 

15.6 

19.4 

15.4 

11.6 

16.6 

13.8 

7.4 

9.2 

156.0 

^fPg    Utsunomiya 

3.4 

3.4 

10.6 

11.0 

12.4 

18.6 

15.4 

12.0 

14.0 

12.8 

4.8 

2.0 

120.4 

fgj^        Fukushima 

8.0 

4.0 

10.6 

9.8 

14.8 

17.a 

18.6 

13.2 

16.0 

11.6 

5.0 

7.6 

136.2 

Iljfl2        Yainagata 

15.4 

11.0 

13.2 

9.6 

13!2 

15.8 

14.0 

9.6 

12.4 

10.0 

11.4 

15.2 

150.8 

ij|            Sakai 

23.4 

17.6 

16.4 

13.4 

11.4 

17.8 

12.6 

6.0 

14.8 

9.4 

12.2 

18.8 

173.8 

3£rf|        Kanazawa 

25.2 

18.6 

17.4 

14.0 

14.8 

20.2 

16.8 

11.8 

17.4 

10.4 

15.2 

22.6 

204.4 

flfTfc        Fushiki 

26.2 

16.8 

17.2 

15.0 

14.8 

20.4 

17.6 

11.0 

17.0 

11.4 

15.2 

20.6 

203.2 

^rjlg        Niigata 

24.8 

19.2 

19.0 

13.8 

14.4 

17.8 

15.0 

9.8 

13.0 

11.4 

16.6 

19.4 

194.2 

f*c|5         Akita 

27.6 

22.6 

18.6 

16.8 

17.6 

20.6 

18.2 

12.4 

12.2 

9.8 

18.4 

23.8 

218.6 

"W3&        Aomori 

22.8 

18.2 

13,8 

10.0 

13.0 

16.2 

14.4 

9.8 

11.2 

8.2 

16.8 

20.4 

174.6 

®fa        Hakodate 

15.6 

10.2 

14.2 

10.2 

16.8 

19.4 

19.4 

14.4 

13.0 

6.4 

10.4 

15.0 

165.0 

fllji        Snttsu 

26.0 

23.0 

20.6 

12.8 

16.6 

14.2 

15.8 

13.4 

12.2 

9.6 

20.4 

24.8 

209.4 

jjl^        Sapporo 

13.0 

12.8 

14.2 

14.2 

15.2 

14.6 

16.4 

13.0 

11.4 

7.0 

11.8 

12.2 

155.8 

_hjll        Kamikawa 

14.0 

14.2 

16.2 

14.6 

15.2 

16.0 

17.6 

16.6 

15.2 

11.6 

19.8 

-  22.6 

193.6 

^^        Erimo 

'  7.6 

5.0 

11.6 

10.2 

16.4 

20.0 

21.0 

17.6 

12.0 

5.6 

9.8 

10.0 

146.8 

gll^        Kushiro 

5.4 

6.6 

10.2 

14.6 

18.2 

19.4 

20.8 

21.8 

17.4 

7.8 

7.8 

6.6 

156.6 

fflfc        Atashixi 

11.4 

12,2 

12.4 

13.0 

15.8 

16.4 

16.6 

14.2 

13.2 

8.8 

11.8 

13.8 

157.8 

tS^        Nemuro 

7.0 

6.4 

11.2 

14.8 

15.8 

20.6 

20.8 

21.2 

14.8 

9.4 

8.6 

6.6 

157.2 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


Month 


Jan. 


Feb. 


^ 
March 


H 

n 

April 


31 


May 


June 


Ji 

July 


A 


Aug. 


J9 

Sept. 


t 


Oct. 


Nov. 


± 

A 

Dec. 


MEAN    WIND    VELOCITY. 


3iS£f        Naha 

5.6 

5.3 

5.0 

3.1 

3.7 

2.8 

2.9 

3.2 

5.0 

4.9 

5.9 

6.0 

4.4 

$&  %  Jb    Kagoshima 

1.9 

2.6 

2.7 

2,2 

2.4 

2.2 

2.1 

2.3 

2.8 

2.6 

2.0 

2.0 

2.3 

Tjfillf        Miyazaki 

3.1 

3.2 

3.3 

3.0 

3.0 

2.8 

3.1 

3.2 

2.8 

2.2 

2.9 

3.7 

3.0 

ffgjjc        Kumamoto 

1.2 

1.7 

1.9 

1.8 

1.6 

1.5 

1.7 

1.6 

1.7 

1.7 

1.3 

1.6 

1.6 

£K        Saga 

1.5 

1.7 

2.1 

1.9 

1.6 

'  1.7 

1.6 

1.4 

1.6 

1.7 

1.4 

1.6 

1.7 

-||ilj|f         Nagasaki 

2.6* 

2.7* 

3.0 

2.9 

2.3 

2.6 

2.7 

2.1 

2.6 

2.3* 

2.2* 

2.9* 

2.6 

HJg        Itsugahara 

1.7 

1.6 

1.9 

1.9 

1.7 

1.7 

2.1 

1.7 

1.8 

1.6 

1.9 

2.4 

1.8 

ijfJ|[Sg        Fukuoka 

3.6 

3.2 

3.3 

3.0 

2.7 

2.8 

2.8 

2.4 

2.U 

1.8 

2.9 

4.0 

2.9 

*#        Oita 

24 

2.3 

2.0 

1.7 

1.4 

1.2 

1.4 

1.4 

1.6 

1.3 

1.7 

2.2 

1.7 

~F|jjj         Shimonoseki 

5.4 

4.8 

5.1 

4.7 

4.4 

4.1 

3.6 

3.9 

3.9 

3.0 

4.4 

5.8 

4.4 

j|f|{j        Hiroshima 

2.7 

2.9 

3.0 

2.7 

2.9f 

2.9 

2.8 

29 

2.9 

3.7 

3.0 

3.0 

2.9 

&UJ         Matsuyama 

28 

2.8 

2.9 

2.3 

2.0 

2.1 

1.9 

1.7 

1.7 

1.6 

2.3 

2.7 

2.2 

|S)  ilj        Okayama 

2.3 

2.5 

2.4 

2.4 

2.2 

2.0 

2.0 

2.0 

2.2 

1.8 

2.0 

2.3 

2.2 

fcJU&Uj     Wakayamaxx 

3.8 

4.0 

3.9 

3.8 

3.2 

3.4 

3.5 

3.2 

3.4 

3.0 

3.3 

4.0 

3.5 

*R        Osaka 

3.7 

3.7 

3.5 

3.3 

3.0 

31 

2.9 

2.7 

2.6 

2.5 

3.2 

3.7 

3.2 

jg&        Kochi 

2.5 

2.6 

2.3 

2.0 

1.7 

14 

1.4 

1.6 

1.7 

1.8 

2.0 

2.3 

1.9 

j£            Tsu 

3.4 

3.5 

2.9 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

3.0 

3.2 

2.7 

2.8 

3.5 

3.1 

£#11     Nagoya 

2.5 

32 

3.1 

2.9 

2.8 

2.4 

2.4 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.4 

2.5 

;§[}£        Hamamatsu 

3.8 

4.2 

3.6 

3.3 

2.9 

2.4 

24 

23 

2.3 

2.3 

3.0 

3.8 

3.0 

fg^:        Numaza 

3.6 

3.2 

3.6 

3.4 

3.3 

3.0 

3.1 

2.9 

3.0 

2.8 

2.9 

3.5 

32 

JftJSC        Tokio 

3.1 

4.1 

4.0 

4.2 

4.3 

3.8 

3.6 

36 

3.6 

3.3 

3.3 

3.5 

3.7 

|#:f        Choshi 

4.6 

5.4 

5.9 

5.6 

5.1 

4.4 

4.2 

3.9 

5.1 

6.2 

4.0 

4.0 

4.8 

%}%!$        Ishinoniaki 

5.7 

•5.2 

5.7 

5.0 

4.7 

3.6 

3.4 

2.9 

3.3 

3.4 

4.3 

5.7 

4.5 

^^f         Miyako 

2.7 

3.0 

2.6 

2.7 

2.'2 

1.5 

1.2 

1.5 

1.9 

2.0 

2.3 

2.7 

2.2 

M«B        Kioto 

2.0 

2.4 

2.4 

2.4 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.5 

1.7 

1.9 

2.0 

*t$.        Gifu 

1.6 

2.2 

2.1 

1.9 

1.8 

1.7 

1.8 

1.7 

1.6 

1.4 

1.7 

1.7 

1.8 

liU        Nagano 

1.7 

2.4 

3.1 

3.7 

3.3 

3.0 

2J8 

2.6 

3.1 

2.8 

2.0 

2.0 

2.8 

^ffflS"     Dtsunomiya 

1.7 

2.0 

2.4 

2.1 

2.1 

1.8 

1.6 

1.7 

1.7 

1.6 

1.4 

1.7 

1.8 

JPUb        Fukushima 

2.7 

3.1 

2.7 

3.1 

2.6 

2.0 

1.8 

1.6 

1.6 

1.2 

2.4 

3.1 

2.3 

lUjfc        Yamagata 

1.3 

1.8 

1.9 

2.2 

2.2 

1.7 

1.6 

1.4 

1.6 

1.4 

1.8 

1.8 

1.7 

*S|            Sakai 

3.4 

3.2 

3.3 

3.5 

2.8 

2.8 

3.2 

27 

3.1 

3.0 

3.0 

3.5 

3.1 

^rP        Kanaaawa 

3.1 

2.8 

2.6 

2.4 

2.5 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.9 

3.5 

2.5 

ft*        Fushiki 

4.0 

3.6 

38 

4.4 

3.8 

3.4 

3.4 

3.2 

4.1 

4.5    . 

3.9 

3.8* 

3.8 

$T&        Niigata 

7.8 

7.6 

2.9 

4.5 

4.5 

3.7 

3.7 

3.3 

4.0 

4.0 

6.3 

8.0 

5.0 

.fAffl        Akita 

46 

4.0 

4.1 

4.1 

3.7 

2.9 

2.7 

2.7 

2.8 

2.7 

4.0 

4.7 

3.6 

"pf^        Aomori 

4.3 

42 

3.6 

3.2 

3.3 

2.6 

2.4 

2.0 

2.2 

2.5 

3.8 

4.8 

3.2 

©^fif        Hakodate 

5.7 

5.6 

5.4 

4.8 

4.6 

3.5 

3.8 

3.6 

4.0 

4.2 

5.8 

6.7 

4.8 

Suttsu 

11.0 

10.4 

10.2 

10.0 

11.0 

9.6 

9.9 

8.7 

8.7 

8.5 

9.8 

10.9 

9.9 

tL^        Sapporo 

3.5 

4.0 

4.1 

5.2 

5.0 

4.1 

3.5 

3.0 

2.9 

2.9 

3.5 

3.5 

3.8 

-fc.J'1        Kamikawa 

l.K 

2.1 

24 

2.4 

2.6 

1.7 

1.5 

1.3 

1.3 

1.5 

1.9 

2.0 

1.9 

Erimo 

^ll^        Kushiro 

2.6 

3.4 

3.3 

3.1 

3.3 

23 

1.9 

•  1.7 

1.8 

2.1 

2.5 

2.3 

2.5 

$BS        Abashiri 

3.1 

3.8 

26 

2.7 

3.3 

1.9 

19 

2.0 

2.5 

2.6 

3.4 

3.1 

2.8 

tR^        Nemuro 

7.2 

7.0 

6.3 

6.4 

6.5 

5.0 

4.7 

5.0 

5.2 

5.6 

7.4 

7.6 

6.1 

„  ( =+A^*i 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


Month 


J|  £  Locality 


8 

Jan. 


Feb. 


ra 


April 


May 


A 

June 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


ft 

Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    WIND    DIRECTION. 


$L.^L  H     Kagoshima 

N40°E 

N 

N42°E!N49°EN89°E 
N    1'E  N    1°E  N  10°  E 

S  86°  E  S  61°  E 
NE     S  37°  E 

S  24°  E  S  44°  E  N  76°  E'N  37°  E 
S  57°  EN  40°  E'N  59°  E  N  30°  E 

N42°  E 
Nll'E 

N34'  E 

N    7°  E 

N63°E 

N18°  E 

HiTi^        Miyazaki 

N6S°W 

N  51'W  N  51°W  N  16°  E 

S78°E|S    7°E 

S  18°  EN  25°  E,N  82°  E  N19°  E 

N53°W 

N  72°  W 

Nsrw 

${i2{c        Kumamoto 
feJC        Saga 

N23'W 

N  25°W 

N  25°W 
N    8°W 

N  35°W 
N  15°W 

N71'W 

N29°W 

N  87°  W 

N57°W 

S  62°  W 
S  46'  W 

S  51°  W 
S  39°  W 

S  50'  W 
S  37°  W 

N    3°W 
N31°E 

N    8°W 
N21'E 

N  21°  W 
N11°W 

N22°W 
N37°W 

N43°W 
N20°W 

J&.to%        Nagasaki 

N    3°E 

N 

N  10°W 

N45°W 

S  49°  W 

S  22°  W 

S  32°  W 

S  25'  W 

N41°E 

N17°E 

N    2°W 

N    1'E 

N    9°W 

HJiiS        Itsugahara 

N  32'W 

N  26°W 

N  42  W  N  3i°  W 

N  86°  W  S  13'  E 

S  18°  W  S  11°  W  N  12°  W 

N    4°W 

N27'W 

N36°W 

N  32°  W 

jjjglSj        Fukuoka 

N  65°W 

N  irw 

N29°W 

N  14'  W 

N    9°W 

N81°E 

S  19'  E  N  48°  E  N  44°  E 

N17'E 

N31°E 

S  59°  E 

N    3'E 

^C^-        Oita 

N  66°W 

N57°W 

N38'W 

N    4°VV 

N50°E 

S  68'  E 

S  79°  E  S  75°  E 

N71°E 

N18°W 

N84*W 

N82°W 

N54'W 

~Fgj|         Shimonoseki 

N40°W 

N    7°E 

N    3°E 

N26°E 

N39°E 

N70°E 

N13°E 

N61°E 

N73°E 

N51°W 

N  39°  W 

N63°W 

N20"E 

gf  ^        Hiroshima 

N    7°W 

N  rw 

N13°W 

N  16°  W 

N  35°<W 

S  86°  W 

S  67°  W 

N  69°  W 

N    5°E 

N10°  E 

N10°  E 

N    5°E 

Nirw 

$£  ill         Matsuyama 
(SJ  |lj         Okayama 

N  fil°W 
N'71°W 

N  35°  W  N  67°WJN  87'  W 
N  40'W|N  26CW  N  40°  E 

S  90°  W  S  84°  W 

N  44°  E  N  72°  E 

S  75°  W  S  67°  W 
S  66°  E  N  74°  E 

N85°W 
N54°E 

N33°E 
N26°E 

S  76°  W 
N24°W 

S  89°  W 
N62°W 

N81°W 
N    5°E 

?n!fftUl     Wakayama 

N  51°W 

N  24°W  N  15°W  N    4°  E  N  21°  W 

N  25°  W 

N  44°  W  N  24*  W  N  24°  E 

N24°E 

N    1°E 

N30°W 

N12'W 

^C^        Osaka         ^ 

N  7°W 

N  10°E  N    9°E 

N12°E 

N    9°W 

S  49'W 

S  56°  W 

S  18°  W 

N75'E 

N51°E 

N  35°  E  N    8°  E 

N  20°  E 

jtj^fl        Kochi 

S  69°W 

S7<nvN49°W 

S  23°  W 

S  17'  W 

S    1°W 

S    9°E 

S    2°W 

S  22°  W 

S  56°  W 

S  58°  W  S  56°  W 

S  40'  W 

?|t            Tsu 
%  ^m    Nagoya 

N62°W 
N36'W 

N  55°W 
N3TW 

N'51°W 
N40°W 

N49'W 
N  53°  W 

N  21°  W 
N  88'  W 

N    8°E 
S  38'  W 

S    2°W 
S  33°  W 

S    1°E 
S  37°W 

S  64°  W 
N69°W 

N  61°  W 
N  35°  W 

N60°W 
N35°W 

N62°W 

N  32°  W 

N61°W 
N  49°  W 

lg;|S        Hamamatsu 

N73°W 

N  69°W 

N69°W 

N44°W 

S  83'  W 

S  42°.  W 

S  30°  W 

S  20°  E 

N83°E 

N13°E 

N49°  W 

N69'W 

N66°W 

fg^:        Numazu 

N62°E 

N  72'  E 

E 

S  87°  E 

S  19°  E 

S  50°  W 

S  51°  W 

S  15°  W 

N87°E 

N77°E 

N72°E 

N58°  E 

N  81'  E 

if?  5jr        Tokio 

N30°W 

N25°W 

N  15°W 

N  32°  E 

S  18°  E 

S  24°  E 

S  27°  E 

.S  21°  E 

N37°E 

N15°W 

N  32°  W 

N  36°,W 

,N21°W 

|$^-        Choshi 
H&         Ishinomaki 

N55°W 
N34°W 

N  26°W 
N43°W 

N    2°E 
N38°W 

N86°E 
N    5'W 

S  37°  E 
N65°E 

S  22°  E 
S  53°  E 

S  23°  E 

S  71°  E 

8  28'  E 
S  45'  E 

N61°E 
N46'E 

N20°E 
N  14°  W 

N29°W 
N35'W 

N  69°  W 

N44°W 

NIO'W 

N24°W 

£j^f         Miyako 

S  85°W 

S  86°W 

N85'W 

S  89°  W 

S  83°  W 

S  80°  W 

N87*W 

S  67°  W 

S  76°  W 

S  81°  W 

S  78°  W 

S  77°  W 

S  82°  W 

^rg]5        Kioto 

N  73'W 

N  49°W 

N  29°  W 

N    4°  E 

N26°E 

N44°E 

S  77°  E 

N72°E 

N43°E 

N    1°E 

N28°W 

N52°W 

N13°W 

RJ?.        Crifu    . 

N32°W 

N  39°W 

N  50°W 

N  66°  W 

N85°W 

S  15°  W 

S  15°  W 

S    6°E 

N    4°W 

N  23°  W 

N  19°  W 

N27°W 

N  44-W 

J|!Bf         Nagano 

N  401E 

N43°E 

N14°E 

N  25'  W 

N42°W 

N  78°  W 

N  68°  W 

S  83°  W 

S  79°  W 

N  46°  W 

N34'E 

N  34°  E 

NM'W 

^SPf-f    Utsunomiya 

N  13°  E 

N  16°  E 

N18°E 

N77°E 

S  74°  E 

S  51°  E 

S  53°  E 

S  52°  E 

N69°E 

N  28°  E 

N15°E 

N    6°E 

'N  50°  E 

fljglj^        Fukushima 

N67°W 

N67°W 

N  50°W 

N  23°  W 

N  28°  W 

N  20°  E  N  46°  E 

S  55'  E 

N52'W 

N  29°  W 

N75°W 

N69°W 

N55°W 

\\\Yfc        Yamagata 

S  62°W 

S  74CW 

S  76°W 

N  48°  W 

S  67r  W 

'S  37°  E 

N  59°  W 

S  41°  E 

S  68°  E 

N41°  E 

S  40°  W 

S  50°  W 

S  63°  W 

tpj            Sakai 

S  84°AV 

N  51°W 

N22°W 

N   '6°E 

N24°W 

N30°E 

N  19°  W 

N    9"  E 

N36°E 

N  21°  E 

N79°  W 

S  78°  W 

N  30°  W 

^£?f|        Kanazawa 

S  25°  E 

S  60°  E 

S  32°  E 

S  69°  E 

S  23°  E 

S  34°  E  S    7°  E 

S  48°'  E 

S  77°  E 

S  81°  E  S  44°  E 

S  20°  E 

S  50°  E 

fj^Tfc        Fushiki 

s  srw 

N  49'W 

S  60'W 

N27°W 

N  79°  W 

N30°WN66°W 

S  61°  W 

N  57'  W 

S  46°  W 

S  46°  W 

S  41°  W 

S  64°  W 

3Pttl|         ?\iigata 

8  84°W 

S  67°W 

Q    jt*f\\r 

S  23°  W 

S  25'  W 

S  31°  W  S  23°  W 

S    7°E 

S  44°  E 

S  33°  E 

8  49°  W 

S  60°  W 

S  36°  W 

5^53        Akita 

N  40°W 

N  34°W 

N  55°  W 

S  71°  W 

S  15°  W 

S    9°E 

S  13°  W 

S  48°  E 

E 

N76°E 

N  10°  W 

N45°W 

N56°W 

if  $fc        Aomori 

S  75°W 

S  73°W 

S  68CW 

N  70°  W 

N  51°  W 

NIO'W 

N  n°w 

N  11°  W 

S  11°  E 

S  49°  W 

S  72°  W 

S  70°  W 

S  83°  W 

ggfpf        Hakodate 

N  43°  W 

N43°W 

N  58°W 

N  76°  W 

S 

S  26°  E 

S  42°  E 

S  50'  E 

N23°E 

N30°W 

N  51'W 

N58°W 

N47°W 

fgSB        Suttsu 

N  73°W 

N74°W 

S  77°W 

S  33°  W 

S  10°  W 

S 

S    2°E 

S    6°E 

S    6°W 

S  42°  W 

S  86°  W 

N79°W 

S  48°  W 

tLW        Sapporo 

S  75°W 

S  67°W 

S  20°W 

S  71°  E 

S  40°  E 

S  72°  E 

S  66°  E 

S  57°  E 

S  40°  E 

S    9°E 

S  55°  W 

S  48°  W 

S  24°  E 

..fcjlj        Kamikawa 

S  42°W 

S  50°W 

S  51'W 

S  77°W 

S  80°W 

W 

S  84°W 

N89'W 

S  75°  W 

8  38°W 

S  29°  W 

S  21°  W 

S  61*  W 

f&aS:        Erimo 

N66°W 

N  81°W 

N  85'W 

N7t°W 

S  84°  W 

N  10°  W 

N41°  E 

N  34°  W 

N83°E 

N  58°  W 

N  75°  W 

N81°W 

N  70°  W 

|!)l|j$f        Kushiro 

N.  35'  W 

N19°W 

N22°W 

N  49°  W 

S  57°  W 

S  74°  E 

S  19°  W 

S    1'E 

S  73°  W 

N43°W 

N43°W 

NW 

N40°W 

ft^jfe        Abashiri 

N83°W 

N60'W 

N  66°W 

S  39°  W 

8  30°  E 

S  50°  E 

S  13°  E 

S    2°E 

S  34°  W 

S  59°W 

s  srw 

S  89°  W 

S  68°  W 

tglg        Nemuro 

N58°W 

N  45°W 

N  84°W 

S  13°  E 

S  11°  E 

S  39°  E 

S  35°  E 

S  23°  E 

S  18°  E 

S  29°  W 

N  88'  W  N  79°  W 

S  27°  W 
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RESULTS  OF   THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,   1891-1895. 


fizfc  Month 

— 

— 

e 

S 

XN 

-t           A 

ft 

•f- 

^f^ 

•fr 

& 

-\ 

n 

R 

R 

;§ 

JH 

£ 

^       n 

a 

ft 

n 

^ 

^ 

fljj  £  Locality^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July       Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

I 

MAXIMUM    WIND    VELOCITY. 


|[i|f        Naba 

19.5 

243 

34.7 

18.1 

16.2 

13.9 

34.3 

28.5 

29.2 

29.5 

24.6 

23.2 

34.7 

5g&Jl     Kagoshima 

8.5 

10.8 

13.6 

13.2 

14.4 

12.5 

25.0 

13.9 

>29.0 

19.8 

9.5 

13.3 

>29.0 

§•!»$••        Miyazaki 

16.6 

15.7 

15.6 

15.6 

16.3 

12.1 

28.8 

24.7 

35.5 

16.2 

16.1 

20.3 

35.5 

$§;$;        Kumainoto 

9.6 

9.7 

9.7 

11.6 

7.6 

9.2 

21.7 

13.3 

21.9 

15.6 

9.8 

10.1 

21.9 

felt!        Saga 

12.4 

18.3 

13.7 

13.7 

13.0 

13.3 

37.2 

18.0 

22.7 

32.3 

13.8 

14.8 

37.2 

jllif.        Nagasaki 

11.2 

15.2 

13.9 

16.0 

12.3 

12.5 

>24.1 

18.2 

>29.0 

>30.5 

12.2 

14.3 

>30.5 

fljf;        Itsugahara 

12.4 

11.7 

11.9 

14.2 

14.0 

12.2 

21.2 

30.8 

30-2 

12.2 

10.2 

16.0 

30.8 

jjjgjSj        Fuknoka 

15.4 

2Q.6 

13.6 

16.7 

13.7 

12.8 

36.6 

19.2 

25.3 

22.1 

16.4 

17.4 

36.6 

*3-        Oita 

10.2 

13.5 

12.4 

13.2 

10.1 

15.6 

23.8 

14.1 

2i.9 

26.6 

9.9 

12.8 

26.6 

~fT|{jj        Shimonoseki 

21.3 

27.6 

20.6 

22.2 

19.7 

24.5 

43.9 

21.2 

40.7 

26.6 

24.1 

24.6 

43.0 

j£  J|        Hiroshima 

14.6 

18.0 

14.8 

17.7 

16.4 

21.6 

38.7 

21.3 

33.7 

33.5 

26.8 

21.7 

38.7 

&UJ        Matsuyama 

14.3 

14.6 

16.2 

16.9 

12.5 

13.8 

20.9 

13.2 

26.8 

14.6 

14.7 

15  7 

26.8 

|gg  lij         Okayama 

11.9 

15.3 

12.1 

13.8 

10.2 

11.3 

30.0 

18.2 

20.7 

140 

13.6 

12.7 

30.0 

*m        Osaka 

20.3 

20.4 

15.5 

16.7 

20.1 

15.6 

18.3 

20.5 

19.1 

19.5 

25.7 

239 

25.7 

W  ^  Ul     Wakayama 

15.4 

15.4 

19.4 

18.3 

17.7 

19.0 

23.5 

32.0 

22.9 

143 

13.6 

14.4 

320 

ItSft]        Kochi 

16.1 

14.7 

13.8 

13.2 

13.1 

11.8 

14.2 

23.4 

24.2 

25.2 

12.4 

12.1 

| 
25.2 

ff:           Tsu 

16.9 

18.8 

14.9 

16.0 

21.5 

18.6 

25.8 

30.5 

29.3 

29.5 

16.8 

16.5 

30.5 

ig-fi'Jl     Nagoya 

12.5 

15.0 

15.4 

12.9 

16.1 

10.9 

12.6 

17.1 

22.8 

15.0 

11.1 

13.3 

22.8 

g|;|j£        Hamamatsu 

11.7 

12.8 

12.9 

14.6 

20.7 

9.8 

12.5 

24.4 

22.5 

13.8 

12.2 

13.6 

24.4 

?S^        Numazu 

16.7 

15.4 

15.9 

17.0 

16.3 

14.7 

16.9 

16.2 

22.2 

14.1 

14.3 

16.9 

22.2 

^^l        Tokio 

13.0 

17.3 

15.7 

18.8 

16.6 

15.0 

15.0 

18.8 

34.2 

13.2 

18.6 

14.1 

34.2 

ifcf-        Choshi 

20.9 

22.0 

23.2 

22.7 

21.7 

16.1 

18.0 

19.7 

24.3 

21.6 

20.5 

22.8 

24.3 

1G%£        Is-hinomaki 

24.1 

33.0 

28.0 

29.0 

25.7 

17.9 

16.2 

18.6 

22.9 

19.0 

21.7 

26.2 

33.0 

g"fi        Miyako 

16.8 

18.0 

13.6 

13.2 

11.6 

10.7 

7.1 

12.8 

15.8 

13.4 

12.2 

18.1 

18.1 

Mffi>        Kioto 

10.3 

14.3 

13.1 

14.4 

11.1 

9.9 

12.9 

14.3 

19.8 

13.7 

9.8 

12.5 

19.8 

(jJ^L        Gifu 

9.0 

10.8 

12.3 

11.5 

8.9 

10.6 

10.9 

17.7 

19.8 

10.8 

12.2 

9.9 

19.8 

jlST'        Nagano 

15.6 

29.0 

28.3 

221 

22.1 

20.5 

17.5 

19.6 

23.9 

18.2 

22.7 

22.9 

2kO 

¥tP^    Utsunomiya 

14.0 

13.7 

14.7 

15.2 

143 

10.9 

10.2 

11.7 

23.1 

11.1 

12.3 

14.0 

23.1 

JFSlo        Fukushima 

19.3 

21.4 

22.5 

21.2 

21.7 

13.2 

14.0 

176 

17.4 

12.0 

18.8 

24.9 

24.9 

Ul?f^        Yamagata 

11.3 

19.6 

14.5 

14.2 

11.3 

11.7 

12.4 

8.7 

12.7 

9.7 

12.4 

12.7 

19.6 

^             Fakai 

15.9 

18.3 

15.8 

18.2 

15.6 

12.3 

24.4 

19.7 

27.2 

35.7 

13.9 

16.7 

35.7 

^fp        Kanazawa 

18.3 

18.6 

15.8 

13.8 

16.5 

10.8 

12.8 

12.4 

2.11 

13.1 

14.2 

22.2 

22.2 

f^Tfc        Fashiki 

26.5 

21.2 

22.3 

22.5 

24,2 

17.3 

174 

22.1 

30.5 

35.4 

21.1 

28.6 

35.4 

^jj^        Ni^ata 

26.9 

27.6 

28.0 

26.2 

25.5 

17.4 

15.7 

21.3 

34.2 

19.9 

28.3 

37.5 

34.2 

f^PJ         Akita 

17.6 

34.6 

20.9 

23.1 

18.1 

13.4 

10.7 

19.2 

32.2 

16.0 

23.0 

24.7 

34.6 

WIS        Aomori 

18.1 

22.5 

18.7 

17.7 

18.2 

15.7 

11.1 

15.4 

24.2 

12.3 

23.2 

26.8 

26.8 

^|f        Hakodate 

20.2 

25.3 

24.1 

18.9 

18.9 

18.8 

23.9 

16.9 

22.1 

24.2 

21.7 

26.7 

26.7 

Stittsu 

36.2 

37.0 

40.4 

38.0 

56.4 

37.2 

38.6 

33.9 

43.2 

35.3 

34.3 

44.3 

56.4 

^L^        Sapporo 

22.1 

20.6 

21.7 

21.3 

22.7 

20.1 

13.8 

17.1 

23.2 

19.0 

20.0 

24.0 

24.0 

j^jl]        Kamikawa 

13.7 

12.1 

14.9 

14.6 

16.0 

14.1 

8.7 

9.9 

13.6 

10.9 

13.4 

13.2 

16.0 

|H^        Erimo 

gl|j§        Kushiro 

18.8 

20.9 

18.8 

18.3 

16.8 

13.3 

12.2 

15.4 

15.4 

12.5 

.15.8 

17.3 

20.9 

JH^Jl        Abashiri 

18.1 

18.9 

21.4 

19.8 

22.2 

15.8 

156 

13.8 

14.3 

14.3 

15.6 

22.4 

22.4 

1S^        Nemtiro 

30.1 

34.1 

30.2 

27.1 

28.1 

19.3 

22.0 

21.6 

20.1 

23.3 

25.9 

30.4 

34.1 
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^\H#C  Month 

— 

— 

— 

m 

E 

x> 

-t 

A 

A. 

t 

•fr 

± 

A 

^^^^ 

ji 

fl 

8 

n 

fl 

Ji 

^ 

ji 

J9 

Jl 

fl 

ja 

¥ 

t&%  Locality^. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NUMBER    OF    DAYS   WITH    GALES. 


mm        Naha 

12.8 

11.8 

10.8 

4.2 

3.8 

0.8 

2.4 

2.8 

6.6 

8.4 

11.6 

9.6 

85.6 

gg%&    Kagoshima 

0.0 

0.2 

1.4 

0.4 

1.0 

0.2 

0.8 

0.6 

1.4 

1.4 

0.0 

0.4 

7.8 

g'lBf        Miyazaki 

1.8 

4.2 

5.0 

3.6 

2.0 

2.0 

1.8 

1.4 

2.0 

0.4 

2.2 

4.4 

30.8 

$g;fc        Kumamoto 

0.0 

0,0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.4 

0.6 

0.8 

0.2 

0.0 

0.2 

2.6 

£K        Saga 

0.8 

2.4 

2.4 

1.4 

0.4 

1.0 

0.6 

0.6 

1.2 

0.6 

1.0 

1.2 

13.6 

Jiilfiif        Nagasaki 

0.2 

2.2 

2.4 

1.8 

1.0 

1.4 

1.0 

1.2 

1.4 

0.8 

0.4 

1.0 

14.8 

HlfT        Itsugahara 

0.4 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

1.2 

0.4 

1.2 

0.4 

0.4 

2.4 

10.0 

igffi]        Fukuoka 

4.8 

3.4 

3.8 

1.8 

1.4 

1.2 

1.0 

0.4 

1.0 

0.4 

2.8 

5.0 

27.0 

*#        Oita 

0.2 

0.8 

0.2 

0.8 

0.2 

0.6 

0.4 

0.4 

1.0 

0.2 

0.0 

0.6 

5.4 

~F|jfj        Shirnonoseki 

12.4 

10.2 

13.2 

8.4 

6.8 

5.2 

3.2 

3.6 

5.8 

3.2 

7.8 

13.4 

93.2 

JH  J]^         Hiroshima 

3.4 

.    4.4 

3.4 

1.6 

2.8 

3.6 

2.4 

2.4. 

2.0 

2.2 

2.4 

3.0 

33.6 

fSUj         Matsuyama 

2.4 

4.0 

2.6 

1:6 

0.4 

0.6 

1.0 

0.4 

1.2 

0.4 

1.6 

2.4 

18.6 

ffl  UJ         Okayama 

0.6 

O!G 

1.4 

1.2 

0.2 

0.4 

1.2 

0.8 

0.8 

0.2 

0.2 

0.2 

7.8 

ftlliftUl     Wakayama 

8.4 

6.2 

6.2 

4.2 

2.4 

4.4 

2.6 

2.4 

.     3.0 

1.2 

4.2 

8.6 

53.8 

;fcK        Osaka 

2.8 

3.4 

3.4 

2.8 

2.6 

3.4 

2.6 

2.0 

1.8 

0.6 

1.4 

3.8 

30.6 

i^ftj        Kochi 

14 

2.(i 

2.0 

1.4 

0.4 

0.2 

0.6 

1.4 

1.2 

0.2 

0.6 

0.4 

12.4 

3;            Tsu 

3.4 

5.0 

3.0 

5.6 

5.0 

3.0 

3.8 

4.0 

4.4 

3.0 

2.6 

5.2 

48.0 

45  "Sit     Nagoya 

1.2 

2.4 

2.8 

2.4 

1.6 

0.4 

0.4 

0.8 

1.4 

0.2 

0.6 

0.8 

15.0 

jfffS        Hamamatsu 

1.0 

2.4 

3.4 

1.8 

1.4 

0.0 

0.8 

0.8 

1.4 

J.O 

1.0 

1.8 

14.6 

^H^:        Numazu 

5.0 

3.6 

3.6 

1.8 

1.2 

1.2 

1.0 

1.4 

1.4 

0.2 

20 

4.2 

26.6 

^M         Tokio 

2.4 

6.8 

5.8 

6.4 

6.6 

4.2 

2.2 

3.0 

3.4 

1.8 

2.8 

5.0 

50.4 

$fc^.        Choshi 

9.6 

12.6 

12.8 

12.6 

8.4 

5.4 

2.6 

2.6 

7.0 

11.2 

6.0 

7.0 

97.8. 

^i^g        Ishinomaki 

15.6 

15.2 

15.4 

11.6 

10.2 

3.4 

3.2 

3.2 

3.6 

4.2 

8.8 

15.4 

110.0 

g-g1        Miyako 

1.8 

2.8 

1.6 

1.8 

1.4 

0.2 

0.0' 

0.2 

1.0 

0.8 

0.4 

2.0 

14.0 

jfCfiS        Kioto 

0.6 

1.2 

1.4 

1.0 

1.0 

0.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.4 

0.0 

0.6 

8.8 

t£JjL        Gifu 

0.0 

0.4 

0.4 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.6 

1.0 

-0.2 

0.2 

0.0 

3.4 

^if        Nagano 

2.8 

5.2 

9.8 

14.0 

10.0 

6.8 

6.6 

3.8 

7.2 

6.4 

5.6 

3.8 

82.0 

^fP^if    Utsunomiya 

0.8 

1.6 

3.0 

1.6 

0.4 

0.4 

0.2 

0.4 

1.2 

0.2 

0.6 

1.6 

12.0 

fgjlj        Fukushima 

5.6 

6.2 

5.6 

5.6 

3.0 

1.2 

0.8 

0.8 

1.0 

0.8 

4.6 

6.0 

41.2 

jjjft£        Yamagata 

0.2 

0.6 

0.8 

2.0 

1.4 

0.4 

0.8 

0.0 

1.0 

0.0 

0.6 

1.0 

8.8 

^            Sakai 

4.4 

3.2 

4.8 

4.8 

4.0 

1.4 

2.8 

1.8 

2.2 

1.0 

4.2 

5.8 

40.4 

^j?J^        Kanazawa 

5.2 

3.8 

2.6 

1.0 

1.2 

0.2 

0.4 

0.2 

1.0 

0.6 

2.8 

4.« 

23.8 

ftTfc        Fushiki 

7.2 

7.0 

7.6 

6.2 

6.4 

3.6 

3.0 

2.8 

8.4 

8.0 

9.2 

7.4 

76.8 

^rii         Niigata 

22.4 

17.8 

10.8 

7.2 

8.6 

4.4 

3.2 

2.6 

6.0 

5.2 

15.0 

21.0 

124.6 

$:0         Akita 

9.4 

6.2 

7.4 

6.0 

4.8 

1.8 

0.6 

0.8 

3.0 

1.8 

7.4 

8.8 

58.1 

fl^g^        Aomori 

8.4 

7.8 

8.0 

7.4 

6.2 

1.4 

0.8 

0.6 

2.2 

2.0 

6.0 

8,4 

59.2 

@|g        Hakodate 

15.2 

13.6 

16.0 

12.6 

13.4 

5.4 

5.0 

7.0 

8.8 

11.0 

16.8 

20.4 

145.2 

fgffl        Suttsu 

27.2 

23.2 

26.0 

26.0 

25.4 

22.0 

23.2 

21.6 

20* 

23.8 

24.0 

26.8 

289.8 

*L^        Sapporo 

10.4 

10.2 

11-8 

15.8- 

16.8 

9.0 

5.2 

4.4 

5.4 

5.2 

8.4 

10.2 

112.8 

_tjl|        Kamikawa 

1.2 

0.8 

1.4 

1.6 

2.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.8 

0.6 

0.6 

1.0 

10.4 

|g^        Erimo 

19.6 

17.4 

15.2 

14.8 

15,0 

10.4 

10.4 

10.4 

16.2 

17.4 

21.0 

21.6 

189.4 

^l|^        Kushiro 

4.0 

6.4 

5.2 

5.2 

6.0 

0.6 

0.4 

1.2 

2.0 

J.2 

4.0 

3.2 

39.4 

%j$TJ£        Abashiri 

5.7 

8.0 

4.7 

6.0 

4.5 

.1.7 

2.5 

2.2 

3.0 

2.0 

6.7 

4.7 

52.0 

ffiljt        Nemuro 

20.4 

16.0 

16.2 

15.6 

16.6 

8.0 

6.4 

7.6 

8.6 

14.8 

21.4 

21.8 

173.4 

74 

8  W  ft  -  -i-  jzg  ^  3e  ffi  -  -f-  A  $s  3£  •*  <¥  Rfl  K  .98  '  J&  M 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1891-1895. 


^\fj:3jj  Month 

— 

— 

—. 

ra 

s 

•fa 

-t 

A 

ii 

Hr 

•f* 

± 

£ 

^\. 

R 

R 

R 

R 

ft 

ft 

R 

ft 

R 

ft 

R 

ft 

# 

lft«  Locahty\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June     July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NUMBER   OF    HOURS   WITH    SUNSHINE. 


2/UH      Naha 

J8i£LJb     Kagoshima 
gil^f        MiyazaM 
^^        Knmamoto 
feK         Saga 

^A^T         Nagasaki 

106.7 

125.7 

151.8 

169.4 

200.2 

159.1 

206.9 

228.2 

152.8 

178.4 

168.7 

128.4 

1976.2 

JUJjjC        Itsugahara 

SgfiSg        Riknoka 

^^-        Oita 

~p^        Shimonoseki 

^^        Hiroshima 
&U!        Matsuyama 
IBI  Uj        Okayama 
ftllfiUJ     Wakayama  y. 
^C^        Osaka 

i^^tl        Kochi 

124.1 
129.8 
184.3 
131.3 
116.7 

143.5 

152.6 
180.4 
131.6 
135.0 

165,2 
172.6 
194.7 
153.1 
161.9 

175.5 
188.1 
207.4 
164.2 
179.2 

210.8 
227TO 
225.6 
202.7 
196.0 

154.9 
172.7 
195.3 
161.0 
158.5 

194.8 
221.6 
262.6 
203.5 
203.2 

227.5 
249.7 
291.5 
230.1 
246.2 

128.0 
157.0 
186.9 
155.0 
144.3 

174.1 
184.8 
191.1 
161.1 
155.2 

160.7 
173.3 
194.7 
164.6 
143.4 

1308 
135.0 
171.2 
142.7 
116.3 

1989.9 
2164.3 
2485.7 
2000.9 
1955.8 

^            Tsu 

«l5rg    Nagoya 
^  ^        Hamam  atsu 

185.6 

209.5 

211.7 

214.1 

241.1 

200.0 

237.6 

268.4 

183.2 

195.4 

194.3 

192.6 

2533.5 

$5?^        Numazu 

... 

jRg        Tokio 
^^f        Choshi 

189.8 

191.4 

168.9 

187.6 

212.4 

172.3 

198.5 

220.0 

153.9 

139.5 

178.3 

203.4 

2216.1 

fj^g        Ishinomaki 

*** 

^^T        Miyako 

... 

)£f!S        Kioto 

I^^L        Gifu 
^sSP         Nagano 
^SCI;?     Utsunomiya 

144.7 

128.2 
96.6 

151.0 

154.8 
125.0 

172.2 

168.7 
151.2 

194.8 

175.3 
175.0 

2241 

185.2 
182.2 

179.7 

140.7 
147.7 

207.5 

175.9 
196.0 

245.1 

209.7 
202.4 

162.2 

140.8 
152.9 

1827 

167.4 
138.1 

173.2 

166.0 
143.5 

155.0 

136.7 
111.4 

2192.2 

1949.4 
1821.9 

i@^        Fiikushima 

•  •  • 

•'" 

\1\J&        Yamagata- 

... 

•*• 

tift            Sakai 

^^        Kanazawa 
f^Tfc        Fiashiki 

52.0 

85.9 

130.6 

1563 

209.1 

611.1 

193.2 

237.0 

162.3 

168.4 

111.6 

61.8  " 

1739.5 

jrrm        Niigata 
fAffl        Akita 

35.8 

89.0 

118.3 

169.6 

181.8 

176.2 

234.9 

251.4 

172.7 

149.0 

84.7 

61.7 

143.8 

1^^        Aomori 

®f|f        Hakodate 
IgijS        Suttsu 

84.4 

122.0 

160.5 

216.0 

194.7 

162.1 

168.3 

181.7 

169.9 

190.9 

110.1 

77.8 

1826.4 

tLSS        Sapporo 
Jbjll        Kamikawa 

96.3 

109.4 

160.2 

177.2 

184.8 

189.3 

197»6 

191.9 

159.0 

162.9 

96.8 

91.8 

1748.6 

Erimo 

®l|^        Kushiro 

i 

*•• 

$M^        Abashiri 

... 

... 

•  •• 

... 

1S^        Nemxiro 

134.8 

243.8 

186.7 

189.1 

187.4 

1544 

163.8 

146.8 

146.6 

173.4 

126.1 

122.4 

1875.4 
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MISCELLANEA. 


T  «    •  +  *  ^   a  m 

*a-H* 

*£*! 

tt  £ 

Mean  annual  number  of  days  with 

ja^fc-x-H.-L-,- 

B^-iJ.jj, 

Max.  Daily 

Abs.  Uange  of 

Locality 

* 

SB» 

PC 

A 

itm 

K 

• 

Mio.  Air 
Temp.  <0° 

—  "hEESJsH-h 
Max.  Air 
Temp.  >25° 

Kange  of 
Air  Temp. 

Air  Temp,  dur- 
ing the  period 

?Ji;||        Naha 

0.0 

0.0 

0.0 

16.8 

0.0 

0.0 

204.6 

13.8 

28.3 

Hi^Llo     Kagoshima 

6.6 

3.6 

0.0 

10.8 

0.8 

26.8 

149.2 

19.2 

41.7 

^TiUgf        Miyazaki 

0.2 

0.0 

0.0 

7.4 

2.6 

42.2 

132.4 

20.6 

43.8 

$fi2|s:        Ktimamoto 

16.0 

8.6 

0.4 

19.8 

9.2 

74.0 

150.6 

22.9 

46.9 

&J3,         Saga 

20.4 

7.2 

0.0 

14.4 

3.8 

35.6 

133.8 

19.6 

42.3 

Jpnf         Nagasaki 

18.2 

22.8 

1.2 

12.6 

0.2 

20.6 

133.2 

19.0 

41.5 

Hcjj^        Itsugahara 

15.0 

7.6 

0.2 

9.4 

3.0 

62.6 

104.0 

19.5 

44.4 

jjf§|S9        Fukuoka 

16.6 

14.4 

0.0 

8.8 

2.2 

50.0 

58.4  ' 

22.2 

40.8 

;*;5J-        Oita 

11.4 

1.4 

0.0 

7.2 

5.6 

39.2 

103.4 

19.5 

41.3 

"FUJI        Shimonoseki 

25.2 

35.2 

0.0 

9.6 

4.8 

13.2 

102.2 

15.5 

42.4 

Jf  j%        Hiroshima 

31.4  . 

9.4 

0.0 

12.2 

6.0 

57.0 

119.2 

17.9 

45.0 

$5  Ul        Matsuyama 

14.6 

17.8 

0.0 

10.0 

5.6 

58.6 

124.2 

19.2 

43.0 

|MI  |Il        Okayama 

21.8 

8.6 

0.8 

10.2 

7.8 

67.2 

118.0 

19.4 

43.7 

^flsfft  Ul     Wakayama 

16.6 

8.2 

0.2 

14.4 

3.8 

64.2 

126.0 

18.1 

43.5 

•fr.  |*g         Osaka 

16.8 

122 

0.0 

13.6 

2.0 

37.6 

119.2 

19.1 

403 

i^^O        Kochi 

5.0 

0.2 

0.6  - 

12.6 

0.6 

47.8 

123.8 

18.0 

42.9 

?f:            Tsu 

22.8 

8.0 

0.4 

15.0 

7.6 

54.6 

104.4 

20.9 

43.1 

£  "SfH    Nagoya 

21.6 

6.2 

0.2 

17.6 

8.6 

70.4 

121.4 

20.6 

45.9 

$|;j&        Hamamatsu 

11.0 

2.8 

1.0 

12.6 

5.2 

36.4 

118.2 

18.0 

42.7 

?S^:       Numazu 

3.8 

3.0 

1.0 

12.2 

1.6 

53.2 

106.8 

18.7 

42.1 

^f)j?        Tokio 

11.2 

7.0 

1.0 

15.4 

19.8 

69.4 

102.8 

19.5 

42.3 

Dfe^        Choshi 

6.0 

6.8 

0.8 

15.4 

25.2 

43.8 

92.4 

17.7 

40.1 

;?J&        Ishinomaki 

47.2 

5.6 

0.8 

10.2 

24.6 

104.0 

64.6 

17.1 

48.4 

TlnHf        Miyako 

41.8 

15.8 

0.0 

10.2 

14.6 

121.6 

62.0 

21.9 

50.8 

J^lffl        Kioto 

38.0 

13.8 

0.4 

16.8 

5.0 

94.4 

126.8 

24.0 

48.3 

i^JfL        Gifn 

30.0 

4.6 

0.6 

16.2 

2.8 

50.4 

61.4 

22.9 

46.7 

Jfclr        Nagano 

75.6 

15.6 

0.4 

13.2 

15.2 

126.4 

101.8 

24.1 

50.8 

^fffllir     Ctsunomiya 

17.2 

7.8 

1.4 

25.8 

18.8 

109.4 

97.6 

23.4 

46.7 

|@  ^        Fukushima 

59.6 

4.4 

0.0 

8.0 

9.6 

104.0 

93.2. 

27.1 

54.5 

UJJJ2        Yamagata 

88.2 

4.0 

0.0 

6.2 

16.6 

120.4 

93.8 

25.7 

56.8 

*1            Sakai 

54.8 

26.3 

0.0 

11.8 

4.6 

41.2 

104.6 

22.2 

44.4 

g£j||        Kanazawa 

59.8 

39.4 

0.8 

16.6 

0.0 

61.8 

103.8 

21.9 

43.1 

'fJjTfr;        Fushiki 

65. 

30. 

0. 

11. 

4. 

6.3 

88. 

20.6 

45.4 

^ff^        Niigata 

71.4 

54.4 

0.8 

10.2 

5.8 

69.0 

89.6 

18.2 

45.2 

$;[5         Akita 

90.2 

29.0 

0.8 

9.8 

5.8 

110.6 

66.2 

21.1 

54.9 

Wi^        Aomori 

102.8 

66.4 

0.4 

5.6 

7.6 

121.6 

56.2 

21.5 

52.1 

gg£f        Hakodate 

110.6 

37.4 

0.0 

14.4 

6.4 

135.6 

32.6 

22.0 

52.8 

HpfjS        Suttsu 

126.6 

65.6 

1.6 

6.2 

6.4 

118.2 

18.8 

16.0 

48.7 

tL$S        Sapporo 

114.2 

40.8 

0.8 

7.6 

16.4 

132.4 

40.4 

27.3 

59.0 

±J|]        Kamikawa 

119.4 

20.4 

0.6 

7.4 

44.2 

187.4 

50,0 

29.0 

69.7 

fi^t        Erimo 

77.4 

3.8 

0.0 

5.8 

104.6 

114.6 

1.8 

13.8 

43.3 

$I|J&        Kushiro 

71.2 

9.8 

0.8 

5.0 

57.2 

185.6 

25.2 

25.9 

61.6 

$1^511        Abashiri 

90.0 

8.4 

0.0 

4.4 

13.8 

157.0 

22.6 

21.0 

57.1 

tHHl        Nemuro 

90.0 

23.6 

0.8 

11.2 

93.2 

150.6 

8.6 

25.8 

48.2 
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^\.    /i^fc  Month 
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X 

ft 

ft 
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ft 
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jtufc  Locaiity\^ 

Jar  . 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    AIR    PRESSURE. 


l&^tllb     Kagoshima 

765.5 

765.0 

763.7 

760.9 

758.9 

756.5 

757.1 

756.4 

757.8 

761.6 

764.9 

764.7 

761.1 

rS*^        Miyazaki 

65.3 

65.0 

63.8 

61.2 

59.3 

56.8 

57.6 

56.9 

58.3 

62.2 

65.1 

65.2 

61.4 

H^        Nagasaki 

66.2 

65.8 

64.2 

61.0 

59.0 

56.2 

57.1  * 

56.4 

58.2 

62.3 

65.6 

65.7 

61.4 

~F$j        Shimonoseki 

66.1 

66.0 

64.5 

61.6 

59.7 

56.5 

57.1 

56.8 

58.7 

62.9 

65.8 

65.4 

61.8 

gf||        Hire  shim  a 

656 

65.4 

64.1 

61.2 

59.2 

56.1 

56.8 

56.4 

58.3 

62.6 

65.5 

65.1 

61.4 

^:[!K         Osaka 

64.6 

64.5 

63.8 

61.3 

59.4 

56.4 

57.5 

57.1 

58.7' 

62.5 

24.9 

64.2 

61.2 

ftl^Uj     VVakayama 

64.6 

64.4 

63.5 

60.9 

59.1 

56.1 

57.2 

56.7 

58.3 

62.1 

64.6 

64.2 

61.0 

iijftl        Kochi 

64.5 

64.3 

63.4 

61.1 

59.2 

56.5 

57.7 

57.1 

58.5 

62.0 

64.6 

64.4 

61.1 

j§H£        Hamatsu 

62.7 

62.5 

62.4 

60.2 

59.3 

56.4 

58.0 

57.6 

58.9 

61.9 

63.7 

62.8 

60.6 

}H^        Numazu 

61.6 

61.5 

62.0 

60.6 

59.3 

56.4 

58.1 

57.7 

59.1 

62.0 

63.5 

61.6 

60.3 

3fC£        Tokio 

62.0 

62.0 

62.5 

61.0 

59.5 

56.3 

57.9 

57.7 

59.3 

62.4 

63.9 

61.7 

60.5 

^l*f        Miyako 

61.1 

61.1 

61.8 

60.7 

59.7 

56.9 

58.1. 

58.3 

59.6 

62.7 

64.0 

60.4 

60.4 

MffR        Kioto 

64.6 

64.6 

63.9 

61.4 

59.6 

56.5 

57.5 

57.1 

58.9 

•   62.7 

65.1 

64.5 

61.4 

NJcijL        Gifu 

64.2 

64.1 

63.8 

61.fi 

59.8 

56.8 

58.1 

57.8 

59.4 

62.7 

64.9 

64.0 

61.4 

*t             Sakai 

65.0 

65.0 

64.1 

61.2 

59.4 

56.1 

57.0 

56.8 

58.8 

62.9 

65.3 

64.3 

61.3 

3i£^        Kanazawa 

64.3 

64.4 

64.0 

614 

59.7 

56.5 

57.6 

57.3 

59.2 

63.0 

65.1 

63.6 

61.4 

$7fc        Fnshiki 

64.0 

64.2 

64.4 

61.9 

59.4 

56.2 

57.3 

56.9 

58.9 

62.7 

65.0 

63.7 

61.2 

$fj@        Niigata 

62.6 

62.8 

63.0 

60.9 

59.2 

55.9 

57.1 

56.8 

58.7 

62.5 

64.3 

61.9 

60.5 

%^H        Akita 

61.9 

61.8 

62.3 

60.8 

59.3 

56.2 

57.6 

57.5 

59.0 

62.6 

64.1 

61.1 

60.3 

^^        Aomori 

61.5 

61.4 

62.0 

60.5 

59.3 

56.4 

57.6 

57.8 

59.2 

62.6 

64.1 

60.6 

60.2 

gggft        Hakodate 

60.7 

fiO.6 

61.4 

60.2 

59.2 

56.5 

57.5 

57.7 

58.9 

62.1 

63.7 

59.7 

59.8 

Suttsu 

60.3 

60.9 

lli|$        Sapporo 

60.4 

60.4 

60.3 

59.4 

58.8 

56.0 

568 

57.4 

58.5 

61.7 

63.1 

59.0 

59.3 

^ii?        Nemnro 

58.1 

58.6 

59.7 

59.5 

59.2 

57.2 

57.7 

58.1 

59.1 

61.4 

62.2 

57.6 

59.0 

MEAN    AIR    TEMPERATURE. 


fit^Llb     Kagoshima 

7.1 

7.3 

11.4 

16.3 

19.1 

22.4 

26.5 

2S.8 

24.1 

19.4 

14.0 

9.6 

17.0 

'^^        Miyazaki 

7.0 

7.2 

11.3 

16.6 

19.2 

22.5 

26.2 

26.8 

23.8 

18.8 

13.7 

9.3 

16.9 

JMIr         Nagasaki 

5.7 

6.0 

9.9 

15.1 

18.2 

21.9 

26.2 

27.0 

23.5 

18.4 

13.0 

8.7 

16.1 

~|C|^         Shimoneseki 

5.1 

5.1 

8.5 

13.0 

16.5 

20.5 

24.6 

26.2 

22.7 

17.7 

12.7 

8.4 

15.1 

^  i^        Hiroshima 

3.7 

41 

7.9 

13.4 

17.0 

21.0 

25.5 

27.0 

22.6 

16.8 

11.2 

6.6 

14.7 

^cK        Osaka 

3.9 

4.1 

8.0 

13.7 

17.2 

21.7 

26.0 

27.3 

23.2 

17.2 

11.7 

7.1 

15.1 

JfHSJkllj     Wakayama 

4.6 

4.6 

8.6 

14.1 

17.2 

21.6 

25.8 

26.9 

22.9 

17.2 

12.1 

7.7 

15.3 

Jg^fl        Kochi 

5.5 

6.1 

10.1 

15.3 

18.2 

21.6 

25.1 

26.2 

23.1 

18.1 

13.0 

8.0 

15.9 

gf1£        Hamamatsu 

4.7 

5.0 

8.8 

14.1 

17.1 

21.0 

24.7 

26.2 

22.6 

17.4 

12.4 

7.8 

15.1 

^!$t        Niunnzn 

5.0 

5.5 

9.0 

14.0 

16.8 

20.9 

24.5 

26.0 

22.4 

17.1 

12.3 

8.2 

lo.l 

}g^C        Tokio 

2.8 

3.6 

7.5 

12.7 

15.9 

20.5 

24.0 

25.7 

22.0 

15.8 

10.7 

6.0 

13.9 

^•3"         Miyako 

98.8 

99.6 

3.4 

8.4 

11.7 

15.3 

20.5 

23.0 

18.8 

12.6 

7.7 

3.3 

10.3 

}fffii!        Kioto 

2.6 

2.9 

7.0 

12.8 

16.4 

21.1 

25.3 

26.6 

22.0 

16.0 

10.2 

5.5 

14.1 

Si^L         Gifn 

2.9 

3.6 

7.6 

13.3 

17.0 

21.6 

25.7 

27.0 

22.4 

16.7 

11.0 

6.2 

14.6 

^            Snkai 

3.7 

3.7 

7.3 

12.2 

15.9 

20.7 

25.0 

26.5 

21.9 

16.5 

11.6 

7.2 

14.3 

3iz7||        Kanazawa 

2.1 

2.3 

6.0 

11.4 

15.2 

19.9 

2J.4 

26.1 

21.3 

15.6 

10.4 

5.9 

13.4 

i^?fc        Fushiki 

1.8 

2.1 

5.7 

10.8 

14.7 

19.3 

24.1 

20.0 

21.4 

15.8 

10.5 

5.4 

13.1 

^3vi&i        Niigata 

1.3 

1.4 

5.2 

10.5 

14.7 

19.1 

24.1 

26.4 

21.6 

15.3 

9.9 

5.2 

12.9 

fAH        Akita 

98.1 

98.6 

2.7 

8.8 

13.1 

17.4 

22.3 

24.3 

19.3 

12.5 

7.2 

2.2 

10.5 

"rf^        Aomori 

96.6 

97.3 

1.3 

7.3 

11.5 

15.8 

•    21.1 

23.4 

18.5 

12.0 

6.3 

0.7 

9.3 

®,?l'f        Hakodate 

96.3 

97.4 

1.7 

6.6 

10.1 

13.7 

19.1 

21.9 

17.7 

11.5 

5.9 

0.9 

8.6 

T.^'ni5        Svittsu 

96.1 

97.4 

1.0 

10.1 

13.6 

19.3 

17.8 

17.6 

11.6 

5.2 

0.2 

ll^        Sapporo 

93.4 

95.1 

994 

5.9 

10.5 

14.3 

19.8 

21.7 

16.5 

9.8 

3.4 

98.3 

7.4 

|^^        Nemuxo 

95.0 

95.4 

98.5 

3.5 

6.6 

9.3 

15.0 

18.7 

15.8 

10.6 

4.9 

99.9 

6.1 
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RJt  Month 
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n 
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JtJUg  Locality  ~\. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

B 


MEAN    DAILY    MAXIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


jgftjb     Kagoshima 

11.9 

12.2 

16.7 

20.9 

23.9 

26.6 

30.8 

31.4 

29.0 

24.5 

19.9 

15.2 

21.9 

'£&%        Miyazaki 

12.8 

12.8 

16.9 

21.5 

24.0 

26.7 

30.5 

31.3 

28.5 

24.0 

19.9 

15.5 

22.0 

j|ili*j        Nagasaki 

10.0 

10.7 

15.0 

19.7 

22.9 

26.0 

30.2 

31.5 

28.4 

23.2 

18.5 

13.5 

20.8 

fCg||        Shimonoseki 

8.4 

8.2 

12.1 

16.8 

20.4 

24.1 

28.0 

23.4 

26.4 

21.5 

16.3 

11.5 

18.6 

g£-  ji        Hiroshima 

8.2 

9.0 

13.1 

18.3 

21.9 

25.3 

29.5 

31.8 

27.4 

22:5 

16.9 

11.7 

19.6 

^pg        Osaka 

8.4 

8.9 

13.1 

18.7 

22.2 

26.3 

30.3 

92.1 

28.2 

22.7 

17.3 

11.9 

20.0 

ftlsfftl-U     Wakayama 

8.4 

8.7 

13.3 

18.8 

21.8 

25.7 

29.7 

31.3 

27.3 

21.9 

16.7 

12.2 

19.6 

jfl^j]        Kochi 

1U.6 

11.0 

14.8 

19.4 

22.3 

25.5 

28.6 

30.4 

27.3 

23.0 

18.6 

13.6 

20.4 

g|;f£        Hamamatsu 

9.4 

10.2 

14.0 

18.8 

21.5 

25.2 

28.7 

30.7 

27.1 

22.4 

17.6 

12.6 

19.9 

fflffi        Numazu 

10.2 

10.6 

13.9 

18.3 

20.9 

24.6 

28.0 

30.0 

26.6 

22.1 

17.7 

13.7 

19.7 

^r^r        Tokio 

8.1 

8.8 

12.7 

17.3 

20.0 

24.6 

27.8 

29.8 

26.0 

20.5 

16.1 

12.0 

18-6 

^r^j-        Miyako 

4.4 

5.5 

9.5 

14.5 

17.5 

20.0 

25.3 

28.2 

23.9 

18.9 

14.1 

9.2 

15-9 

Tjjrfj-fl        Kioto 

7.7 

*  8.3 

12.7 

18.6 

21.9 

26.1 

30.2 

31.9 

27.2 

22.0 

16,6 

11.2 

19-5 

HjJJ^L        Gifu 

7.7 

8.7 

12.9 

18.3 

22.1 

26.4 

29.9 

31.9 

27.1 

22.3 

16.8 

11.1 

19-6 

^            Sakai 

6.7 

7.0 

11.4 

16.3 

20.4 

25.0 

28.8 

30.6 

25.6 

20.7 

15.6 

10.8 

18-2 

j£rrfi        Kanazawa 

5:4 

6.1 

10.9 

16.5 

20.1 

24.3 

28.6 

30.9 

26.1 

20.7 

15.1 

10.0 

17.9 

-fjj^        Fushiki 

4.7 

5.9 

10.2 

14.6 

18.4 

22.4 

26.8 

29.1 

24.7 

19.5 

14.4 

9.8 

16.7 

£fjj!|        Niigata 

3.8 

4.4 

9.2 

14.8 

19.2 

22.9 

27.9 

30.7 

25.8 

19.8 

13.8 

8.4 

16.7 

i$  H        Akita 

1.2 

2.2 

6.8 

13.3 

17.6 

21.5 

26.4 

28.8 

24.1 

18.2 

11.9 

'    5.7 

14.8 

^fU        Aomori 

99.8 

1.4 

5.7 

12.6 

16.8 

20.0 

25.2 

27.9 

23.4 

17.7 

10.7 

4.4 

13.8 

JUggf"1        Hakodate 

99.5 

1.1 

5.4 

11.1 

146 

17.4 

22.9 

25.8 

22.1 

16.9 

10.1 

4.4 

12.G 

Suttsu 

98.7 

0.7 

4.2 

14.1 

17.1 

23.1 

25.6 

20.9 

15.0 

8.2 

3.2 

MM        Sapporo 

98.0 

0.0 

3.8 

li.'i 

16.5 

19.5 

25.5 

27.1 

21.5 

15,7 

8.1 

2.3 

12.4 

^H?        Nemuro 

97.7 

98.1 

1.5 

7.6 

10.9 

13.0 

19.3. 

22.7 

19.3 

14.0 

8.3 

2.7 

9.6 

0 


MEAN   DAILY    MINIMUM    AIR  TEMPERATURE. 


.Bl&Ib     Kagoshima 

2.8 

2.7 

6.1 

11.7 

14.7 

19.0 

23.2 

23.1 

20.6 

15.7 

8.4 

4.1 

12.7 

'£&%•        Miyazaki 

2.0 

2.0 

5.9 

12.0 

14.4 

.18.8 

22.7 

23.1 

19.9 

14.1 

8.0 

3.6 

12.2 

-g,illf        Nagasaki 

2.0 

2.0 

5.2 

10.7 

13.8 

18.2 

22.9 

23.3 

19.6 

13.8 

8.4 

4.6 

12.0 

-f$$        Shimonoseki 

2.2 

2.4 

5.2 

9.8 

13.3 

17.6 

22.1 

23.5 

19.9 

14.7 

9.9 

5.5 

12.2 

jjgfjj        Hiroshima 

0.0 

99.9 

3.1 

8.6 

12.2 

17.0 

21.9 

23.2 

18.7 

12.4 

6.8 

2.5 

10.5 

?<.$[.        Osaka 

99.9 

99.8 

3.0 

8.5 

12.3 

17.4 

22.1 

23.3 

18.8 

12.2 

6.7 

.     2.3 

10.5 

$Ji&Ul    Wakayama 

0.8 

0.8 

3.9 

9.4 

12.7 

17.9 

22.4 

23.2 

19.1 

13.0 

7.9 

3.5 

11.2 

if,^j        Kochi 

0.9 

1.5 

5.1 

11.0 

14.0 

17.9 

21.8 

22.6 

19.5 

14.0 

8.2 

3.0 

11.6 

g|;j£        Hamamatsu 

1.0 

0.9 

4.3 

9.9 

13.0 

17.4 

21.5 

22.8 

19.3 

13.6 

8.3 

3.8 

11.3 

^Q^.        Nuinazu 

0.1 

0.4 

3.8 

9.6 

12.6 

17.1 

21.3 

22.4 

18.8 

12.7 

7.4 

2.8 

10.8 

JUS        ToMo 

98.3 

99.0 

2.5 

8.4 

11.8 

16.9 

20.9 

22.4 

18.8 

11.9 

6.4 

1.0 

9.9 

^^T        Miyako 

93.8 

94.4 

97.9 

3.1 

6.5 

11.3 

16.6 

19.0 

14.6 

7.2 

2.4 

98.3 

5.4 

^rfU        Kioto 

97.7 

97.7 

0.8 

6.7 

10.5 

15.8 

20.7 

22.0 

17.3 

10.6 

4.6 

0.0 

8.7 

HJJp.        Gifu 

98.7 

99.0 

2.3 

8.2 

12.2 

17.1 

22.0 

23.2 

18.5 

1VJ.O 

6.3 

2.0 

10.1 

^            Sakai 

0.8 

0.5 

3.2 

7.7 

11.4 

16.7 

21.7 

23.0 

18.2 

12.3 

7.6 

3.6 

10.6 

gtfig-        Kanazawa 

99.2 

99.0 

1.6 

6.6 

10.6 

15.9 

20.6 

22.0 

17.4 

11.4 

6.4 

2.3 

9.4 

-j£?fc        Fushiki 

99.5 

99.7 

2.4 

7.2 

10.9 

16.2 

21.0 

22.4 

17.4 

11.6 

6.7 

2.8 

9.8 

$ft@         Niigata 

98.8 

98.4 

1.3 

6.5 

10.7 

15.6 

20.9 

22.9 

18.2 

11.7 

6.6 

2.1 

9.5 

fAffl         Akita 

94.4 

94.3 

98.6 

4.1 

8.3 

13.3 

18.4 

20.2 

15.0 

7.3 

2.9 

88.7 

6.3 

^f$^        Aomori 

92.9 

93.2 

97.1 

2.5 

.6.7 

12.6 

17.9 

19.8 

14.5 

7.2 

2.5 

97.0 

5.3 

gg-gjl        Hakodate 

91.8 

92.5 

97.3 

1.7 

5.0 

9.9 

15.4 

17.9 

12.8 

5.5 

1.1 

96.5 

3.9 

Up  SR        Suttsu 

93.2 

94.3 

97.9 

6.2 

10.5 

16.1 

18.8 

14.5 

7.9 

2,1 

97.1 

... 

^L'fe^        Sapporo 

87.6 

88.8 

94.3 

6.5 

4.7 

9.6 

15.1 

16.9 

11.7 

4.1 

98.9 

93.7 

2.3 

t&j|J        Nemuro 

91.3 

91.7 

95.1 

0.0 

3.0 

6.2 

11.5 

15.3 

12.6 

6.9 

1.3 

96.2 

2.6 

j 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1886-1890. 


\H#C  Month 

- 

'     — 

— 

m 

E 

x^ 

•b 

A 

*• 

+ 

f 

± 

£ 

^^\^ 

H 

R 

R 

R 

# 

R 

n 

R 

R 

ji 

R 

~R      ' 

*£ 

iftfc  Locality^. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  - 

H 


MEAN    DAILY    RANGE    OF    AIR   TEMPERATURE. 


$$.%&     Kagoshirna 

9.1 

9.5 

10.6 

9.2 

9.2 

7.6 

7.6 

8.3 

8.3 

8.7 

11.5 

11.1 

9.2 

'A'touf        Miyazaki 

10.8 

10.8 

11.0 

9.5 

9.6 

7.9 

7.8 

8.2 

8.6 

9.9 

11.9 

11.9 

9.8 

:&*£         Nagasaki 

7.9 

8.7 

9.8 

9.0 

9.2 

7.8 

7.3 

8.2 

8.7 

9.4 

10.1 

8.9 

8.8 

~FI9        Shimonoseki 

6.2 

5.8 

6.9 

7.0 

7.1 

6.5 

5.9 

6.4 

6.5 

6.8 

6.4 

6.0 

6.5 

#?&         Hiroshima 

8.2 

91 

10.0 

9.7 

9.7 

8.3 

7.6 

8.6 

Q  f7 

10.1 

10.1 

9.2 

9.1 

*®j         Osaka 

8.5 

9.1 

10.1 

10.2 

9.9 

8.9 

8.2 

8.8 

9.4 

10.5 

10.7 

9.6 

9.5 

JfiJlffillJ     Wakayama 

7.6 

7.9 

9.4 

9.4 

9.1 

7.8 

7.3 

8.1 

8.2 

8.9 

8.8 

87 

8.4 

£}kl         Kochi 

9.7 

9.5 

9.6 

8.4 

8.'J 

7.6 

6.9 

7.8 

7.8 

9.0 

10.4 

10.7 

8.8 

B3&        Hamamatsu 

8.4 

9.3 

9.8 

9.0 

8.5 

7.8 

7.1 

7.9 

7.7 

8.8 

9.3 

8.8 

8.5 

iS3t        Numazu 

10.1 

10-2 

10.1 

8.7 

P.') 

7.6 

6.6 

7.6 

7.7 

9.4 

10.3 

110 

9.0 

J&X.        Tokio 

9.7 

9.7 

10.2 

8.9 

8.2 

7.7 

6.9 

7.4 

7.2 

8.5 

9.7 

11.0 

8.8 

&#        Miyako 

10.5 

11.0 

11.6 

11.4 

11.0 

8.7 

8.6 

9.2 

9.3 

11.7 

11.8 

10.9 

11.5 

SIB        Kioto 

10.0 

10.6 

11.9 

11.9 

11.4 

10.3 

9.5 

9.9 

9.9 

11.4 

12.0 

11.2 

10.8 

iirJcJJL       Gifu 

9.0 

9.7 

10.6 

10.1 

9.8 

9.3 

7.9 

8.7 

8.6 

10,4 

10.5 

9.1 

9.5 

J$£             Sakai 

5.9 

6.5 

8.2 

8.6 

9.0 

8.3 

7.1 

7.6 

7.4 

8.4 

8.0 

7.2 

7.6 

jfe^I        Kauazawa 

6.1 

7.1 

9.3 

9.9 

9.5 

8.5 

8.0 

8.9 

8.6 

9.3 

8.7 

7.6 

8.5  . 

t£?fc         Fnshiki 

5.2 

6.2 

7.8 

7.4 

7.5 

6.2 

5.8 

6.7 

7.3 

7.9 

7.7 

7.0 

6.9 

33r$s         Niigata 

5.0 

5.9 

7.8 

8.3 

8.5 

7.2 

7.0 

7.8 

7.6 

8.1 

7.2 

6.2 

7.2 

fA'H         Akita 

6.8 

7.9 

8.2 

9.1 

9.3 

8.2 

8.0 

8.7 

9:1 

10.9 

9.0 

7.1 

8.5 

W^        Aomori 

6.9 

8.2 

8.6 

10.1 

10.1 

7.5 

7.3 

8.1 

8.9 

10.5 

8.2 

7.3 

8.5 

Bgfi?         Hakodate 

7.7 

8.6 

8.1 

9.4 

9.6 

7.5 

7.5 

7.9 

9.3 

11.4 

9.0 

7.9    • 

8.7 

isW        Suttsu 

5.5 

6.4. 

6.3 

7.9 

6.6 

7.0 

6.8 

6.4 

7.1 

6.1 

6.1 

... 

tL1'M        Sapporo 

10.4 

11.2 

9.5 

10.6 

11.8 

9.9 

10.4 

10.2 

9.8 

11.6 

9.2 

8.6 

10.1 

tii'i?         Neniuro 

6.4 

6.5 

6.4 

7.6 

7.9 

6.8 

7.9 

7.3 

6.7 

7.1 

6.9 

6.5 

7.0 

ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


$1  .&  H     Kagoshima 

18.9 

21.1 

22.7 

28.2 

28.9 

32.6 

34.0 

34.2 

32.7 

30.1 

27.2 

23.7 

34.2 

%>lto%         Miyazaki 

20.5 

22.8 

25.6 

31.2 

31.7 

32.8 

36.3 

36.1 

34.4 

31.1 

25.6 

25.0 

36.3 

iiil$         Nngasaki 

18.7 

22.6 

22.7 

25.6 

29.1 

31.6 

35.7 

35.1 

33.7 

29.6 

26.1 

23.8 

35.7 

"  |>  [$]         Shimonoseki 

15.8 

18.3 

19.4 

25.8 

28.7 

30.0 

32.6 

34.3 

31.8 

27.4 

22.2 

20.3 

34.3 

Jgfii         Hiroshima 

15.9 

18.0 

20.9 

25.8 

29.6 

31.2 

34.2 

37.5 

32.3 

28.8 

22.1 

22.3 

37.5 

^K         Osaka 

16.4 

23.0 

20.6 

26.1 

30.3 

32,5 

35.3 

35.6 

34.5 

30.3 

24.1 

23.6 

35.8 

ftlSXUJ     Wakayama 

16.9 

21.3 

21.3 

25.8 

28.4 

32.2 

35.7 

35.7 

33.5 

29.6 

23.0 

22.1 

35.7 

i','5ftj         Kochi 

17.7 

23.6 

22.7 

27.6 

27.8 

32.3 

33.7 

34.8 

32.0 

28.3 

25.1 

22.7 

34.8 

$H£        Hamamatsu 

15.8 

21.7 

20.5 

25.6 

28.3 

34.3 

36.8 

34.2 

33.1 

29.4 

25.6 

21.9 

36.8 

$8ii-t        Numnzu 

18.2 

21.3 

20.9 

27.2 

26.4 

31.2 

33.6 

34.1 

.  31.3 

28.8 

24.4 

22.7 

34.1 

$lM        Tokio 

17.3 

20.8 

23,1 

27.9 

28.4 

33.9 

36.6 

34.0 

31.7 

29.9 

24.0 

23.2 

36.6 

#7]'f        Miyako 

12.8 

16.7 

21.9 

28.7 

32.4 

33.1 

33.7 

36.2 

32.1 

26.9 

22.2 

21.2 

36.2 

jjCW        Kioto 

13.9 

22.9 

21.3 

27.1 

31.8 

33.4 

35.6 

36.1 

33.3 

30.1 

23.9 

22.8 

36.1 

iiri-i?-       Gifu 

15.1 

22.2 

19.9 

28.4 

30.7- 

33.2 

.   36.9 

36.4 

33.3 

29.8 

25.9 

21.0 

36.9 

tit            Sakai 

13.7 

18.6 

21.9 

28.2 

28.9 

35.0 

34.9 

37.2 

32.3 

29.3 

22.7 

20.9 

37.2 

3fe^j         Kauazawa 

15.4 

21.1 

23.8 

273 

30.1 

33.3 

35.6 

36.8 

34.9 

31.7 

25.6 

19.2 

36.8 

•flt/t;        Fushiki 

15.4 

18.3 

21.7 

28.8 

30.7 

31.3 

34.9 

33.4 

32.6 

29.9 

22.1 

20.4 

34.9 

JSfM        Niigata 

10.2 

17.7 

19.7 

27.2 

28.6 

32.4 

35.6 

36.1 

33.9 

28.4 

21.9 

20.6 

36.1 

$CH        Akita 

7.5 

12.9 

18.2 

24,2 

28.3 

31.5 

34.4 

34.3 

32.0 

26.9 

19.4 

21.4 

34.4 

-pf^        Aomori 

6.5 

10.6 

15.2 

23.9 

28.9 

30.5 

33.9 

33.7 

30.9 

25.6 

18.6 

16.1 

33.9 

ggft'f         Hakodate 

7.1 

10.7 

11,9 

18.4 

23.2 

27.4 

29.7 

31.1 

28.8 

22.8 

18.9 

15.0 

31.1 

5^tf|S            SuttSU 

7.2 

9.2 

11.8 

24.2 

28.2 

32.0 

31.9 

29.4 

22.2 

15.6 

14.7 

... 

tLW         Sapporo 

6.4 

7.5 

14.2 

22.3 

27.6 

29.8 

32.8 

33.2 

31.0 

23.4 

16.6 

14.6 

33.2 

tii-fl        Neumro 

5.7 

4.0 

9.9 

18.3 

22.6 

26.0 

29.9 

'  29.9 

27.8 

198 

17.3 

13.4 

29.9 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1880-1890. 


;jsfc  Month 

— 

~* 

^^ 

ra 

E 

JU 

/••» 

* 

A 

Ji 

•f 

4- 

-h 

ft 

^^\^ 

| 

Jl 

JB 

J9 

>J 

fl 

ft 

n 

)\ 

£ 

| 

J 

^ 

jft£  Locnlity\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June  !    July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov.    j     Dec. 

Annual 

ABSOLUTE    MINIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


$L$i£a     Kagoshium 

96.4 

93.9 

98.2 

1.3 

5.3 

10.1 

17.9 

18.2 

13.1 

6.2 

0.6 

98.6 

93.9 

^fiUnf         Miyazaki 

94.4 

94.4 

94.4 

«9.9 

6.1 

12.8 

17.3 

19.4 

12.2 

3.4 

0.7 

97.2 

94.4 

JaiflSif         Nagasaki 

95.1 

95.6  . 

99.1 

1.2 

5.7 

12.4 

16.4 

18.3 

11.2 

5.9 

1.5 

98.8 

95.1 

"p^        Shimonoseki 

95.9 

97.2 

99.9 

1.7- 

6.8 

12.1 

15.9 

20.1 

13.6 

7.7 

29 

98.2 

95.9 

J$-  &        Hiroshima 

94.3 

91.7 

97.8 

9.>.2 

5.2 

10.2 

14.4 

18.4 

10.5 

41 

99.7 

97.2 

91,7 

^IS        Osaka 

95.1 

94.7 

97.3 

0.9 

5.5 

.  11.3 

15.3 

17.9 

11.2 

3.4 

0.3 

97.0 

94.7 

fil^CUl     Wakayauia 

9B.5 

96.2 

98.1 

99.8 

5.6 

11.8 

14.4 

18.4 

11.2 

5.3 

1.5 

98.2 

96.2 

X&        Kochi 

94.9 

95.8 

97.3 

1.3 

6.9 

10.9 

15..8 

18.8 

12.9 

5.8 

0.9 

97.  6 

94.9 

fJtfS        Hamamatsu 

97.3 

95.7 

98.9 

2.3 

7.1 

12.4 

15.7 

18.9 

14.0 

7.1 

2.2 

98.2 

95.7 

fgfjJ        Numazu 

92.9 

93.4 

96.7 

99.9 

5.7 

8.9 

14.5 

18.3 

12.7 

5.3 

0.2 

97.1 

92.9 

IgjiC        Tokio 

91.9 

92.3 

96.8 

99.9 

4.3 

8.5 

13.0 

16.3 

11.8 

4.5 

99.2 

95.8 

91.9 

£fl!f        Miyako 

84.6 

87.4 

86.6 

94.9 

99.1 

3.3 

10.0 

9.6 

3.7 

98.4 

94.4 

89.6 

84.6 

MfjS        Kioto 

89.2 

89.7 

94.1 

98.2 

2.2 

8.5 

12.4 

15.4 

9.1 

0.6 

97.3 

93.6 

89.2 

*&$.        Gifu 

89.4 

91.9 

95.8 

0.6 

4.1 

10.4 

15.« 

18.7 

10.9 

4.2 

99.4 

96.6 

89.4 

^            Sakai 

94.8 

91.8 

97.4 

0.0 

3.9 

9.6 

13.1 

15.8 

9.9 

3.4 

1.0 

96.1 

91.8 

fs?!JI        Kanazawa 

94.6 

94.6 

95.2 

99.2 

3.4 

8.7 

13.2 

16.4 

9.0 

5.3 

0.6 

96.7 

94.6 

$7tc        Fushiki 

95.6 

93.9 

95.4 

0.8 

4.6 

10.6 

15.7 

16.8 

9.7 

4.9 

99.9 

95.6 

93.9 

mm        Niigata 

93.4 

91.7 

94.4 

98.0 

4.4 

6.7 

13.7 

15.9 

10.2 

5.4 

99.6 

97.3 

91.7 

$cB        Akita 

83.4 

75.4 

87.7 

97.2 

Oil 

6.4 

10.7 

11.3 

5.5 

98.6 

96.8 

85.0 

75.4 

W3&        Aomori 

84.4 

81.7 

87.6 

92.2 

98.9 

9.5 

14.6 

12.3 

5.5 

99.2 

94.5 

87.8 

81.7 

mffi        Hakodate 

82.8 

81.2 

89.3 

93.4 

97.7 

2.0 

6.3 

10.2 

2.3 

97.5 

92.3 

84.7 

81.2 

,%&        Suttsu 

8H.3 

88.3 

89.3 

98.6 

4,4 

7.1 

11.1 

5.8 

97.3 

91.0 

88.3 

irlty%         Sapporo 

76.6 

76.0 

83.2 

90.1 

97.0 

1.8 

7.8 

5.6 

1.0 

96.0 

89.3 

85.5 

75.5 

fti^s        Neuinro 

81.2 

98.7 

86.7 

93.8 

97.8 

1.7 

5.0 

7.6 

5.2 

99.4 

91.6 

87.7 

81.2 

MEAN   TENSION    OF    VAPOR. 


$L  %  Ib     Kagoshima 

5.9 

5.5 

7.6 

11.1 

12.9 

16.7 

20.9 

21.2 

17.9 

12.7 

8.9 

6.9 

12.3 

'f^^«f        Miyazaki  ' 

5.6 

5.7 

7.7 

11.3 

13.1 

16.9 

21.2 

21.r, 

18.2 

13.3 

9.2 

6.R 

12.5 

:J^<l£         Nagasaki 

5.1 

5.1 

6.9 

10.2 

12.2 

16.7 

21.0 

20.8 

16.8 

11.8 

8.5 

6.5 

11.8 

FB^]        Shimonoseki 

4.8 

4.8 

6.1 

8.6 

10.9 

14.7 

19.3 

20.2 

16.1 

11.2 

8.0 

5.9 

11.0 

/£  &        Hiroshima 

4.5 

4.5 

6.0 

8.9 

10.7 

14.7 

19.3 

19.9 

16.2 

11.2 

7.9 

5.7 

10.8 

^C^.        Osaka 

4.5 

4.6 

6.0 

8.8 

10.7 

14.7 

19.3 

20.3 

16.3 

11.3 

8.0 

5.7 

10.8 

#]$;&     Wakayanri 

4.3 

4.3 

5.8 

8.9 

10.7 

14.5 

19.2 

20.0 

16.3 

11.0 

7.8 

5.5 

10.7 

if5*il        Kochi 

4.6 

4.7 

6.6 

10.2 

11.9 

16.0 

20.4 

20.8 

17.3 

11.8 

8.0 

5.9 

11.5 

fjlfii         Hamamatsu 

4.2 

4.2 

5.U 

9.3 

11.4 

14.9 

19.6 

20.7 

17.0 

11.7 

7.8 

5.5 

11.0     1 

j*Hf£        Numazu 

4.5 

4.5 

6.1 

9.1 

11.0 

14.6 

18.9 

20.0 

16.5 

11.3 

8.0 

5.6 

10.8 

^M        Tokio 

3.6 

3.8 

5.4 

8.4 

10.6 

14.5 

18.6 

20.2 

16.3 

11.5 

7.3 

4.8 

10.4 

'A*  i*f        Miyako 

3.2 

3.3 

4.2 

5.9 

8.1 

11.0 

15.5 

17.8 

14.0 

8.9 

5.9 

4.2 

8.5 

«        Kioto 

4.3 

4.3 

5.4 

8.2 

10.0 

14.0 

18.5 

19.3 

15.5 

10.7 

7.6 

5.5 

10.3 

HjJc-ijU         Gifn 

4.4 

4.3 

5.6 

8.6 

10.8 

14.4 

19.3 

20.5 

16.3 

11.1 

7.7 

5.6 

10.7 

J£            Sakai 

4.6 

4.5 

5.7 

8.1 

10.0 

13.9 

18.5 

20.0 

15.5 

10.7 

7.7 

5.6 

10.4 

<fej'.Jft         Kanozawa 

4.5 

4.4 

5.3 

•    7.7 

10.0 

13.9 

18.5 

19.7 

15.3 

10.5 

7.5 

5.6 

10.2 

?^?tc         Fushiki 

4.4 

4.5 

5.6 

8.0 

10.4 

14.7 

19.9 

21.4 

16.2 

11.1 

8.0 

5.8 

10.8 

$f&        Niigata 

4.1 

4.0 

4.9 

7.2 

9.3 

13.2 

18.1 

19.3 

15.0 

10.1 

7.3 

5.3 

9.S 

fAH         Akita 

3.4 

3.5 

4.5 

6.4 

8.8 

12.8 

17.3 

19.2 

14.2 

9.1 

(5.3 

4.5 

9.2 

^^        Aomori 

3.0 

3.1 

3.9 

5.5 

7.5 

10-8 

15.5 

17.4 

13.1 

8.1 

5.6 

3.9 

8.1 

S^l?         Hakodate 

3.9 

3.1 

4.0 

5.5 

7.2 

10.0 

14.4 

16.5 

12.7 

8.0 

5.4 

4.0 

7.8 

HfB        Suttsu 

•2.9 

3.2 

4.0           ...          7.1 

9.9 

14.3 

16.6 

12.6 

8.1 

5.5 

3.9 

^LijiJi        Sapporo 

2.3 

27 

3.6           1.8          6.8 

•     9.9 

14.3 

161 

12.0 

7.3 

4.9 

3.5 

7.4 

tUSl'         Nemuro 

2.3 

2.5 

3.3          4.7 

2.0 

8.0 

11.9 

145 

11.7 

7.6 

4.9 

3.5 

6.7 

s  m  %  +  %  ^  s  m  -  -r  H  ¥  £  *•  ^  m  IE  m  '  &  m 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1886-1890. 


Mouth 


Jfilfc  Locality 


Jan. 


Feb. 


March 


April 


31 

Ji 

May 


June 


-b 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


t 


Oct. 


t 


Nov. 


Dec. 


MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


$L  5i  &     Kagoshi  ma 

73.7 

71.3 

73.1 

78.1 

78.7 

83.1 

81.9  !      81.7 

80.0 

•    ! 

74.9 

74.4 

76.4 

77.3 

gill^         Miyazaki 

73.0 

73.0 

75.9 

79.2 

79.3 

83.3 

84.4  j      83.4 

f-3.0 

81.5 

78.3 

75.9 

79.2 

^ft^f         Nagasaki 

73.0 

71.1 

73.8 

78.1 

78.6 

8o.3 

84.0 

79.8 

78.0 

74.6 

75.5 

75.6 

77.3 

T^j         Shimonoseki 

72.1 

71.9 

73.5 

77.3 

79.1 

83.0 

84.9 

81.5 

78.8 

74.1 

73.5 

70.1 

76.7 

/$•  J&        Hiroshima 

75.5 

73.1 

74.9 

76.5 

75.5 

80.1 

81.'  > 

76.4 

79.8 

78.1 

79.4 

78.4 

77.4 

;fc|R         Osaka 

73.5 

73.9 

730 

74.4 

73.9 

7(1.3 

7S.I 

76.0 

77.2 

76.9 

77.1 

74.2 

75.4 

ffiSfftUl     Wakayati  a 

67.0 

67.4 

67.9 

72.2 

73.6 

76.0 

78.6 

77.1 

77.3 

85.3 

73.8 

69.0 

73.8 

jf,£n        Kor-hi 

66.9 

65.0 

69.6 

76.8 

76.9 

82.9 

86.2 

82.8 

82.1 

75.4 

71.2 

70.9 

75.6 

$U?£         Hamamatsu 

64.4 

61.4 

67.5 

76.0 

78.5 

82.0 

85.6 

82.8 

83.0 

78.3 

72.2 

67.0 

74.8 

fg^t        Nn  m  a  zu 

67.7 

65.7 

70.2 

7.V2 

76,8 

79.7 

82.8 

80.6 

81.6 

77.8 

74.5 

68.3 

75.1 

%•%        Tokio 

64.3 

63.5 

68.2 

75.0 

78.8 

81.1 

83.9 

82.5 

82.8 

89.6 

75.2 

67.0 

75.2 

g"*1        Miyako 

74.5 

73.2 

70.9 

71.4 

79.4 

85.3 

86.2 

»«5.4 

85,3 

81.1 

73.5 

70.9 

78.1 

jjfffi        Kioto 

77.2 

75.6 

72.2 

73.4 

7'2.h 

75.7 

78.0 

76.1 

78.9 

78.8 

81.2 

79.6 

76.6 

flrfcJ?..        Gifii 

77.5 

71.9 

71.0 

74.9 

75.3 

75.9 

79.5 

78.6 

80.9 

78.2 

77.7 

78.4 

76.7 

*t            Sakai 

75.7 

74.4 

73.3 

75.1 

75.0 

77.2 

79.5 

78.7 

79.3 

76.3 

76.0 

72.9 

76.1 

i  3t$s         Kanazawji 

83.8 

80.7 

75.2 

76.0 

78.0 

80.1 

81.fi 

79.0 

81.0 

79.3 

78.9 

79.3 

79.4 

ffcTJc         Fushiki 

84.7 

82.9 

80.3 

82.5 

83.8 

88.4 

89.1        86.1 

85.1 

82.0 

83.3 

84.3 

84.4 

$?ii         Niigata 

81.4 

78.9 

73.9 

75.1 

75.2 

80.5 

81.4  !      76.6 

77.8 

77.4 

78.8 

79.3 

78.0 

ffcffl         Akita 

84.0 

83.0 

79.4 

74.8 

78.7 

85.6 

86.4 

84.9 

83.5 

82.6 

81.1 

82.9 

82.2 

,!f^        Aomori 

82.7 

80.4 

75.7 

71.9 

74.5 

80.1 

82.6 

81.1' 

80.7 

76.7 

76.5 

78.6 

78.5 

gg£l'(         Hakodate 

823 

81.3 

77.0 

75.3 

78.1 

85.4 

87.2 

84.0 

82.4 

77.4 

74.7 

80.1 

80.4 

mm        Snttsu 

81.5 

82.6 

79.5 

•  •• 

77.3 

85.0 

85.0 

83.6 

82.0 

77.7 

79.5 

81.4 

... 

ftjjfc         Sapporo 

80.7 

83.1 

80.2 

70.0 

71.9 

81.0 

S2.5 

82.9 

838 

79.2 

81.0 

83.3 

80.0 

$lfi         Nemuro 

71.5 

74.7 

78.7 

79.8 

82.3 

90.3 

91.7 

89.1 

85.5 

77.9 

72.0 

72.4 

80.5 

AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


8t£l  J|     Kagoshima 

90.6 

72.6 

137.8 

248.7 

229.9. 

395.1 

282.6 

175.3 

199.4 

149.2 

82.7 

87.0 

2150.9 

&i!gf        Miyazaki 

103.8 

86.3 

164.4 

264.6 

320.1 

448.9 

288.7 

226.6 

498.4 

306.7 

129.6 

94.3 

2932.4 

^A,f         Nagasaki 

689 

71.8 

133.0 

239.9 

212.7 

337.6 

296.7 

136.7 

160.2 

160.0 

111.0 

113.4 

2042.0 

T'lM        Shimonosfki 

68.1 

53.5 

103.1 

173.5 

178.5 

216.0 

342.1 

75.8 

163.9 

116.9 

81.6 

86.9 

1659.9 

J^  ^         Hiroshima 

45.7 

49.2 

108.0 

218.1 

178.1 

211.1 

266.4 

78.3 

202.1 

144.5 

105.3 

65.7 

1672.5 

A"l&         Osaka 

43.3 

47.9 

119.5 

194.8 

154.0 

147.4 

112.5 

86.0 

140.3 

163.5 

97.2 

64.9 

•  114.3 

ft]  $ft  |Jj     Wakayama 

44.1 

58.4 

107.7 

179.2 

148.6 

144.5 

155.7 

95.4 

193.9 

yoi.4 

130.1 

79.6 

1538.4 

ilB-11        Kochi 

76.9 

86.0 

203.2 

369.7 

300.8 

302.3 

399.9 

253.2 

502.7 

306.2 

188.9 

131.8 

3121.4 

\^&        Hamamatsu 

45.7 

68.3 

162.0 

269.7 

235.  t 

179.7 

191.7 

145.3 

230.1 

168.6 

110.8 

90.7 

1897.6 

$?$!:        Numazu 

69.3 

55.9 

138.6 

199.4 

229.5 

160.8 

2047 

201.7 

236,3 

189.4 

99.3 

83.1 

1868.1 

3KM        Tokio 

47.3 

37.7 

111.6 

115.5 

187.7 

130.9 

128.0 

138.4 

165.7 

207.9 

126.3 

41.4 

1438.5 

'A'^f        Miyako 

63.8 

32.8 

75.0 

114.3 

90.2 

158.8 

139.0 

144.3 

193.2 

132.5 

102.5 

55.1 

108.5 

jjTSIS        Kioto 

52.7 

50.6 

128.5 

197.9 

165.2 

179.9 

192.9 

137.0 

162.0 

160.4 

110.4 

75.7 

1613.1 

Il£j;i.        Gifu 

69.7 

61.5 

133.4 

260.6 

22t5.8 

194.6 

246.3 

150.1 

236.5 

180.3 

109.9 

109.1 

1978.8 

^            Sakai 

1879 

102.9 

124,2 

151.5 

99.9 

144.5 

178.7 

97.0 

215,9 

191.5 

158.5 

160.7 

1813.2 

$>:i$        Kanazawa 

279.2 

181.9 

1H32 

197.1 

1357 

182.8 

143.3 

120.1 

1806 

180.7 

253.1 

392.4 

2410.0 

fjj*         Fnshiki 

240.4 

140.7 

.123.  0 

161.2 

1064 

144.9 

132.3 

102.3 

164.0 

127.5 

192.6 

282.3 

1917.6 

$?r£S        Niigata 

1R9.5 

112.0 

85.9 

130.6 

71.7 

141.1 

127.7 

96.5 

139.5 

166.3 

194.5 

245.3 

1680.5 

$Cffl         Akita 

126.2 

107.6 

108.2 

139.7 

105.8 

167.1 

139.9 

1607 

177.6 

150.3 

174.3 

191.2 

1752.6 

W  3fc        Aomori 

126.9 

113.5 

62.0 

71.6 

588 

109.4 

101.7 

96.1 

163.8 

124.6 

120.7 

124.1 

1273.2 

RgjftY         Hakodate 

45.7 

43.2 

62.8 

882 

553 

98.0 

112.1 

96.2 

193.9 

102.4 

128.3 

84.9 

1111.3 

Suttsu 

110.6 

110.7 

58.0 

58.9 

87.8 

78.7 

98.7 

204.1 

157.2 

129.2 

137.3 

tLM-        Sapporo 

72.3 

68.2 

62.6 

77.8 

44.5 

73.1 

61.3 

103.0 

178.9 

86.7 

91.5 

107.7 

1028.2 

^M£        Nenmro 

24.3 

16.6 

45.1 

84.9 

10'j.O 

99.9 

68.8 

78.6 

170.0 

99.0 

97.6 

86.1 

975.7, 
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KESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1886-1890. 


\.         ftJ&  Month 

i~ 

j~^ 

j-*^ 

m 

E 

_±- 
/•» 

-b 

A 

JL 

4- 

t 

± 

£ 

^\, 

n 

jj 

;j 

)\ 

)\ 

^ 

J3 

H 

R 

^ 

;j 

* 

¥ 

flifc  i^BtJi^fsw 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

M«iy 

June 

July 

Ang.    ;    Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Animiil 

i 

—    H    '    H    :fc    M    ift 

MAXIMUM   DAILY    AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


1 

i 

1 

,61^1  In     Kagoshima 

113.5 

31.1 

•   53.2 

119.9 

118.6 

106.8 

167.1 

110.7 

123.9     i      88.3 

57.7 

653 

167.1 

'Pi  tit         Miyazaki 

109.6 

41.0 

52.6 

95.9 

117.0 

285.6 

198.2 

149.7 

490.2 

175.7 

111.1 

101.3 

490,8 

js£A4p         Nagasaki 

30.9 

55.6 

57.7 

69.2 

94.1 

144.3 

122.8 

127.7 

77.7 

130.3          80.0 

111.2 

144.3 

~FI$5J        Shimonoseki 

34.5 

24.9 

32-.6 

70.2 

82.9 

158.4 

142.2 

53.5 

86.5 

6(5.9 

60.3 

38.7 

158.4 

Jjfe  &        Hiroshima 

28.9 

32.1 

32.6 

94.2 

63.9 

86.6 

143.U 

78.9 

117.8 

46.6 

78.5 

43.3 

147.8 

;K;]5£        Osaka 

23.8 

21.9 

60.5 

101.7 

66.7 

77.3 

57.3 

135  5 

5D.7 

133.0 

79.2 

55.0 

135.5 

?t]  i\K  UJ     Wakay  ama 

37.1 

40.1 

43.5 

102.0 

59.4 

53.4 

1-20.6 

110.7 

141.1 

184.2 

100.8 

!>:5.2 

184.2 

Pi'ljtol        Kochi 

69.6 

84.0 

81.3 

117.2 

127.7 

90.5 

159.6 

117.4 

293.1 

'211.8 

113.2 

125.8 

293.1 

j^f£        Hamamatsu 

28.4 

73.1 

81.4 

133.0 

(58.0 

108.0 

79.4 

90.  1 

137.2 

87.2 

48.5 

72.0 

137.2 

$gj:|t        Numazu 

40.3 

44.2 

52.2 

75.6 

104.3 

86.5 

104.8 

171.2 

107.3 

121.7 

67.8 

63.1 

171.2 

J^ljjC        Tokio 

29.9 

21.8 

61.6 

36.2 

81.2 

73.7 

14(5.2 

54.8 

70.5 

123.8 

78.9 

38.2 

146.2 

^sJlilf         Miyaka 

48.2 

34.1 

74.9 

96.1 

37.5 

68.2 

115.8 

116.3 

158.1 

172.5 

83.7 

38.8      ; 

172.5 

3^815        Kioto 

31.9 

28.1 

58.6 

62.8 

74.2 

90.7 

115.7 

127.0 

98.5 

121.5 

72.4 

53.9 

1270 

Hl^-lil.        Gifu 

36.5 

42.7 

52.7 

71.9 

79.1 

96.2 

134.8 

74.8 

94.6 

110.1 

69.5 

58.8 

134.8 

Jj|            Sakai 

38.5 

27.3 

37.3 

43.1 

36.4 

85.4 

141.0 

48.3 

200.8 

92.4 

87.3 

42.3 

200.8 

i 

jfei"?!         Kanazawa 

58.3 

45.7 

67.3 

48.8 

44.8 

65.5 

101.8 

72.4 

60.7 

120.9 

74.6 

85.1 

1-20.9 

ft*         Fu-Oiiki 

48.2 

28.6 

37.0 

43.7 

42.4 

109.1 

60.5 

71.6 

70.8 

89.7 

57.8 

52.3     ' 

109.1 

$i;(£J         Niigata 

33.0 

23.2 

31.6 

38.2 

19.9 

l'4.4 

68.8 

43.6 

77.6 

75.0 

64.1 

38.1 

94.4 

f^H         Akita 

43.0 

48.1 

46.ir 

68.0 

3'J.O 

50.2 

91.5 

68.3 

63.1 

50.3 

77.5 

36.8 

91.5 

1?f  f£        ^  omori 

20.2 

30.6 

19.5 

36.5 

31.5 

37.5 

36.0 

53.8 

68.7 

71.6 

107.9 

26.5 

107.9 

E8£J3         Hakodate 

22.2 

18.4 

29.2 

71.3 

36.5 

54.3 

47.7 

99.2 

118.7 

78.1 

146.8 

48.8    ' 

146.8 

jlgtf|>        Hutt  i-  u 

17.0 

23.9 

21.8 

.*• 

21.6 

68.3 

68.3 

80.5 

68.6 

76.2 

27.4 

43.1 

«•• 

if^L,^         Sapporo 

29.  0 

19.7 

28.6 

104.2 

•25.3 

45.3 

34.5 

S5.6 

71.9 

•23.6           35.2 

67.3 

104.2 

tMUl        Nemuro 

11.7 

13.2 

27.7        39.2 

44.5 

47.3        54.6 

-     50.5         80.8          43.3          55.0 

40.5 

80.8 

j 

_^  —  i_  —  _!_.  

— 

.       1              I 



m 


l/tOJTATIQIfi'^lfliCi     "3Q     TirtUOMA 

NUMBER    OF    DAYS    WITH    PRECIPITATION. 


&  Q  &     Kagoshim  a 

13.0 

11.2 

13.6 

11.0 

14.8 

17.6 

15.4 

11.6 

13.6 

11.6 

90 

12.8 

158.2 

¥f*§F        Miyazaki 

8.0 

10.0 

13.0 

15.4 

14.4 

15.8 

15.6 

13.0 

15.6 

12.8 

8.4 

7.2 

149.2 

j^fcjjf        Nagasaki 

15.2 

13.0 

13.8 

16.4 

13.2 

15.6 

13.8 

10.6 

10.8 

11.6 

10.8 

17.0 

K51.8 

TSftl        Hhimonoseki 

15.8 

14.0 

13.6 

15.2 

13.6 

13.2 

11.4 

9.4 

13.0 

9.6 

9.4 

15.0 

153.2 

j$f  ^        Hiroshima 

9.4 

9.8 

12.2 

J5.0 

13.0 

13.2 

11.0 

7.6 

13.0 

9.4 

9.2     1      10.2 

132.0 

>*C|S         Osaka 

7.2 

8.2 

12.4 

14.4 

13.8 

1-J  6 

11.4 

10.0 

12.4 

9.4 

9.2 

10.2 

131.2 

ftUl&Ul     Wakayama 

9.2 

10.4 

14.4 

15.2 

14.4 

i2!e 

11.8  i 

10.0 

13.0 

11.6 

10.0 

10.8 

143.4 

iUtol         Kochi 

7.0 

8.0 

13.6 

16.4 

14.8 

.     14.2 

14.6 

13.6 

14.6 

10.8 

8.6 

8.8 

145.0 

IS&        Hamamatsu 

8.0 

7.6 

11.8 

14.8 

13.8 

12.8 

13.0 

11.2 

15.2 

12.4 

9.4 

7.6 

137.6 

$&$-        Numazu 

7.6 

9.4 

13.8 

15.6 

15.4 

12.6 

15.6 

12.4 

170 

12.4 

9.2 

8.4 

149.4 

jftjK         Tokio 

7.2 

7.2 

11.4 

16.2 

15.2 

13.6 

15.0 

12.6 

15.6 

14.0 

7.6 

7.2 

142.8 

'S"#        Miyako 

9.2 

6.4 

11.0 

11.2 

13.0         14.6 

J2.1 

13.8 

14.6 

-  12.2 

11.2     1      10.6 

140.4 

5ft  2|S        Kioto 

10.6 

12.6 

14.6 

14.6 

14.  f3 

14.0         13.8 

11.2 

15.2 

10.0 

11.6     !      12.8 

155.8 

0l£J£.        Gifu 

13.2 

9.4 

13.6 

15.4 

133 

13.0 

14.8 

13.6 

14.0 

10.6 

••  11.2 

13.6 

156.2 

ffc            Sakai 

25.6 

21.0 

18.4 

15.0 

13.2 

12.8 

12.0 

10.2 

14.8 

16.2 

19.2 

22.8 

201.2 

^t?^!        Kanazawa 

25.P* 

22.2 

19.0 

15.4 

13.4 

11.4 

12.4 

9.4 

16.4 

15.6 

18.0 

25.2 

207.0 

ft*         Fu-hiki 

26.4 

21.8 

18.4 

16.0 

13.4 

14.2 

12.4 

9.4 

16.4 

15.4 

19.6 

25.2 

208.6 

SJff^?j        Niigata 

26.8 

24.4 

19.0 

17.2 

14.0 

15.0  • 

1-2.0 

10.0 

16.2 

17.2 

22.0 

27.2 

221.0 

$clB         Akita 

26.8 

23.8 

20.8 

14.2 

12.4 

15/2 

13.8 

12.0 

18.4 

16.2 

18.8 

26.0 

218.4 

•pf$£        Aomori 

27.4 

22.6 

]9.0 

12.6 

9.8 

13.8 

13.6 

9.8 

18.2 

15.4 

20.6 

27.0 

209.8 

S*l£'l'!'         Hakodate 

19.2 

16.8 

14.0 

11.8 

11.0 

15.0 

10.8 

12.4 

17.4 

14.6 

18.4 

20.6 

182.0 

&£#!>         Suttsu 

.     26.0 

21.8 

15.8 

11.4 

13.0 

10.6 

10.0 

18.2 

15.4 

220 

25.6 

... 

tl$Ji         Sapporo 

16.6 

17.0 

14.2 

110 

11.4 

12.6 

10.0 

10.4 

17.4     j      16.6 

18.6 

21.0 

176.8 

tU'32        Nemuro 

11.6 

12.6 

13.0 

10.2 

12.2 

14.2 

13.6 

11.0 

16.0          13.S 

14.8 

13.6 

156.4 

—  83  — 

a  i$  ft  ^  JL  *  M  FP!  ±.  -P  H  ^  £  v  ^  mi  K  m  ;  mm 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1886-1890. 


*S£        n-k'  Month 

-     — 

. 

^±. 

0 

5 

./> 

-t 

A 

A. 

+ 

-f 

± 

£' 

i.  - 

Ifl.         {^X£ 

i 

n 

x 

;i 

/i 

£ 

-R 

Ui 

JJ 

J3 

Ji 

,8 

* 

jfaft  Local  it  y"\^ 

.  Jan. 

Feb. 

March 

April 

.  May 

June 

July    |    Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Anntial 

ZE. 

I 


MEAN    CLOUD    AMOUNT. 


g|$j>,is     Kagoshima 

6.0 

6.0 

6.$ 

7.0 

7.0 

80 

6.7 

5,5 

6.1 

5.8 

4.5 

5.0 

6.1 

&iMf         Miyazaki 

4.6 

5.2 

5.6 

6.6 

6.8 

7.7 

6.1 

5.5 

6.8 

6.3 

4.3 

3.5 

5.7 

^ili^f         Nagasaki 

6.6 

6-.3 

6.1 

6.7 

6.6 

7.5 

6.6 

5.0 

6.1 

5.5 

5.0 

6.0 

6.2 

fPJ        Shimonoseki 

7.4 

6.8 

6.2 

6.6 

6.4 

7.0 

6.3 

5.6 

6.5 

6.0 

5.8 

6.6 

6.4 

gifgj         Hiroshima 

(!.3 

6.1 

5.8 

64 

('.5 

7.0 

6.3 

5.4 

6.5 

5.8 

4.4 

5.5 

6.0 

A-iS         Osaka 

5.6 

6.2 

6.0 

7.1 

7.2 

7.3 

6.9 

6.0 

6.8 

6.3 

5.2 

5.0 

6.3 

ifnikUJ     VVakayama 

6.4 

6.7 

6.0 

7.2 

7.3 

7.4 

6.8 

5.9 

6.9 

6.5 

5.8 

6.1 

6.6, 

ifSfcl         Kochi 

4.5 

4.9 

5.3 

(>.<; 

6.5 

7.3 

6.6 

5.5 

6.7 

5.9 

4.2 

3.9 

5.7 

iS-fS        Hamamatsu 

4.4 

4.7 

5.2 

6.8 

7.3 

7.5 

7.5 

6.2 

7.2 

6.5 

4.8 

4.0 

6.0 

jgjjL        Xumnzii 

5.1 

5.7 

6.3 

7.6 

8.0 

7.9 

8.2 

7.1 

7.9 

7.0 

5.6 

4.0 

6.7 

Jg#        Tokio 

4.5 

5.1 

5.8 

7.4 

7.6 

7.5 

7.3 

6.0 

7.3 

6.5 

5.2 

3.6 

6.2 

££•£•         Miyako 

4.5 

4.5 

5.5 

6.5 

6.8 

7.4 

7.1 

6.5 

7.1 

5.4 

5.3 

4.4 

5.9 

TjTglS        Kioto 

6.6 

7.2 

6.6 

7.4 

7.5 

7.5 

7.3 

6.5 

7.1 

6.5 

5.8 

5.8 

6.8 

lifJJjL        Gifu 

5.5 

5.3 

5.4 

6.6 

6.4 

6.9 

7.6 

6.2 

6.8 

5.0 

4.5 

5.2 

6.0 

ij£            Sakai 

8.8 

8.6 

7.1 

7,0 

7.0 

7.2 

6.7 

5.8 

7.2 

7.0 

7.2 

7.9 

7.3 

<{>;'>•?         Kanazawii 

9.1 

8.7 

7.4 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

6.0 

7.8 

6.9 

7.3 

8.4 

7.6 

ft*        Fnshiki 

9.0 

,  8.6 

7.3 

7.4 

7.2 

7.5 

7.6 

6.2 

6.6 

6.8 

7.0 

8.1 

7.4 

$?•£<        Niigata 

8.6 

8.2 

6.9 

7.0 

6.7 

6.9 

6.6 

5.0 

6.8 

6.2 

7.3 

8.0 

7.0 

$cffl        Akita 

9.1 

8.6 

7.8 

7.4 

7.1 

7.5 

7.1 

6.2 

7.1 

6.1 

7.6 

8.5 

7.5 

I  W&        Aomori 

8.2 

7.7 

6.7 

6.0 

5.9 

6.9 

6.7 

5.5 

6.4 

5.3 

7.3 

7.9 

6.7  , 

ggftff        Hakodate 

7.5 

6.8 

6.6 

6.3 

6.3 

7.4 

7.2 

6.5 

6.5 

5.4 

6.8 

7.4 

6.7 

gfl        Suttsu 

9.4 

8.4 

7.7 

... 

6.3 

7.6 

6.5 

5.9 

6.7 

6.2 

8.0 

9.0 

tL®i        Sapporo 

6.6 

6.7 

6.9 

5.9 

60 

7.5 

6.4 

5.9 

6.5 

5.6 

7.0 

7.4 

6.5 

tH':i£        Nemnro 

5.1 

5.4 

5.9 

6.1 

6.7 

8.1 

7.8 

6.9 

6.5 

5.4 

5.6 

5.1 

6.2 

NUMBER    OF    CLEAR    DAYS. 


51  52.  &     Kagoshima 

4.2 

3.8 

5.0 

2.2 

3.8 

14 

3.8 

4.0 

4.8 

6.0 

8.2 

6.2 

53.4 

'.y/iii/j        Miyasaki 

11.0 

6.8 

7.2 

4.0 

2.6 

1.6 

4.4 

3.8 

2.8 

5.2 

10.0 

14.0 

73.4 

Jl^         Nagasaki 

2.2 

2.2 

4.6 

2.6 

3.0 

1.8 

3.2 

4.4 

3.6 

4.4 

6.4 

3.4 

42.0 

T'l^j        Shimonoseki 

1.4 

1.6 

3.8 

3.6 

2.8 

2.0 

3.0 

1.0 

2.4 

2.0 

2.2 

1.4 

27.2 

l/,v,.i,         Hiroshima 

1.4 

2.2 

5.2 

2.8 

3.4 

2.6 

4.6 

3.4 

2.6 

3.6 

7.0 

5.2 

44.0 

^cgg         Osaka 

4.8 

1.2 

4.6 

2.2 

1.6 

2.2 

2.6 

3.0 

3.4 

'      4.2 

6.4 

6.2 

42.4 

f  1!  nk  UJ     Wakayama 

2.4 

1.6 

5.0 

1.6 

1.6 

2.2 

3.4 

3.4 

2.0 

2.4 

4.6 

3.0 

33.2 

j£h£{j         Kochi 

7.2 

6.6 

7.2 

3.6 

3.8 

2.0 

4.4 

4.8 

2.8 

5.0 

10.4 

12.0 

69.8 

!A:[to         Humamatsn 

8.0 

6.8 

7.4 

1.8 

2.0 

1.2 

1.6 

2.0 

2.2 

3.8 

8.6 

11.2 

56.6 

$S)i'-         Numazu 

7.8 

4.4 

4.4 

1.4 

1.2 

1.6 

1.0 

0.8 

0.6 

1.8 

6.0 

11.8 

42.8 

Jjrijf         Tokio 

10.2 

5.6 

4.8 

1.6 

1.0 

1.6 

0.8 

2.6 

0.8 

3.0 

6.0 

13.6 

51.6 

'a'  ,jf        Miyako 

7.4 

5.8 

4.8 

2.0 

2.4 

2.0 

2.6 

4.0 

1.0 

5.0 

6.0 

6.8 

49.8 

jjr  gjj        Kioto 

0.8 

0.6 

3.4 

1.8 

1.6 

•  1.4 

2.0 

1.0 

2.8 

3.2 

4.0 

3.2 

25»8 

iliJ.ljL        Gifu 

3.2 

3.0 

5.4 

2.4 

1.4 

1.8 

1.6 

2.0 

2.4 

5.0 

7.6 

5.2 

41.0 

frjj;             Sakai 

o.o. 

cu 

2.6 

2.6 

1.8 

2.2 

36 

2.7 

1.2 

1.6 

1.8 

0.6 

21.2 

^•7$         Kanazawa 

0.2 

0.8 

2.6 

1.0 

1.4 

18 

2.2 

4.0 

0.8 

2.4 

2.2 

0.4 

19.8 

f^TJc        Fushiki 

0.2 

0.8 

3.0 

1.2 

2.2 

1.8 

1.0 

3.2 

0.6 

2.4 

2.8 

0.8 

20.0 

JFftii         Niigal  a 

0.0 

0.4 

2.2 

1.4 

2.6 

1.2 

2.6 

6.8 

0.8 

3.6 

'    1.8 

0.8 

24.2 

ifftfU         Akita 

0.0 

0.8 

1.4 

0.8 

1.8 

1.6 

3.2 

4.0 

0.6 

2.8 

0.8 

1.0 

19.0 

'irf^ji        Aomori 

0.2 

0.4 

2.4 

2.4 

4.2 

1.8 

1.6 

3.0 

1.8   . 

5.2 

1.0 

•      1.0 

25.0 

;,'[         Hakodate: 

0.6 

1.4 

1.6 

2.8 

3.0 

1.6 

1.2 

1.6 

2.0 

4.6 

0.8 

0.6 

22.0 

H£&|i         Suttsu 

0.0 

0.8 

1.4 

3.2 

1.2 

2.6 

as 

3.0 

4.8 

0.8 

0.2 

.  .. 

$L®6        Siipporo  ; 

1.2 

1.0 

2.2 

3.6 

1.4 

2.6 

4.2 

1.6 

5.4 

1.2 

0.2 

27.4 

^cg         Ne-nmro  i 

i 

4.2- 

4.6 

3.0 

3.6 

1.0 

0.8 

1.0 

1.4 

2.4 

6.0 

3.6 

3.4 

35.0 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1886-1890. 


\.          fljt  Month 

— 

- 

i 

H 

£ 

- 

-t 

A 

-Ji 

? 

t 

-r 

ft 

^^^\ 

% 

n 

% 

Jj 

J! 

Jl 

n 

J3 

n 

^ 

^ 

\ 

¥ 

fljl45  Locality  ^^-\^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

0 


NUMBER  OF  CLOUDY  DAYS. 


!&5Llb     Kagoshima 

10.6 

9.6 

13.0 

15.8 

16.2 

19.6 

142 

8,4 

11.8 

11.6 

6.8 

6.4 

144.0 

"jgtiif        Miyazaki 

7.6 

7.4 

10.8 

13.6 

14.4 

18.0 

11.8 

7.4 

J2.8 

13.2 

6.6 

4.0 

128.4 

jMii^         Nagasaki 

12.4 

9.4 

11.6 

13.4 

13.2 

17.4 

13.6 

6.2 

10.0 

9.2 

6.4 

10.0 

132.8 

~FI|         Shimonoseki 

15.4 

10.2 

11.6 

12.4 

10.6 

14.4 

12.0 

5.4 

10.8 

8.8 

7.4 

11.0 

130.0 

jjfjlj        Hiroshima 

9.6 

8.0 

10.6 

11.4 

11.4 

15.0 

12.8 

6.4 

12.0 

9.4 

5.4 

7.2 

119.2 

^C  K         Osaka 

8.4 

8.2 

10.6 

14.8 

15.2 

17.2 

15.8 

9.6 

15.2 

12.2 

7.6 

6.2 

141.0 

lU  ^  Ul     Wakayama 

10.2 

10.8 

11.8 

17.2 

15.6 

16.6 

16.2 

10.0 

14.8 

12.8 

9.2 

9.4 

154.4 

igj^a         Kochi 

6.0 

7.2 

'9.8 

13.4 

12.8 

16.6 

15.0 

8.6 

14.0 

12.0 

6.0 

5.0 

126.4 

zJIfS        Hamamatsu 

8.8 

5.8 

9.2 

13.4 

15.4 

17.2 

16.8 

10.8 

15.2 

11.6 

7.8 

4.8 

133.4 

jg-j^        Numazu 

9.8 

9.2 

13.4 

17.4 

21.2 

19.0 

20.8 

12.4 

17.8 

14.6 

10.4 

5.6 

171-6 

^^        Tokio 

7.4 

7.2 

9.8 

16.4 

16.2 

16.2 

15.0 

9.6 

16.6 

13.0 

8.8 

4.2 

140.4 

H?l*f        Miyako 

3.8 

4.0 

8.4 

12.0 

13.2 

16.2 

15.8 

13.6 

14.0 

7.6 

8.6 

5.0 

122.2 

3£f|$        Kioto 

11.6 

12.4 

12.4 

17.0 

15.2 

16.8 

16.4 

10.4 

15.2 

12.4 

9.0 

8.4 

157.2 

fi£J^.        Gifu 

8.2 

8.0 

10.6 

14.0 

14.8 

14.4 

16.4 

9.2 

14.8 

10.8 

7.2 

6.0 

134.4 

ij|            Sakai 

25.2 

21.8 

16.6 

14.2 

14.4 

16.2 

13.6 

8.0 

15.0 

13.0 

15.6 

19.0 

192.6 

3j£f|p        Kanazawa 

26.0 

21.8 

176 

15.6 

16.6 

17.2 

17.4 

10.4 

17.6 

14.6 

16.0 

21.8 

212.6 

ft  /fc        Fushiki 

26.8 

22.0 

16.8 

15.2 

15.8 

16.4 

17.4 

11.2 

16.8 

14.4 

15.0 

20.8 

208.6 

33n'!§         Niigata 

22.6 

17.4 

14.4 

14.4 

12.8 

13.8 

13.0 

7.0 

11.8 

11.2 

16.2 

20.2 

174.8 

•^  [g         Akita 

27.2 

21.6 

19.2 

15.8 

14.2 

17.0 

16.0 

11.8 

12.0 

11.0 

16.2 

24.2 

206.2 

^^        Aomori 

20.4 

16.0 

14.0 

10.2 

9.8 

14.2 

13.8 

6.2 

10.2 

7.8 

14.6 

19.2 

156.4 

^Ifg1        Hakodate 

15.2 

10.6 

12.8 

10.0 

13.2 

16.4 

14.8 

10.6 

11.0 

7.0 

13.2 

13.8 

1486 

gf(5        Suttsu 

28.6 

21.0 

18.8 

•  •• 

12.6 

16.8 

12.6 

9.4 

11.6 

12.0 

20.0 

26.0 

^L^        Sapporo 

10.0 

10.8 

15.6 

9.8 

11.6 

15.4 

10.6 

10.4 

11.2 

8.0 

11.6 

142 

137.2 

^§^        Nemiiro 

6.4 

6.8 

8.2 

11.2 

13.0 

19.4 

18.0 

13.2 

130 

8.0 

8.0 

6.4 

131.6 

I 

MEAN    WIND    VELOCITY. 


JitlnlJb    Kagoshima 

1.6 

1.5 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.7 

1.8 

1.7 

1.9 

1.6 

1.3 

1.7 

Hfilff        Miyazaki 

3.4 

3.3 

3.2 

3.2 

2.8 

2.8 

2.6 

3.1 

2.6 

2.2 

2.4 

2.9 

2.9 

Jk*^         Nagasaki 

2.2 

2.2 

2.3 

2.5 

2.1 

2.2 

2.0 

2.1 

1.9 

1.9 

1.7 

1.9 

2.1 

"p|§        Shimonoseki* 

3.5 

3.0 

3.3 

3.3 

2.9 

3.0 

3.1 

2.8 

2.5 

2.4 

2.6 

4.2 

3.0 

||  J|        Hiroshima 

2.1 

2.0 

2.2 

2.1 

2.2 

1.9 

2.0 

2.3 

2.5 

2.6 

2.4 

1.9 

2.2 

-kWL        Osaka 

4.0 

3.9 

4.0 

3.8 

3.6 

3.6 

3.2 

4.0 

3.3 

3.0 

3.1 

3.9 

3.7 

fclSfiUl     Wakayama 

2.5 

2.3 

2.1 

2.1 

1.6 

1.8 

1.5 

2.3 

2.1 

2.1 

2.2 

2.6 

2.1 

iiiftl        Kochi 

2.8t 

3.3 

3.0 

2.7 

2.3 

1.9 

1.8 

2.2 

1.9* 

2.3* 

2.4* 

2.4* 

•2.5 

iH$£        Hamamatsu 

3.2 

3.4 

3.7 

3.1 

2.5 

2.3 

1.7 

2.0 

1.9 

2.0 

2.4 

3.2 

2.6 

fg-^        Numazu 

3.4 

3.2 

3.5 

3.7 

3.3 

3.2 

3.1 

3.3 

2.9 

2.9 

3.2 

3.8 

3.3     | 

jfc^C        Tokio 

3.2 

3.6 

3.9 

3.8 

3.4 

3.6 

3.5 

3.7 

3.3 

2.8 

2.8 

2.8 

3.4 

£T  i\         Miyako 

2.6 

2.5 

2.8 

2.6 

2.1 

1.5 

1.2 

1.4 

1.6 

2.1 

2.4 

3.0 

2.2 

M«JS        Kioto 

1.8 

2.0 

2.2 

2.0 

2.0 

1.8 

1.7 

1.9 

1.5 

1.4 

1.3 

1.6 

1.8 

«£JfL        Gifu 

1.5 

1.9 

2.1 

2.0 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

1.3 

1.1 

1.2 

1.3 

1.6 

ft            Sakai 

3.3 

2.7 

3.0 

3.1 

2.7 

2.5 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.4 

2.8 

2.6 

3z1^        Kanazawa 

2.6 

2.7 

2.6 

2.5 

2.0 

1.8 

1.4 

1.6 

1.7 

1.7 

2.0 

2.9 

2.1 

ftfc        Fushiki 

2.8 

3.0 

3.0 

3.0 

3.2 

3.0 

2.7 

2.9 

3.1 

3.2 

3.4 

2.9 

3.0 

$?£        Niigata 

"   3.8 

3.6 

3.5 

3.2 

3.0 

2.7 

•2.4 

2.9 

3.0 

2.9 

3.3 

4.6 

:i.3 

$cH        Akita 

6.3 

5.7 

5.9 

5.9 

5.4 

4.5 

5.1 

4.4 

4.5 

4.0 

5.0 

6.5 

5.2 

H^        Aomori 

4.4 

4.7 

4.0 

3.6 

3.1 

2.6 

2.2 

2.3 

2.3 

2.7 

3.5 

4.3 

3.3 

ggfff         Hakodate 

5.5 

4.9 

5.0 

4.7 

41 

3.6 

2.9 

3.7 

4.0 

3.8 

5.1 

5.8 

4.4    | 

mm     suttsu 

8.1 

8.7 

8.1 

... 

7.0 

7.1 

7.6 

6.3 

7.8 

90 

^LW        Sapporo 

2.5 

3.2 

4.2 

4.7 

4.7 

4.0 

3.7 

3.4 

3.3 

3.0 

3.2 

33 

3.6 

tB.^1        Nemuro 

•     4.9 

5.2 

4.6 

4.8 

4.7 

3.7 

3.4 

3.2 

4.0 

4.4 

5.3 

5.5 

4.5 

i 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1886-1890. 


\.       ftfr  Month 

— 

. 

,—  '. 

H 

E 

XN 

-b 

A 

*. 

-f- 

ir 

•f- 

*       i] 

^^\^ 

n 

n 

X 

^ 

^ 

^ 

J3 

M 

8 

n 

n 

H 

* 

j    ift  35  Locality  ^^v. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  :  | 

MEAN    WIND    DIRECTION. 


| 

Ife^iJb     Kagoshima 

N 

N    4°E 

N  16°  E 

N22°E 

N60°  E 

S  32°  E 

S  21°  E 

S  68°  E 

N  55°  E 

N42°E 

N  28°  E 

N  16°  E 

N28°E 

g  <$        Miyazaki 

N74°W 

N  65°W 

N  55°W 

N  31°  W 

N61'E 

S    8°VV 

S  40°  E 

S  41"  E 

N  39°  E 

N  14°  E 

NVV 

N  72°  W 

N  52s  W 

Uttf        Nagasaki 

N    5°W 

N    2°W 

N  irw 

N  30'  W 

N  46°  W 

S  39°  W 

S  21°  W 

S  15*  W 

N    7°E 

N  23°  E 

N    8°E 

N    6°W 

N    9°W 

~F|JJI        Shimonoseki* 

N    9°W 

N13'E 

N    1°E 

N46°E 

N46'  E 

N33°  E 

N76°  E 

N  50°  E 

NE 

N33°E 

N    5'  E 

N  15°  W 

N30°E 

^f  |b        Hiroshima 

N  irvv 

Nll'W 

N  10'W 

N21°W 

N17°W 

N  55°  W 

S  55°  W 

N25°W 

N    4°W 

N    2'W 

N    1°W 

N  12°  W 

N  11°  W 

^cK         Osaka 

N  36'W 

N  25°W 

N    2'E 

N    TE 

N    6'E 

N  41°  W 

N  47'  W 

N  26°  W 

N28°E 

N25°E 

N  11°  E 

N  29°  W 

N    6°W 

ftSKUj     Wakayatna 

N    4°W 

N    4°E 

N    6°E 

N  11°  W 

N    4°  E 

N  40°  W 

S  36°  W 

N  38°  EiN  40°  E 

N37°E 

N  30°  E 

N    7°E 

N13°E 

MXa        Kochi 

N    9°W 

N46°W 

N64'W 

S  84°  VV 

S  56'  W 

8  34°  W 

S    23W 

S  18°  W 

R  67°  W 

S  88°  W 

N  84°  W 

N88°  W 

S  85°  W 

j)j{&         Hamamatsu 

N  64°  W 

N  64'VV 

N58°W 

N  58°  W 

S  59°  E 

S  39°  W 

S  17°  E 

S  34°  E 

N75°  E 

N  13°  E 

NW 

N63°W 

N60°W 

$4?f:        Numazu 

N  72°  E 

N75°E 

S  88'  E 

S  65°  E 

S  83°  E 

S    3°  W 

S  42'  W 

S  71°  E 

N87'  E 

N78°E 

N  71°  E 

N  62°  E 

N84°E 

3C£        ToMo 

N  524°  W 

N20°W 

N  13°  W 

N39°E 

S  64°  E 

S  30°  E 

S  23°  E 

S  20°  E 

N  85'  E 

N    3°W 

N  14°  W 

N  32°  W 

N    5°W 

^js£l*f        Miyako 

S  81°  VV 

S  80°W 

S  77°  W 

S  73'  W 

S  76"  W 

N  88°  W 

S  60°  W 

S  51°  W 

S  62°  W 

S  78°  W 

S  83°  W 

S  79°  W 

S  76°  W 

&!ft        Kioto 

N  62°W 

N46°W 

N  26°W 

N    7°<E 

N  14°  E 

N35°  E 

S  87°  E 

E 

N27°  E 

N    1°E 

N19°W 

N55°W 

N  10°  W 

DgJ^L        Gifu 

N  32°W 

N34°W 

N  34"  VV 

N  43°  W 

S  80'  W 

S  62°  W 

S  12°  W 

S    7'W 

N  59°  W 

N  32°  W 

N21°  W 

N  15°  W 

N45°  W 

*t            Sakai 

N  77*  W 

N  62'  W 

N  21°W 

N    r  E 

N  17'  E 

N34°W 

N  1C°  E 

N    8°E 

N29°E 

N15°E 

N44°W 

S  85°  W 

N28°W 

^jijK         TCanazawa 

S    3'E 

S     1°W 

S  14"  E 

S  72°  E 

S  38'  E 

S  51°  W 

s   r  E 

S  30°  E 

S  65°  E 

S  60°  E 

S  38°  E 

S  21°  W 

S  26°  E 

ft*        Fusbiki 

S  50'  VV 

S  46°  VV 

S  60°  W 

N  31"  W 

N  24°  W 

N  60°  W 

N18°  E 

N38°  E 

S  80°  E 

S  43°  W 

S  40°  W 

S  49°  W 

S  60°  W 

1    $ni        Niigata 

S  86°  VV 

S  75°W 

S  64°  W 

S  44°  W 

S  46°  W  S  81°  W 

S  22°  W 

S  37°  E 

R  56°  E 

S  39°  E 

S    3°VV 

S  50°  W 

S44°W 

1  \ftrn        Akita 

N47°W 

N  60°W 

N  77°  W 

S  ('.5°  W 

S  l4°WjN    2°  E 

S  25°  E 

S  71°  E 

N75°E 

S  63°  E 

N  27°  E 

N3o°W 

N  50°  W 

Wlfc        Aomori 

S  81°  VV 

S  70°  VV 

S  82°  VV 

N  71'  W 

N  35°  W 

N    9°W 

N    6'W 

N    7°E 

N82°W 

S  66°  W 

S  73°  W 

S  75"  W 

N83°W 

1    ©ftf        Hakodate 

N54°W 

N  45°  W 

N63'W 

S  75°  W 

S  26°  W 

S  18'  E 

S  26°  E 

S  53°  E 

N69°E 

N43°  W 

N  52°  VV 

N57°W 

N67°W 

«tK        Suttsu 

N  72°W 

N  72'W 

W 

S  22°  W 

s  rv? 

S    4°E 

S    7°W 

S  23°  W 

S  39°  W 

S  58°  W 

N85°W 

•  •  • 

1    fLfli        Sapporo 

S  69°  VV 

N83°W 

S  84°W 

S    9°E 

S  35°  E 

S  40°  E 

S  53°  E 

S  44°  E 

S  30"  E 

S  13°  W 

sw 

S  43°  W 

S  11°  E 

1    tSls        Nemuro 

N  59°  v\ 

N  42°W 

S  75°  W 

S  13°  VV 

S    6UE 

S  47°  E 

S    8"  E 

S  16°  E 

S    8°E 

S  21°  W 

W 

S  87°  W 

S  36°  vV 

MAXIMUM    WIND    VELOCITY. 


1 

I!  l!5iLJb     Kagoshima 

10.6 

14.6 

8.1 

9.6 

9.3 

8.5 

12.0 

10.3 

>29.0 

15.4 

15.4 

8.9 

>29.0 

1   '£!*<%        Miyazaki 

15.0 

13.6 

11.8 

17.5 

12.3 

11.* 

26.7 

17.7 

22.4 

15.5 

14.7 

14.2 

26.7 

1   gttoft        Nagasaki 

13.6 

11.8 

12.2 

13.7 

11.1 

12.7 

13.1 

15.8 

14.5 

11.3 

19.4 

10.5 

19.4 

l{  ~F1J        ShiiuoDoseki* 

'  14.5 

17.2 

16.2 

23.1 

17.9 

13.0 

25.7 

14.7 

17.1 

15.7 

12.4 

18.2 

25.7 

I)  jif£b         Hiroshima 

10.7 

10.3 

17.5 

13.1 

11.6 

11.7 

17.0 

11.9 

18.1 

14.4 

13.0 

11.0 

18.1 

1   ^c  IK         Osaka 

21.4 

19.5 

24.9 

21.2 

20.6 

16.4 

25.7 

32.3 

22.8- 

14.9 

22.6 

19.6 

32.3 

1   ifOafftUl     Wakayama 

1-2.2 

12.5 

13.5 

21.3 

16.3 

16.0 

14.7 

20.1 

19.1 

14.8 

14.7 

15.8 

21.3 

1    ;f;$o         Kochi 

16.4f 

16.8 

14.5 

15.7 

15.0 

14.1 

16.3 

29.2 

>17.4 

.    26.6* 

19.8* 

19.7* 

29.2 

g^fS         Hamamatsu 

12.2 

11.2 

21.8 

13.3 

12.5 

10.6 

10.1 

15.6 

20.1 

14.8 

11.6 

15.3 

21.8 

jg££        Numazu 

16.8 

17.1 

20.2 

19.9 

14.8 

13.7 

11.9 

19.7 

20.9 

18.6 

19.9 

17.7 

20.9 

^tljC        Tokio 

15.9 

15.2 

193 

15.9 

16.4 

17.5 

15.0 

17.5 

26.2 

15.9 

13.7 

17.5 

26.2 

'£-^         Miyako 

19.3 

15.0 

i6.4 

17.9 

14.1 

9.8 

11.4 

16.4 

20.3 

19.4 

16.5 

18.6 

20.3 

3ft  SB         Kioto 

11.0 

14.0 

10.5 

11.2 

9.8 

8.5 

20.1 

16.3 

16.6 

8.9 

11.1 

10.2 

20.1 

fljjjL         Gifu 

9.4 

12.4 

11.9 

16.2 

10.7 

9.2 

13.0 

21.4 

20.4 

15.2 

8.8 

12.2 

21.4 

tj|            Sakai 

16.5 

17.2 

15.7 

18.8 

14.8 

13.9 

15.7 

21.6 

22.0 

17.2 

22.2 

16.4 

22.2 

3j£?=P        Kanazawa 

25.4 

23.4 

17.9 

19.6 

12.2 

12.7 

11.2 

11.1 

22.3 

15.4 

18.2 

16.4 

25.4 

ft?{c        Fushiki 

22.3 

23.7 

22.3 

17.3 

21.1 

21.8 

12.9 

•27.1 

18.6 

27.9 

19.8 

19.0 

27.9 

i$fjij         Niigata 

23.7 

23.4 

23.6 

18.4 

17.0 

13.4 

13.5 

14.7 

23.9 

20.8 

20.2 

27.0 

23.9 

$C  03         Akita 

26.5 

22.8 

24.8 

23.6 

25.5 

16.8 

16.8 

23.9 

22.0 

26.6 

19.2 

27.9 

26.6 

^f^        Aomori 

22.6 

20.2 

19.4 

18.4 

18.7 

13.7 

11.8 

1J.3 

14.2 

17.5 

16.4 

18.8 

22.6 

I 

11  ggffg1        Hakodate 

20.8 

21.5 

21.5 

27.4 

18.8 

18.2 

19.2 

16.7 

29.5 

17.6 

18.8 

18.8 

29.5 

II  Ifffiii        Suttsu 

33.5 

36.6 

42.2 

... 

292 

37.7 

37.9 

41.2 

37.0 

39.4 

1   tlii        Sapporo 

17.8 

212 

24.1 

24.4 

21.0 

14.9 

15.3 

16.1 

21.5 

19.7 

19.0 

24.1 

244 

I!  $4il        Nemuro 

34.1 

22.3 

26.0 

23.4 

19.0 

23.5 

18.7 

14.7 

21.9 

17.0 

22.3 

24.9 

34.1 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOK  THE  5  YEARS,  1886-1890. 


/]#:  Month    |      — 

. 

.ri     - 

ra 

s 

/"» 

-t 

A      j  •     ii 

i- 

+      \      ±             - 

;r 

J3 

Iff 

i 

^ 

£ 

£ 

X          X 

ji 

^             J' 

^-. 

J&£  Locality   >X^       Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug.        Sept. 

Oct. 

Nov.    j    Dec. 

Annual  1 

NUMBER    OF    DAYS    WITH    GALES. 


ffi^.i     Kagoshima 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

1.0 

1.0 

0.6 

0.6 

0.0 

1             '1 

3.8 

#i!i#         Miyazaki 

1.8 

1.4 

0.8 

1.4 

0.8 

0.6 

0.6 

2.2 

2.4 

1.6 

1.0 

0.8 

15.4 

j^ifrif         Nagasaki 

1.2 

0.4 

1.2 

1.4 

0.2 

1.2 

0.4 

0.8 

1.8 

0.6 

0.6 

0.4 

10.2 

T'l&j        Shimonoseki 

3.6 

1.4 

3.6 

2.8 

2.4 

2.4 

1.6 

1.8 

2.0 

1.2 

2.2 

6.2 

31.2 

Jgfg        Hiroshima 

0.8 

0.4 

0.6 

1.2 

0.2 

0.2 

1.2 

0.6 

1.2 

0,2 

0.8 

0.2 

7.6 

•fr  K        Osaka 

9.0 

6.4 

6.8 

5.0 

5.6 

5.6 

2.4 

4.6 

4.2 

2.4 

3.0 

7.6 

62.6 

JfciSfcUl     Wakayama 

0.6 

0.6 

1.6 

2.0 

0.4 

1.4 

1.2 

0.8 

2.0 

0.8 

1.4 

1.4 

14.2 

i^£fl        Kochi 

4.0 

5.4 

5.4 

4.S 

1.2 

0.2 

0.6 

3.4 

3.0 

2.2 

1.8 

2.6 

34.4 

$|;J£        Hamamatsu 

5.0 

5.4 

4.8 

3.2 

2.6 

2.0 

0.6 

1.2 

1.0 

1.6 

2.0 

$3 

32.6 

i.''ii*        Nuuiazu 

6.6 

4.2 

4.2 

6.4 

2.4 

2.6 

0.8 

2.0 

2.0 

2.0 

-       3.8 

7.6 

44.6 

31%        Tokio 

1.8 

3.8 

4.8 

6.8 

3.4 

3.2 

3.2 

3.4 

3.6 

1.2 

2.6 

3.4 

41.2 

g"I$'         Miyako 

2.6 

1.6 

2.8 

2.8 

0.8 

0.0 

0.2 

0.8 

0.6 

1.2 

2,0 

3.2 

18.6 

TjfgU        Kioto 

0.4 

0.4 

0.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.4 

0.8 

0.4 

0.0 

0.2 

.    0.2 

3.6 

Hi'JjX        Gifu 

0.0 

0.8 

0.4 

1.0 

0.2 

0.0 

0.8 

0.6 

0.6 

0.4 

0.0 

0.6 

4.4 

51            Sakai 

4.2 

2.4 

2.8 

3.0 

2.0 

1.6 

0.8 

2.2 

2.6 

2.4 

3.0 

3.2 

30.2 

^Jjg        Kanazawa 

5.0 

3.2 

3.0 

2:4 

0.8 

•   1.4 

0.4 

0.4 

1.4 

0.8 

2.8 

5.2 

26.8 

f^Tfc        Fushiki 

7.2 

5.6 

5.0 

4.0 

3.4 

1.8 

0.4 

2.6 

5.8 

5.6 

6.0 

4.6 

52.0 

^r-i-l        Niigata 

8.6 

5.8 

6.4 

5.2 

3.4 

1.8 

0.8 

1.4 

'    3.2 

2.6 

6.4 

11.8 

57.4 

^jcH         Akita 

14.4 

11.4 

12.4 

12.6 

10.2 

6.0 

4.0 

5.8 

8.0 

6.2 

10.6 

15.4 

116.8 

^f^        Aomori 

10.6 

9.8 

9.4 

7.8 

5.0 

1.6 

0.4 

1.0 

2.6 

3.2 

6.0 

10.0 

67.4 

®gj'{        Hakodate 

15.2 

12.6 

17.4 

12.8 

9.0 

5.6 

3.8 

6.4 

8'0 

8.4 

12.6 

16.2 

126.0 

Snttsu 

19.8 

18.4 

20.8 

14.8 

14.4 

16.6 

14.0 

18.4 

22.6 

jj^ijijjc        Sapporo 

4.0 

6.4 

11.2 

12.8 

ii.6 

8'.4 

5.4 

3.8 

6.0 

6.2 

6.4 

7.6 

89.8 

tM.'^        Nemuro 

ii.4 

10.6 

9.2 

11.2 

9.8 

3.6 

1.2 

1.2 

6.6 

7.6 

12.4 

15.2 

100.0 

NUMBER   OF    HOURS    WITH    SUNSHINE. 


fil  IT*  J=;     Kagoshima 

1 

"£$$%         Miyazaki 

Jpjf         Nagasaki 

> 

~p[,$j        Bhimonoseki 

Jp^J^         Hiroshima 

... 

A"  IK        Osaka 

ffllfftUj     Wakayama 

JgJ^fctl        Kochi 

j§|$£        Hamamatsu 

ffiif:        Nuiuazu 

... 

3JC;£        Tokio 
ft  ^f        Miyako 

161.2 

154.4 

150.7 

107.6 

120.1 

124*4 

152.5 

205.3 

115.4 

128.9 

153.2 

lG9iO 

1742.7 

jjrffij        Kioto 

HiJC-'i*.          Gir" 

ij|             Sakai 

<£7$-        Kanazawa 

ffejfc        Fushiki 

iffj^        Niigata 

$cffl        Akita 

W^        Aomori 

ggiftY         Hakodate 

S?W         Suttsu 

llM        Sapporo 

tU'3>         Ne-iimro 

j  
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1886-1890, 


MISCELLANEA. 


* 

^     - 

t£      t£       , 

>    H  m 

*ift-H* 

-  i  .  U-n  QH 
*t^    vO  1^1 

Jib    * 

Mean 

annual 

number  c 

£  days  with 

mMm 

asugSMfci 

»  At  4*^,1^  wt.-ir 

BJ.^^..™ 

Max.  Daily 

Abs.  Range  bf 

Locality 

s 

S5 

m 

nm 

a 

3£>C  l*\?R^&iri'J»;nvri   1^ 

"\Ti  TI      A  i  v 

-^5S§± 

Range  of 

Air  Temp,  dur- 

* 

* 

A 

* 

- 

-VI]  11.    AIT 

Temp.  <0° 

Max.    Air 
Temp.  >25° 

Air  Temp. 

ing  the  period 

J$LJT!,!B     Kagoshima 

3.6 

3.8 

0.0 

9.8 

4.8 

19.0 

141.8 

18.4 

40.3 

^JittSf        Miyazaki 

0.4 

0.0 

0.0 

5.0 

7.2 

27.0 

143.4 

19.5 

41.9 

Ji*j|        Nagasaki 

9.6 

5.4 

10.2 

8.0 

6.2 

18.4 

127.0 

18.2 

40.6 

~FH1I         Shimonoseki 

20.8 

20.1 

0.0 

8.0 

7.6 

12.0 

90.0 

14.7 

38.4 

Jl^^i        Hiroshima 

20.2 

5.6 

1.2 

7.4 

15.6 

42.4 

112.6 

18.1 

45.8 

^C  K         Osaka 

9.0 

3.6 

0.2 

6.4 

19.6 

44.6 

12.3 

18.4 

41.1 

$fl  sffi  pj     Wakayama 

13.0 

8.0 

1.8 

9.2 

1.8 

28.8 

113.0 

18.1 

39.5 

jlj;&n        Kochi 

2.2 

0.2 

0.4 

7.6 

2.0 

31.8 

120.0 

16.5 

39.9 

j§1S        Hamamatsu 

3.2 

1.0 

0.4 

8.2 

7.4 

25.2 

108.4 

16.5 

41.1 

J8^        Nuaiazu 

3.8 

4.8 

0.4 

11.2 

2.0 

42.8 

98.8 

19.8 

41.2 

)£];£        Tokio 

10.6 

3.0 

0.2 

9.4 

17.2 

62.2 

91.4 

18.8 

44.7 

"s!~£        Miyako 

29.8 

7.8 

0.0 

4.8 

19.6 

121.0 

58.4 

23.0 

51.6 

JjffB        Kioto 

35.0 

6.8 

0.2 

7.6 

3.0 

86.2 

114.6 

22.4 

46.9 

&&Q        Gifn 

22.2 

3.0 

0.2' 

5.8 

2.4 

58.8 

58.4 

20.2 

47.5 

if!             Sakai 

46.4 

22.2 

0.0 

6.0 

8.6 

30.0 

88.6 

23.1 

45.4 

^f?^§         Kanazawa 

55.8 

33.0 

0.8 

13.4 

0.0 

52.4 

94.2 

20.6 

42.2 

$j7fc         Fushiki 

51. 

•20. 

0. 

9. 

2. 

34. 

72. 

19.2 

41.0 

ifrji^         Niigata 

66.4 

49.2 

0.8 

14.4 

1.8 

60.2 

81.0 

18.0 

44.4 

fAH         Akita 

85.8 

26.2 

1.6 

11.4 

7.6 

113.6 

64.6 

24.9 

59.0 

Ifi^        Aomori 

95.0 

55.0 

0.8 

7.0 

12.2 

123.2 

54.4 

20.6 

52.2 

Ej^itf        Hakodate 

96.4 

17.2 

0.8 

14.4 

18.0 

133.0 

35.2 

19.5 

49.9 

IjiSli        Suttsu 

.  .  . 

... 

... 

16.1 

•  *• 

tlK        Sapporo 

95.8 

14.6 

1.6 

6.4 

16.2 

154.6 

49.2 

24.6 

57.7 

t&iH        Nemuro 

i 

80.8 

13.4 

1.0 

5-.4 

77.2 

142.8 

15.8 

24.6 

48.7 

m  +  A 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1881-1885. 


Locality 


Jl 

•Tan. 


Feb. 


J9 

April 


May 


J! 

Jxine 


JS 

July 


A 


Au 


Sept. 


f 

JB 

Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    AIR   PRESSURE. 


J^*$        Nagasaki 

767.6 

767.1 

765.0 

762.1 

759.6 

757.6 

757.7 

757.3 

759.8 

763.4 

766.2 

768.0 

762.6 

gfHj        Hiroshima 

65.4 

65.6 

63.8 

61.5 

58.7 

57.0 

56.8 

56.7 

59.0 

62.5 

64.6 

65.6 

61.4 

SJIffiUj     Wakayama 

64.8 

64.9 

63.2 

61.6 

58.9 

57.1 

57.3 

57.4 

59.4 

62.3 

64.0 

64.9 

61.3 

$3|r         Tokio 

61.9 

62.9 

61.7 

61.7 

59.0 

57.6 

57.9 

58.6 

60.3 

62.8 

62.6 

62.2 

60.8 

&«P         Kioto 

64.7 

65.0 

63.2 

61.7 

58.9 

57.0 

57.2 

57.5 

59.5 

62.6 

64.2 

64.9 

61.4 

ggftv-         Hakodate 

59.8 

62.2 

60.7 

60.9 

58.5 

57.8 

58.1 

58.3 

60.4 

62.4 

61.5 

59.9 

60.0 

tLil        Sapporo 

58.9 

61.4 

60.0 

60.1 

57.5 

57.1 

57.1 

57.5 

59.8 

61.2 

60.1 

58.7 

59.2 

^^        Nemuro 

57.6 

60.2 

59.5 

60.4 

58.7 

58.4 

59.1 

59.7 

62.0 

62.3 

60.6 

59.0 

x  59.8 

MEAN    AIR   TEMPERATURE. 


Ha^f        Nagasaki 

5.6 

5.7 

8.4 

14.3 

18.1 

21.4 

25.7 

270 

23.9 

18.6 

12.0 

6.8 

15.6 

jgfli        Hiroshima 

3.2 

3.9 

6.1 

12.5 

17.0 

21.1 

25.3 

26.7 

23.2 

16.7 

9.9 

4.6 

14.2 

ftlSKUj     Wakayama 

4.2 

4.3 

6.9 

13.4 

17.6 

21.7 

25.7 

26.8 

23.7 

17.6 

11.2 

6.2 

14.9 

3Cj£        Tokio 

2.6 

3.1 

5.6 

11.8 

15.9 

20.2 

23,6 

25.0 

21.8 

15.8 

9.6 

4.5 

13.3 

£8B        Kioto 

2.0 

2.6 

5.0 

12.0 

16.3 

21.2 

25.3 

26.3 

.  22.8 

16.1 

9.1 

3.6 

13.5 

g$£        Hakodate 

97.7 

97.2 

99.7 

5.3 

9.7 

14.0 

18.3 

21.0 

17.6 

11.2 

4.4 

99.2 

7.9 

till        Sapporo 

94.5 

94.8 

97.4 

3.9 

10.2 

15.0 

19.1 

20.7 

16.2 

9.3 

21.6 

96.3 

6.6 

$&rg        Nemuro 

95.6 

94.5 

97.3 

2.2 

6.6 

10.6 

15.1 

18.1 

15.5 

10.5 

3.9 

98.6 

5.7 

MEAN    DAILY   MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


JH*f        Nagasaki 

9.7 

9.8 

13.0 

18.8 

22.7 

25.1 

29.4 

31.0 

28.1 

23.0 

16.2 

10.9 

19.8 

jg|  |f]        Hiroshima 

7.7 

8.1 

10.5 

16.7 

21.5 

24.9 

29.2 

31.2 

28.0 

22.1 

15.3 

9.7 

18.7 

%Q  K£  lU     Wakayama 

8.6 

8.2 

11.6 

18.2 

22.3 

25.4 

29. 

31.3 

28.1 

22.0 

15.6 

10.7 

19.3 

jfc&        Tokio 

8.4 

8.0 

10.8 

16.6 

20.7 

24.1 

27.4 

29.2 

25.8 

20.5 

15.1 

10.4 

18.1 

jjfffl        Kioto 

7.1 

7.4 

10.7 

17.5 

22.1 

25.9 

299 

31.5 

28.1 

21.8 

15.0 

9.4 

18.9 

gggft        Hakodate 

0.8 

0.6 

3.2 

9.5 

13.9 

18.0 

21.3 

24.9 

21.9 

16.3 

8.3 

2.2 

11.7 

ttJM        Sapporo 

98.6 

98.8 

1.8 

8.8 

15.9 

21.0 

24.7 

26.0 

21.6 

14.7 

6.3 

0.3 

11.6 

^|f        Nemuro 

99.5 

98.7 

1.1 

5.8 

10.6 

15.0 

18.9 

21.7 

18.6 

13.9 

7.0 

1.9 

9.4 

MEAN   DAILY   MINIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


JMsf        Nagasaki 

1.6 

1.7 

3.7 

9.7 

13.2 

18.2 

22.3 

23.1 

19.8 

14.1 

7.9 

2.9 

11.5 

j|f  Jl         Hiroshima 

99.2 

0.1 

1.6 

7.7 

12.1 

17.7 

21.9 

22.6 

19.0 

12.7 

5.7 

0,5 

10.1 

i  SlSiKUJ     Wakayama 

0.4 

0.7 

2.3 

8.6 

12.7 

18.2 

22.4 

22.7 

19.7 

13.2 

7.3 

2.2 

10.9 

^JR        Tokio 

97.2 

98.3 

0.3 

6.5 

10.8 

16.7 

20.4 

21.5 

18.4 

11.8 

4.8 

99.4 

8.8 

j£f|S        Kioto 

97.4 

98.0 

99.3 

64 

10.1 

16.4 

20.6 

21.2 

17.8 

10.6 

3.6 

98.3 

7.3 

gaffS        Hakodote 

92.9 

92.7 

95.5 

1.0 

5.5 

10.0 

15.0 

16.8 

13.5 

5.8 

0.2 

948 

3.6 

tLife^         Sopporo 

88.6 

89.0 

92.0 

O'J.l 

4.7 

9.5 

14.7 

159 

11.3 

4.4 

98.0 

91.6 

1.6 

ftiii         Nemuro 

0.7 

89.4 

91.6 

96.8 

0.7 

4.9 

10.0 

139 

11.5 

5.9 

99.4 

94.2 

0.8 
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Month" 


ft 

Jan. 


ft 
Feb. 


March 


ra 


April 


May 


June 


-b 


July 


A 


Aug. 


1L 


Sept. 


t 

JB 

Oct. 


± 

ft 

Nov. 


ft 

Dec. 


Annual 


MEAN    DAILY   RANGE    OF    AIR   TEMPERATURE. 


J||llf        Nagasaki 

8.1 

8.1 

9.3 

9.1 

9.5 

6.9 

7.1 

7.9 

8.4 

8.9 

8.3 

8.0 

8.3 

$f|t         Hiroshima 

8.4 

8.0 

8.9 

9.0 

9.4 

7.2 

7.3 

8.6 

9.0 

9.3 

9.6 

9.2 

8.6 

Ifl^CUl     Wakayama 

8.2 

7.5 

9.3 

9.6 

9.6 

7.2 

7.0 

8.6 

8.4 

8.8  - 

8.3 

8.5 

8.4 

JHflf         Tokio 

11.1 

9.6 

10.5 

10.1 

9.9 

7.4 

7.0 

7.8 

7.4 

8.6 

10.3 

11.0 

9.2 

jjifg         Kioto 

9.7 

9.4 

114 

11.4 

1-2.0 

9.5 

9.3 

10.3 

10.3 

11.2 

11.4 

11.1 

10.6 

Rg£f        Hakodate 

7.9 

7.9 

7.7 

8.5 

8.4 

8.0 

6.3 

8.1 

8.4 

10.5 

81 

7.4 

8.1 

tlii        Sapporo 

10.0 

9.8 

9.8 

9.7 

11.2 

115 

10.0 

10.1 

10.3 

10.3 

8.3 

8.7 

10.0 

fllfg     .   Nemuro 

8.7 

9.4 

9.5 

9.0 

9.9 

10.0 

89 

7.8 

76 

7.9 

7.6 

7.7 

8.6 

ABSOLUTE   MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


Hfl^?        Nagasaki 

20.1 

20.3 

19.6 

25.5 

27.7 

31.1 

34.5 

34.6 

33.8 

28.8 

24.3 

19.4 

34.6 

JH  ^        Hiroshima 

16.2 

16.6 

22.1 

23.3 

28.8 

31.2 

36.2 

36.1 

34.3 

27.5 

23.9 

19.0 

36.2 

jffllfftUj     Wakayama 

17.9 

19.1 

20.9 

25.7 

27.2 

31.2 

36.6 

36.1 

34.5 

28.7 

26.3 

20.2 

36.6 

^^C        ToMo 

22.6 

19.5 

22.7 

26.2 

27.2 

32.7 

34.2 

33.7 

34.2 

29.7 

23.6 

20.6 

34.2 

&.n        Kioto 

16.3 

16.3 

20.9 

25.8 

29.4 

32.1 

36.2 

35.9 

35.1 

27.4 

23.1 

17.6 

36.2 

ig$f        Hakodate 

10.0 

9.4 

10.6 

20.5 

23.9 

25.1 

29.2 

31.7 

29.3 

22.8 

18.1 

13.6 

31.7 

tlil        Sapporo 

6.7 

5.8 

11.0 

19.3 

28.3 

31.2 

33.1 

34.1 

30.6 

22.7 

16.2 

14.2 

341 

$Hfl        Nemuro  ; 

9.4 

5.6 

8.3 

14.4 

22.8 

25.5 

31.9 

293 

26.9 

22.4 

15.9 

11.4 

31.9 

ABSOLUTE    MINIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


jai!l£f         Nagasaki 

95.9 

95.2 

97.8 

0.2 

5.3 

8.9 

16.3 

17.0 

11.1 

5.1 

99.8 

96.1 

95.2 

^  ^        Hiroshima 

92.8 

93.3 

96.0 

98.6 

4.3 

.     8.9 

15.4 

13.7 

8.8 

4.6 

97.5 

91.5 

91.5 

*03ftUl     Wakayama 

95.8 

94.6 

96.2 

98.6 

3.7 

11.0 

16.2 

13.5 

11.2 

4.3 

99.4 

97.1 

94.6 

HCJR        Tokio 

90.9 

92.2 

95.8 

96.9 

2.2 

9.8 

13.1 

16.2 

11.6 

2.8  . 

97.2 

94.7 

90.9 

j?M        Kioto 

90.8 

90.8 

93.6 

96.3 

n.6 

8.3 

12.7 

11.8 

8.3 

1.1 

96.1 

93.1 

90-8 

©$f        Hakodate 

81.3 

82.7 

84.4 

91.4 

99.2 

3.4 

7.1 

9.3 

1.7 

98.0 

87.9 

84.2 

81.3 

Jfti!^        Sapporo 

75.3 

744 

80.7 

89.6 

97.2 

26 

6.8 

5.8 

2.2 

95.7 

84.5 

78.7 

74.4 

^i?        Nemuro 

79.2 

80.3 

78.9 

86.6 

93.3 

95.1 

0.4 

64 

4.8 

98.9 

89.4 

86.7 

78.9  ' 

MEAN    TENSION    OF    VAPOUR. 


H*Bf        Nagasaki 

5.3 

5.2 

6.1 

9.7 

11.8 

16.3 

19.7 

19.9 

16.9 

11.7 

7.9 

5.7 

11.4 

$tji)        Hiroshima 

4.5 

4.5 

5.2 

8.4 

10.8 

15.4 

19.2 

19.3 

16.0 

11.1 

7.3 

5.0 

10.5 

SURUJ     Wakayama 

4.5 

4.5 

5.2 

8.6 

10.8 

15.4 

19.0 

19.0 

16.3 

11.2 

7.4 

5.2 

10.6 

^3iC        Tokio 

3.7 

4.1 

4.8 

8.4 

10.6 

14.9 

18.3 

19.2 

16.1 

10.8 

6.9 

4.5 

10.2 

IjC  SB        Kioto 

4.3 

4.3 

4.9 

8.0 

10.2 

14.8 

18.4 

18.5 

15.8 

10.9 

7.1 

4.8 

10.2 

@£i*        Hakodate 

3.3 

3.1 

3.6 

5.4 

7.2 

10.3 

14.0 

15.9 

12.7 

8.0 

5.1 

3.6 

7.7 

^11%        Sapporo 

2.5 

2.6 

3.1 

4.9 

70 

10.2 

14.0 

15.1 

11.6 

7.5 

4.6 

2.8 

7.2 

t&lil        Nenuro 

2.6 

2.3 

3.1 

4.5 

6.1 

8.3 

11.6 

13.9 

11.6 

8.1 

5.3 

3.6 

6.8 
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m 

£ 

XN 

-b 

A 

it. 

•fr 

t: 

-f 

Jk 

n 

Ja 

% 

R 

A 

jj 

J! 

n 

n 

% 

5 

5 

¥ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


Jifrpf         Nagasaki 

76.7 

74.5 

72.5 

77.6 

75.6 

84.4 

80.6 

75.5 

76.3 

72.6 

74.5 

75.7 

76.5 

J|f  |f;         Hiroshima 

77.8 

75.1 

74.4 

76.8 

75.1 

82.8 

74.8 

74.4 

75.4 

77.8 

79.4 

78.1 

77.2 

!  InlfftUj     Wakayama 

70.9 

71.3 

<>9.2 

73.1 

71.8 

79.6 

77.5 

72.9 

74.7 

74.5 

73.0 

71.7 

73.3 

Jg&        Tokio 

66.5 

68.1 

70.8 

79.3 

78.5 

84.2 

84.6 

81.6 

82.7 

80.8 

75.8 

70.3 

76.9 

5JCS15        Kioto 

80.4 

77.1 

73.8 

74.4 

72.3 

78.3 

77.0 

73.1 

76.1 

79.8 

81-3 

79.8 

76.9 

ggjfif        Hakodate 

81.2 

80.5 

78.8 

79.1 

79.4 

86.2 

88-6 

855 

83.2 

78.5 

77.5 

79.8 

81.5 

tL^        Sapporo 

79.6 

80.0 

79.9 

78.4 

75.6 

80.1 

84.0 

82.7 

82.9 

82.7 

80.9 

78.9 

80.4 

$|?g        Nemuro 

74.9 

72.1 

77.2 

81.4 

73.0 

86.2 

89.0 

89.7 

874 

84.0 

83.6 

74.9 

82.0 

m 


AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


^Asf         Nagasaki 

88.6 

80.7 

152.5 

300.7 

276.2 

535.0 

229.1 

224.3 

182.9 

97.4 

73.5 

73.1 

2313.9 

Jgf  ,^        Hiroshima 

38.4 

68.6 

109.5 

223.0 

187.8 

311.1 

163.7 

67.4 

120.1 

87.9 

53.2 

24.9 

1455.6 

$P  Sift  ill     Wakay  amu 

45.7 

70.2 

81.3 

126.5 

115.6 

286.8 

153.3 

45.4 

177.5 

184.7 

76.8 

40.2 

1384.0 

^tt         Tokio 

48.2 

92.1 

119.7 

129.1 

112.7 

200.2 

126.7 

!)-.8 

180.5 

204.5 

108.1 

43.6 

1464.4 

#M         Kioto 

63.0 

57.6 

107.0 

177.6 

134.6 

3  2.6 

165.1 

74.0 

165.5 

125.3 

68.6 

34.3 

1475-2 

ggffl        Hakodate 

565 

44.3 

70.8 

73.2 

104.2 

80.3 

95.3 

111.5 

153.4 

114.3 

85.8 

68.4 

1078.0 

'f'L'fe!^        Sapporo 

^i?        Nemuro 

15.2 

14.1 

64.2 

82.3 

65.9 

104.8 

81.3 

67.9 

142.1 

82.7 

77.8 

40.6 

838.8 

—    B    s    H   :fc    M   it 

MAXIMUM    DAILY    AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


^if§         Nagasaki 

37.3 

30.5 

69.6 

345.4 

149.3 

221.2 

162.0 

167.6 

91.5 

64.8 

22.3 

38.6 

345.4 

$?&        Hiroshima 

23.3 

28.6 

49.4 

73.0 

104.9 

112.3 

142.8 

64.8 

102.7 

57.8 

22.9 

22.8 

142.8 

ftJ'fftUl     Wakayama 

26.0 

25.8 

35.7 

44.9 

39.5 

110.7 

129.2 

37.8 

101.3 

130.4 

42.2 

24.5 

130.4 

^jjf        Toldo 

33.8 

90.8 

51.2 

56.4 

70.0 

84.1 

114.6 

53.0 

82.5 

131.7 

109.5 

30.5 

151.7 

SiK^i        Kioto 

23.9 

28.0 

37.2 

86.4 

60.7 

92.8 

80.8 

44.9 

108.1 

53.8 

27.9 

18.2 

108.1 

fg|f3         Hakodate 

tLIS        Sapporo 

^^        Nemuro 

26.2 

43.7 

38.1 

62.5 

41.9 

130.3 

44.4 

57.7 

89.1 

58.3 

39.1 

36.4 

130.3 

M    ^     a     n 

NUMBER   OF    DAYS   WITH    PRECIPITATION. 


J%|l^f        Nagasaki 

15.2 

12.0 

11.4 

16.4 

14.6 

20.0 

13.2 

14.8 

14.4 

11.6 

16.0 

16.4 

176.0 

^  I;        Hiroshima 

10.2 

9.8 

12.4 

14.6 

12.4 

16.6 

11.8 

11.0 

11.6 

11.6 

11.4 

10.2 

143.6 

JfOHftUl     Wakayama 

12.2 

9.6 

12.2 

13.2 

11.8 

14.  V 

8.4 

7.6 

12.0 

12.2 

10.2 

10.8 

134.6 

^i]5C         Tokio 

6.6 

9.8 

11.6 

16.2 

13.6 

15.2 

14.2 

11.2 

16.4 

13.8 

9.6 

4.4 

142.6 

3JCS15        Kioto 

16,4 

12.4 

13.6 

16.0 

14.4 

16.6 

13.4 

.  10.8 

13.4 

12.7 

11.0 

11.4 

162.2 

ggftfj"         Hakodate 

15.0 

13-6 

15.2 

13.4 

12.8 

10.2 

11.6 

11.4 

14.8 

15.4 

16.2 

21.0 

170.4 

tLW         Sapporo 

20.6 

17-4 

17.6 

13.6 

13.0 

11-6 

12.2 

12.2 

15.6 

17.6 

-18.4 

19.6 

189.4 

t&?i?        Nemuro 

44 

4-6 

9.0 

9.2 

8.4 

7.4 

10.0 

7.4 

•  10.8 

8.6 

8.8 

7.0 

95.6 

92 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1881-1885. 


Jan. 


Feb. 


March 


m 


£ 
R 


n 


A 

n 


April       May       June  ]    July   !   Aug.    j 


Sept, 


Oct.         Nov. 


-i- 


Dec. 


Animal 


MEAN   CLOUD    AMOUNT. 


JfciH;!f         Nagasaki 

6.2 

6.4 

5.6 

6.8 

5.9 

7.7 

6.2 

5.2 

5.3 

5.3 

59 

6.1 

6.0 

$f,%        Hiroshima 

5.8 

6.2 

5.6 

6.2 

5.8 

7.6 

6.1 

5.1 

5.7 

5.7 

5.4 

5.6 

5.9 

Inljftlij     Wakayama 

5.7 

6.4 

5.9 

8.1 

6.2 

8.0 

6.2 

2.8 

6.2 

6.2 

6.4 

5.8 

6.2 

Tfijg         Tokio 

3.4 

5.2 

5.6 

6.6 

6.7 

8.0 

7.2 

5.9 

7.4 

6.6 

4.9 

3.4 

5.9 

MfflS        Kioto 

6.7 

7.3 

6.7 

7.0 

6.7 

a2 

7.2 

6.3 

6.6 

6.4 

6.2 

5.7 

6.7 

gg£ff        Hakodate 

7.3 

7.1 

6.7 

6.0 

6.3 

6.7 

7.6 

6.5 

6.6 

5.8 

6.8 

7.6 

6.8 

fljM         Sapporo 

7.6 

7.9 

7.1 

6.5 

6.5 

aa 

7.1 

8.4 

6.3 

6.5 

6.9 

7.2 

6.9 

t&!M        Nemuro 

5.6 

5.5 

5.9 

6.3 

6.5 

7.3 

7.5 

7.1 

6.8 

64J 

5.8 

4.9 

6.3 

0 


NUMBER    OF   CLEAR   DAYS. 


^fltif         Nagasaki 

3.8 

4.0 

7.0 

3.2 

6.8 

2.2 

3.2 

5.2 

6.8 

7.0 

4.8 

3.6 

57.6 

J$  J|         Hiroshima 

3.8 

2.0 

5.0 

4.8 

7.0 

2-2 

3.6 

6.0 

4.2 

4.8 

5.2 

3.6 

52.2 

frlf&lJj     Wakayama 

3.6 

2.4 

5.4 

4.0 

4.6 

'2  .'2 

4.2 

6.2 

4.0 

4.6 

2.2 

3.4 

46.8 

}£;§•;       Tokio 

12.4 

7.2 

6.4 

3.8 

3.8 

0.8 

1.8 

3.2 

0.6 

2.8 

8.2 

12.4 

63.4 

,5^815        Kioto 

1.4 

1.0 

3.0 

3.4 

3.6 

1.0 

1.4 

2,0 

3,0  . 

3,4 

3.2 

3.4 

298 

gg£ff         Hakodate 

0.8 

1.2 

0.6 

30 

3.2 

2.6 

1-4 

2.6 

2.8 

4.0 

1.6 

0.2 

24.0 

JLW         Sapporo 

0.2 

0.6 

1.0 

3.0 

4.2 

2.4 

36 

42 

2.4 

3.2 

12 

0.8 

26.8 

tR^i        Nemuro 

5.2 

4.6 

3.2 

3.4 

2.4 

2.2 

2.4 

2.0 

2.8 

3.6 

4.6 

6.8 

43.2 

NUMBER    OF    CLOUDY    DAYS. 


Jiftj!        Nagasaki 

11.8 

12.4 

12.2 

14.4 

12.4 

18.8 

10-6 

7.8 

9.0 

9.4 

9.6 

11.4 

139.8 

^r  J|        Hiroshima 

9.6 

8.0 

10.6 

11.4 

11.4 

15.0 

12-8 

16.4 

12.0 

9.4 

5.4 

7.2 

119.2 

^fl^jlj     Wakayama    . 

7.6 

10.8 

11.0 

14.6 

12.0 

19.2 

iro 

10.2 

11.8 

12.8 

11.0 

8.0 

140.0 

MM        Tokio 

3.2 

8.4 

10.2 

14.0 

14.0 

17.6 

14-4 

9.0 

15.0 

13.2 

7.8 

4.0 

130.8 

jgfB        Kioto 

11.0 

13.0 

12.4 

14.6 

14.4 

20.0 

14-6 

10.8 

12.2 

12.4 

9.8 

8.4 

153.6 

Rg)£lf        Hakodate 

13.0 

13.2 

11.4 

9.0 

11.8 

134 

17.2 

12.0 

12.2 

9.0 

11.6 

15.2 

149.0 

tWJfe        Sapporo 

15.2 

15.6 

13.8 

11.4 

11.6 

11.6 

16.0 

11.8 

10.8 

11.4 

14.0 

12.2 

155.4 

tftji?        Nemuro 

8.6 

6.6 

9.6 

11.0 

11.6 

15.4 

17.0 

13.8 

12.2 

10.0 

9.0 

5.0 

129.8 

MEAN    WIND    VELOCITY. 


J*i!$         Nagasaki 

2.2 

2.1 

2.5 

2.7 

2.3 

2.2 

2.2 

2.3 

2.1* 

2.0 

1.9 

2.4 

2.2 

J^  f;        Hiroshima 

2.1 

2.2 

2.5 

2.3 

2.3 

2.0 

2.1 

2.2 

2.6 

2.8 

2.6 

2.3 

2.3 

ftlSKlU     Wakayama 

2.5 

2.2 

2.3 

2.1 

2.1 

1.8 

2.2 

2.1 

1.8 

1.6 

2.0 

•2.3 

•2.1 

^M         Tokio 

32 

3.3 

3.5 

4.0 

3.7 

3.0 

3.5 

3.4 

3.1 

2.9 

2.9 

2.8 

3.:< 

MtP        Kioto 

1.5* 

1.7* 

1.9* 

1.8* 

1.8 

1.4 

1.5 

1.8 

1.5 

1.2 

1.2 

1.3 

1.5 

®^lY         Hakodate 

5.6 

5.4 

5.0 

4.7 

4.6 

3.6 

3.6 

3.3 

4.2 

4.4 

5.5 

6.4 

4.7 

tL1!^         Sapporo 

3.2 

3.6 

3,9 

4.9 

5.4 

4.1 

3.8 

3-8 

3.5 

3.1 

3.5 

3.1 

3.8 

l&m         Nemuro 

3.7 

3.3 

3.2 

3.4 

2.9 

1.9 

1.7 

2.0 

2.5 

3.9 

4.2 

35 

3.0 

v    —- 

*  '  Lust  One  year 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1881-1885. 


X.        %3t  Month 

— 

_ 

j^. 

H 

£ 

-L. 
^N 

-t 

A 

* 

f 

* 

± 

& 

^^^ 

n 

n 

n 

£ 

j& 

£ 

i 

n 

J! 

j| 

'    Ji 

ja 

* 

JS£  Locality^. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN  WIND   DIRECTION. 


Jiitfg?        Nagasaki 

N  7°W 

N  2°E 

N16°W 

S75°  W 

S  55°  W 

S  36°  W 

S21'W 

S   9°W 

N  39°  \V 

N14°  E 

N    8°  E 

N    4°  E 

N14°W 

g|  $j        Hiroshima 

N  rw 

N  6°  E 

N  4°W 

N44°  W 

S77°W 

S62°W 

S43°W 

S64°W 

N    1°  E 

Nll°  E 

N 

N    6°  W 

Nl8°W 

ffll&Uj     Wakayama 

N  9°W 

N  4°E 

N  5°W 

N17'W 

N62°W 

S74°W 

S42°W 

S55°W 

Nir  E 

N26°  E 

N10"  E 

N    7°  "W 

N13°W 

Jgj|C        Tokio 

N22'  W 

N10°  W 

N  5"  \V 

N85°E 

S60°E 

SE 

S19°E 

S23°E 

N46°  E 

N  r  E 

N    9°  W 

N25°  W 

N    8°E 

JiCfP        Kioto 

N55°  W 

N48°  W 

N15°W 

N33°  W 

S66°W 

S56°W 

N64°E 

N14°  W 

N20°  W 

N57°  W 

N76°  W 

... 

gg|£f        Hakodate 

N39°  W 

N44°  W 

N43°  W 

N71°W 

S   4'  E 

S  57°  E 

S39°E 

S57°E 

NG3°  E 

N  32°  W 

N49°  W 

N52°  W 

N42°W 

'{•L't'Ji        Sapporo 

•  •'•    " 

$g.?g        Nemuro 

N42°W 

N30°W 

N12°  W 

S35°W 

S1CTE 

S  26°  E 

S31°E 

sir  E 

S  41°  E 

S  80"  "W 

N75°  W 

N  81°  W 

S  64°  W 

MAXIMUM   WIND   VELOCITY. 


Jliiiflf        Nagasaki 

15.2 

10.7 

14.8 

14.7 

18.0 

13.8 

15.3 

>16.1 

21.2 

13.7 

10.7 

13.6 

21.2 

}gt  &        Hiroshima 

8.8 

7.3 

8.6 

9.1 

10.7 

7.6 

9.8 

11.5 

17.3 

8.5 

8.4 

7.8 

17.3 

ftllKUl     Wakayama 

11.3 

12.8 

13.6 

12.9 

19.7 

12.9 

14.9 

17.9 

24.6 

13.4 

13.0 

11.2 

24.6 

%%        Tokio 

12.8 

14.4 

17.9 

16.1 

16.1 

13.0 

17.2 

19.1 

29.9 

20.6 

14.1 

12.3 

29.9 

#M        Kioto 

10.2 

8,7 

15.9 

12.1 

14.8 

7.4 

12.6 

19.0 

15.5 

10.5 

9.8 

10.5 

19.0 

E3$f       Hakodate 

18.8 

21.5 

22.8 

22.8 

22.3 

20.1 

21.5 

21.5 

24.1 

29.5 

22.0 

23.6 

29.5 

tCil        Sapporo 

20.6 

19.3 

26.0 

22.5 

23.6 

16.1 

14.2 

23.1 

19.8 

16.1 

26.8 

16.4 

26.8 

$i?5f        Nemuro 

32.4 

20.6 

21.5 

26.8 

16.1 

10.7 

12.1 

11.5 

13.4 

19.3 

22.3 

21.7 

32.4 

a 


NUMBER   OF    DAYS    WITH    GALES. 


^ilif        Nagasaki 

1.4 

0.6 

3.0 

4.4 

2.0 

3.4 

2.0 

2.0 

1.4 

1.6 

0.8 

1.0 

23.6 

jgflb        Hiroshima 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

ItlSfftUj     Wakayama 

1.2 

0.2 

1.4 

2.2 

1.6 

2.8 

1.4 

1.2 

1.6 

1.0 

0.4 

0.6 

15.6 

jg^f        Tokio 

3.2 

3.0 

4.0 

5.6 

4.0 

1.8 

2.4 

2.2 

1.6 

1.6 

1.4 

2.0 

32.8 

J(S|5        Kioto 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.4 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

2.0 

ggfj?        Hakodate 

13.6 

11.4 

13.2 

11.0 

11.6 

7.0 

4.8 

3.6 

7.8 

10.8 

13.0 

17.4 

125.2 

*L"fi|        Sapporo 

5.8 

7.0 

7.2 

11.0 

13.0 

6.8 

5.0 

5.2 

5.6 

4.2 

4.2 

46 

79.6  ' 

tit-g        Nemuro 

6.2 

4.0 

44 

,3.6 

2.0 

0.6 

0.2 

0.4 

1.4 

4.0 

50 

4.8 

36.6 

NUMBER    OF    DAYS    WITH    SUNSHINE. 


j|.i!r3f        Nagasaki 

gj-  J^        Hiroshima 

?0  lift  ill     Wakayama 

3Cj£        Tokio 

Jjfgft        Kioto 

... 

ggff        Hakddate 

tLIll        Sapporo 

... 

f&r§|        Nemuro 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1881-1885. 


MISCELLANEA. 


Locality 

zp-   j?j    —    &fi    tf    ^     H    Si 

Mean  annual  number  of  days  with 

Max.  Daily 
Bange  of 
Air  Temp. 

Abs.  Range  of 
Air  Temp,  dur- 
ing the  perid 

* 

m 

A 

*  m 

K 

& 

S3 

JP'f^^YW  ^^M-fcTT 
jpC  l*»^fMfln,7J*;$ici  p 

Min.  Air 
Temp.  <0° 

Max.   Air 
Temp.  >25° 

H^        Nagasaki 

14.6 

12.2 

13.2 

10.2 

9.6 

26.8 

115.2 

17.9 

39.4 

jug        Hiroshima 

18.0 

5.2 

1.2 

4.2 

2.6 

57.8 

108.0 

18.1 

44.6 

ftlSKUj    Wakayama 

17.0 

16.8 

0.4 

8.6 

2.6 

41.4 

113.2 

17.4 

42.0 

^]§C        ToMo 

14.6 

7.2 

0.4 

8.8 

19.8 

86.6 

88.8 

22.1 

43.3 

JiCffl        Kioto 

38.6 

18.2 

0.4 

6.0 

10.0 

98.2 

112.4 

21.4 

45.4 

gggf        Hakodate 

79.0 

7.2 

0.2 

9.2 

... 

114.6 

26.0 

18.1 

50.4 

tLtl        Sapporo 

113.2 

5.0 

0.0 

3.2 

35.6 

165.2 

45.0 

25.2 

59.7 

$Jg?       Nemuro 

38.0 

2.6 

0.2 

3.2 

53.8 

172.4 

10.8 

31.5 

53.0 

a 


RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS 

FOR   THE    5   YEARS,        ^  --     ; 
1876  -1880. 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  5  YEARS,  1876-1880. 


. 

eg 

31 

/N 

-t      I     A 

A 

-t' 

-f- 

± 

^r 

R         Month 

^ 

H 

Jl 

^ 

R 

^ 

^ 

H 

M 

n 

£ 

^ 

¥ 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

i 

TOKIO. 


mm-- 

Air  pressure  :  — 

^p-i^) 

Mean 

763.6 

763.3 

761.0 

762.5 

759.1 

757.6 

757.9 

757.8 

759.6 

762.5 

762.0 

761.3 

760.7 

M.i&  •  — 

Air  Temperature  :  — 

•^J^l 

Mean 

2.4 

4.0 

7.4 

12.3 

17.3 

20.3 

25.3 

25.7 

21.9 

15.4 

9.4 

5.4 

13.9 

SiS'TO  Mean  Max. 

8.1 

9.0 

12.9 

17.3 

22.1 

24.4 

29.6 

30.3 

26.2 

20.5 

15.4 

11.4 

18.9 

StS^ 

-*£}  Mean  Min. 

97.9 

99.5 

2.0 

6.9 

12.4 

16.1 

21.3 

21.4 

17.9 

10.7 

4.1 

0.2 

9.2 

$£-%  s  *l 

•^  Mean  Range 

10.1 

9.6 

10.9 

10.4 

9.7 

8.3 

8.3 

8.8 

8,4 

9.8 

11.3 

11.3 

9.7 

7ni^ 

Abs.  M 

ax. 

15.1 

19.2 

22.5 

25.8 

29.0 

31.3 

35.1 

35.6 

32.8 

26.8 

23.1 

20.2 

35.6 

t&m 

Abs.  Min. 

90.8  ' 

94.1 

94.4 

97.8 

4.6 

8.7 

14.1 

15.9 

11.3 

99.5 

97.3 

93.2 

90.8 

7bm&®t 

Tension  of  Vapour  :  - 

2?£) 

Mean 

3.8 

4.5 

5.6 

8.3 

11.8 

14.8 

19.7 

19.9 

16.5 

10.6 

6.8 

4.9 

10.6 

?S@  :  — 

Rel.  Humidity  :  — 

'  TO 

Mear\ 

70.7 

72.0 

70.7 

764 

800 

83.3 

82.3 

81.3 

84.2 

80.7 

76.4 

71.3 

77.4 

ilj  :  — 

Precipitation  :  — 

fejft 

Total  Amount 

70.5 

108.2 

122.5 

105.6 

164,1 

196.7 

130.4 

104.8 

268.6 

185.2 

83.0 

63.8 

1603.3 

iji'/c  0JS 

;       Max.  Daily  Amount 

27.5 

58.5 

50.9 

37.1 

79.2 

90.2 

53.9 

65.4 

162.2 

104.4 

43.2 

66.4 

162.2 

Hit 

No  of  Days  with 

8.8 

11.8 

11.0 

12.6 

12.4 

13.4 

12.8 

12.6 

14.2 

11.2 

9.0 

7.0 

136.8 

—  35;  :  — 

Cloud  Amount  :  — 

TO 

Mean 

4.1 

5.6 

5.1 

6.1 

6.5 

7.5 

6.2 

6.2 

7.2 

6.0 

4.5 

3.9 

5.8 

f&BjfBft      No  of  Clear  Days 

12.2 

6.4 

8.0 

5.2 

4.2 

1.8 

3.6 

1.2 

1.0 

5.4 

8.8 

12.6 

70.4 

H:?C  0  Sfc      No  of  Cloudy  Da}  s 

6.8 

8.8 

8.2 

118 

14.4 

166 

11.8 

8.8 

14.2 

11.8 

7.0 

5.8 

126.0 

)&  •  — 

Wind  :  - 

TO  as 

*       Mean  Velocity 

2.4 

2.9 

3.4 

3.6 

3.2 

2.9 

3.3 

2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

2.7 

2.9 

^p-i^In 

Mean  Direction 

N  9'W 

N  9°W 

N  3°W 

N69'E 

S61°E 

S60°E 

S12"E 

S27°E 

N58°E 

N  8°EiN  3'W 

N12°W 

N16"E 

M*ii£t 

',      Max.  Velocity 

10.1 

13.0 

21.9 

14.8 

15.7 

16.8 

17.5 

17.0 

15.4 

38.0 

13.0 

13.9 

38.0 

&JB,Bfl 

;       No  of  Days  with  gales 

0.2 

0.6 

2.6 

2.6 

2.2 

1.2 

1.6 

0.8 

0.6 

0.6 

0.8 

1.8 

15.6 

H  03  fftCfr 

Sunshine 

Duration 

..,, 

$|        H         MISCELLANEA. 

2p.    J£j     —     4£     rfi      /      0     St        Mean  annual  Number  of  days  with 

0.$*—  0  # 

M 

m 

KJ*                             ,-.,.>          .'Ji 

H 

M  flt^jH  -ferni-rc         ^-"^My181  ~~+7T  ff  PI  F- 

Max.  Daily 

Abs.  Kange  of 

* 

ny- 
A. 

A              K 

•i 

Min.  Air  Temp.    <0°  Max.  Air  Temp.   >25° 

Kange  of 
Air    Temp. 

Air  Temp,  dur- 
ing the  period 

13,4 

5.4 

0.2                8.8 

.       15.8 

70.0                                 101.0 

20.6 

44.8 

HAKODATE. 


3^g!  :  —        Air  pressure  :— 

•zp-i^j 

Mean 

762.2 

762.6 

759.8 

761.5 

758.9 

758.2 

757.4 

757.7 

760.2 

762.3 

760.9 

759.7 

760.1 

^.Im.  :  —        Air  Temperature  :  — 

. 

TO 

Mean 

97.6 

99.0 

i 

.(> 

6.9 

11.5 

14.9 

21.0 

22.9 

18.7 

11.9 

5.3 

0.7 

9.4 

ill  itS  ^  ^P^  Mean  Max. 

0.3 

2.1 

5 

.1: 

10.9 

15.4 

18.5 

24.4 

26.3 

22.2 

15.6 

8.2 

3.6 

12.7 

:filf&/>;¥-*&  Mean  Min. 

93.8 

94.9 

98.7 

1.6 

6.0 

10.4 

16.5 

18.5 

13.4 

6.6 

0.5 

96.8 

4.8 

'    ifeeil^ 

fe  Mean  Kange 

6.5 

7.2 

6.7 

9.3 

9.4 

8.1 

7.9 

7.8 

8.8 

9.0 

7.7 

6.8 

7.9 

jfgfeg              Abs.  Max. 

6.7 

11.9 

12.8 

21.1 

26.1 

26.1 

33.6 

33.3 

32.2 

23.3 

17.5 

13.7 

33.6 

ffi® 

Abs.  Min. 

84.9 

84.4 

91.7 

93.3 

95.0 

42 

6.4 

11.1 

3.9 

97.8 

93.1 

87.5 

84.4 

7jt2§l&3&^  Tension  of  Vapour  :  — 

•zp^ij 

Mean 

3.2 

3.3 

4.4 

5.9 

8.2 

11.1 

16.5 

18.4 

13.6 

9.3 

5.7 

4.2 

8.7 

5H®  :  —        Itel-  Humidity  :  — 

^pi^j 

Mean 

82.7 

78.1 

78.7 

77.5 

82.5 

87.7 

88.5 

88.3 

87.2 

86.1 

83.6 

83.8 

83.7 

l^j  :  —            Precipitation  :  — 

|*,g:             Total  Amount 

69.5 

52.9 

58.4 

49.8 

59.1 

70.7 

135.7 

115.1 

208.7 

89.8 

126.0 

100.5 

1136.1 

H^Hfl. 

Mfrr.  T) 

iilv  Amonn 

t 

Htfc             No  of  Days  with 

19.4 

14.2 

15.8 

10.6 

12.4 

9.6 

11.2 

9.2 

12.4 

13.2 

17.8 

17.8 

163.6 

glj;  :  —        Cloud  Amount  :  — 

2pj*J 

Mean 

7.5 

6.7 

6.4 

5.4 

6.2 

6.2 

6.5 

5.8 

5.9 

5.6 

7.0 

7.5 

6.4 

W^0® 

C      No  of  Clear  Days 

0.8 

1.6 

2.4 

6.4 

3.2 

4.8 

3.8 

3.4 

4.0 

4.4 

'1.2 

0.2 

36.2 

4?c  H  ®t      No  of  Cloudy  Days 

17.2 

11.4 

12.0 

9.2 

10.8 

12.6 

14.8 

9.0 

10.8 

9.2 

12.6 

13.8 

145.4 

Mi  '•  — 

Wind  :  - 

•^^i^/S      Mean  Velocity 

•fi^^lHj       Mean  Direction 

Jlt^iiiJ^      Max.  Velocity 

•SiHH  0  We.      No  of  Days  with  gales 

2.6 

2.0 

3.6 

5.2 

5,4 

2.0 

2.2 

2.6 

4.0 

5.0 

4.4 

6.0 

45.0 

H  113  H  fe$i" 

Sunshine 

Duration 

" 

||        H         MISCELLANEA. 

2p.j^_^tfj      /      0$fc        Mean  annual  Number  of  days  with 

Ifeiiecil 

iiMlfe 

if 

m 

ft 

if       '}•' 

& 

ir-flEM?18  7F<SJt~F 

Jr-^Mj13  ~"-f-?f  R£.Ul  V 

Max.  Daily 

Abs.  Kange  of 

=* 

n>- 

'HZ* 

A 

K 

•i 

Min.  Air  Temp.    <0:i 

Max.  Air  Temp.  >25° 

Kange  of 
Air  Temp. 

Air  Temp,  dur- 
ing the  period 

62.6 

... 

... 

7.8    .           ... 

123.6 

42.2 

25.0                     49.2 

A&     — 


m  H  +  A 


RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS 

FOR    THE   10    YEARS, 
1896-1905. 


—  97  — 

g  m  &  —  -t-  ft  ^  M  in  H  -f-  A  ^  -f-  *•  ^  mi  n  i'i  '  $  tt 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


^•\^#C  Month 

— 

— 

— 

m 

£ 

_j_ 
XA 

-b 

A 

A, 

* 

* 

± 

£ 

^\. 

£ 

n 

J9 

n 

n 

J3 

fl 

n 

n 

fl 

5 

J! 

¥ 

Jftfc  Locality"\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    AIR    PRESSURE. 


mm        Naha 

649 

64.8 

62.9 

61.1 

58.7 

56.2 

5R.O 

55.9 

57.3 

60.7 

63.1 

65.0 

60.5 

Si  $i  Ib     Kagoshima 

65'.9 

65.3 

63.7 

61.8 

59.1 

56.7 

56.6 

57.5 

58.5 

62.6 

64.9 

66.1 

61.6 

^ilfof        Miyazaki 

65.5 

65.0 

63.7 

61.9 

59.1 

56.6 

56.4 

57.5 

58.6 

62.6 

64.8 

65.6 

61.4 

$£;$:        Kumamoto 

(56.7 

66.0 

64.4 

62.1 

59.1 

56.5 

56.4 

57.4 

58.8 

63.2 

65.4 

66.7 

61.9 

•fe'jg?         Saga 

66.5 

66.0 

64.4 

62.1 

59.0 

5^.4 

58.1 

57.2 

58.8 

63.2 

65.6 

66.5 

61.5 

fei&fS:    Saseho 

66.7 

66.1 

64.5 

62.2 

59.1 

56.5 

56.1 

57.3 

58.9 

63.3 

65.7 

66.7 

61.9 

^Sl^         Nagasaki 

66.4 

65.9 

64.2 

61.9 

59.0 

56.3 

56.1 

57.1 

58.7 

63.0 

65.4 

66.4 

61.7 

fl/^         Itsugahara 

66.7 

66.2 

64.9 

62.5 

59.1 

56.5 

55.8 

57.2 

59.5 

63.8 

65.8 

66.6 

62.0 

fg[J5]        Fukuoka 

66.5 

65.8 

64.4 

62.1 

58.8 

56.2 

55.8 

57.0 

59.1 

63.4 

65.6 

66.3 

61.7 

^C^5"         Oita 

66.0 

65.5 

64.4 

62.2 

60.0 

56.2 

56.0 

57.3 

58.8 

63.1 

65.2 

65.9 

61.7 

"Fgjjj        Shimonoseki 

66.1 

65.6 

64.5 

62.2 

59.0 

56.4 

55.9 

57.2 

58.9 

63.2 

65.3 

66.0 

61.7 

^  ||        Hiroshima 

66.0 

65.6 

64.7 

62.6 

59.3 

56.7 

56.3 

57.6 

59.3 

63.6 

65.5 

66.0 

61.9 

.§3.            Kure 

66.2 

65.8 

64.9 

62.7 

59.5 

56.9 

56.5 

57.8 

59.3 

63.6 

65.6 

66.1 

62.1 

1SUJ         Matsuyama 

65.9 

65.5 

64.4 

62.5 

59.2 

56.7 

56.4 

57.6 

59.0 

63.2 

65.3 

65.9 

61.8 

[Ej  [lj        Okayama 

65.8 

65.3 

64.8 

62.6 

59.4 

56.8 

56.4 

57.7. 

59.3 

63.5 

65.4 

65.7 

.  61.9 

BfclBf        Ajino 

65.5 

65.1 

64.5 

62.4 

59.2 

56.7 

56.3 

57.5 

59.0 

63.2 

65.1 

65.5 

61.7 

^  @^    Tadotsu 

65.6 

65.2 

64.6 

62.5 

59.2 

56.7 

56.3 

57.6 

59.1 

63.3 

65.2 

65.6 

61.7 

^nfjXUl     "Wakayama., 

65.2 

64.8 

64.5 

62.6 

59.4 

56.9 

56.5 

57.9 

58.6 

63.2 

65.0 

65.1 

61.6 

jt.  [§£        Osaka 

65.3 

64.8 

64.3 

62.5 

59.3 

56.8 

56.5 

57.8 

58.9 

63.0 

64.8 

65.1 

61.6 

@,^        Toknshima 

65.2 

64.8 

64.3 

62.4 

59.2 

56.7 

56.3 

57.6 

59.0 

63.2 

65.1 

65.3 

61.6 

^^fl        Kochi 

64.7 

642 

63.5 

62.0 

59.1 

56.8 

56.6 

58.8 

58.7 

62.5 

64.4 

64.8 

61.3 

&            Tsu 

64.4 

64.0 

64.1 

62.6 

59.4 

57.1 

56.6 

58.1 

59.2 

63.0 

64.5 

64.5 

61.5 

^l?rS     Nagoya 

64.2 

63.8 

63.8 

62.4 

59.3 

57.0 

56.6 

58.1 

59.1 

62.8 

64.4 

64.2 

61.3 

^fe         Haiiiamatsu 

6:5.3 

62.8 

62.9 

62.0 

59.2 

57.0 

56.7 

58.4 

59.0 

62.2 

63.5 

63.3 

60.9 

IB'^t        Numazu 

62.3 

61.9 

62.7 

62.1 

59.2 

57.1 

56.8 

58.4 

59.3 

62.4 

63.2 

62.3 

60.8 

J}r£         Tokio 

62.6 

62.4 

63.3 

62.4 

59.2 

57.1 

56.6 

58.3 

59.6 

62.8 

63.6 

62.5 

60.9 

t^T-        Choshi 

62.2 

61.9 

62.9 

62.3 

59.3 

57.3 

56.8 

513.5 

59.5 

62.5 

63.2 

62.1 

60.7 

;g  4f         Ishinom  aid 

62.3 

62.2 

63.5 

62.7 

59.2 

57.4 

56.7 

58.4 

60.0 

63.0 

63.4 

62.2 

60.9 

&•§•         Miyako 

61.7 

61.8 

63.0 

62.4 

58.8 

57.4 

56.8 

58.6 

60.3 

62.9 

62.9 

61.4 

60.7 

>Kf!B        Kioto 

65.2 

64.7 

64.6 

62.8 

59.5 

57.1 

56.7 

58.1 

59.4 

63.4 

65.1 

65.1 

61.8 

» 

/UltJ.        Hikone 

65.0 

64.6 

64.6 

63.0 

59.8 

57.3 

56.8 

58.2 

59.6* 

63.3* 

65.1* 

64.7* 

61.8 

ilij/.ijL         Gifu 

65.0 

64.5 

64.5 

63.1 

59.9 

57.6 

57.2 

58.7 

59.8 

63.5 

65.1 

65.0 

62.0 

tp/ff        Kofu 

63.1 

62.6 

62.9 

61.9 

59.1 

56.8 

56.3 

58.4 

59.6 

63.7 

64.2 

63.7 

60.8 

j^ltif        Nagano 

64.5 

64.1 

65.6 

62.6 

59.0 

56.6 

56.1 

57.8 

596 

63.5 

64.9 

64.2 

61.5 

^-WsS     Ctsunomiya 

62.6 

62.3 

63.3 

62.5 

59.3 

57.2 

56.7 

58.5 

59.8 

63.0 

63.7 

62.6 

61.0 

jjigJI        Fukushima 

62.4 

633 

63.1 

62.4 

59.3 

57.9 

56.9 

58.1 

60.7 

63.4 

63.8 

62.9 

61.2 

Ulff£        Yamagata 

62.') 

62.7 

63.7 

62.5 

58.9 

56.8 

57.3 

58.1 

59.8 

63.2 

63.9 

62.7 

60.9 

^  (33        Hamada 

65.7 

(55.3 

64.5 

62.2 

58.9 

56.3 

55.8 

57.2 

59.1 

63.4 

65.2 

65.6 

61.6 

Ja            Sakai 

65.5 

65.2 

64.8 

62.6 

59.1 

56.6 

56.0 

57.5 

59.5 

63.6 

65.2 

65.2 

61.7 

^£?!p        Kanazawa 

64.6 

64.3 

64.5 

62.6 

59.1 

56.8 

56.2 

57.7 

59.4 

63.3 

64.7 

64.3 

61.5 

fj^Tjc         Fushiki 

64.7 

64.4 

64.7 

62.8 

59.2 

56.9 

56.3 

57.8 

59.5 

63.3 

64.7 

64.3 

61.5 

Ifnlj        Niigata 

63.5 

63.3 

64.2 

62.8 

59.2 

57.0 

59.4 

58.1 

59.7 

63.3 

60.6 

63.3 

61.2 

fftfH         AMta 

62.8 

62.5 

63.6 

62.5 

59.0 

57.0 

56.3 

58.0 

59.7 

63.0 

63.6 

62.4 

60.9 

"rf^        Aomori 

61.3 

62.1 

62.2 

61.6 

58.5 

57.6 

56.4 

57.5 

60.4 

62.7 

62.8 

61.7 

60.4 

gl^        Hakodate 

61.5 

61.6 

62.8 

62.0 

58.4 

57.2 

56.6 

58.3 

60.1 

62.4 

62.4 

61.0 

60.4 

Slpgii        Suttsu 

61.0 

61.1 

62.0 

61.1 

57.6 

56.6 

56.0 

57.7 

59.6 

61.9 

61.9 

60.6 

59.7 

fill        Sapporo 

60.8 

61.2 

61.9 

61.2 

57.7 

56.8 

56.2 

57.9 

59.9 

61.9 

61.7 

60.2 

59.8 

±.JI|        Kamikawa 

59.8 

60.4 

60.8 

60.0 

56.6 

55.8 

55.4 

57.0 

59.2 

60.8 

60.5 

59.0 

58.8 

•f-|$F        Tokachi 

60.7 

61.3 

61.9 

61.6 

58.2 

57.7 

57.0 

58.8 

60.8 

62.0 

61.3 

59.8 

60.1 

ISai:        Erimo 

59.4 

69.9 

61.1 

61.0 

58.8 

57.0 

56.6 

59.2 

59.7 

61.0 

60.3 

58.3 

59.4 

$l|J£&        Kiishiro    • 

60.1 

60.9 

61.5 

61.5 

58.2 

57.8 

57.2 

58.9 

60.6 

61.7 

60.6 

59.1 

59.8 

IPlii:        Abashiri 

60.0 

61.2 

61.4 

60.8 

57.6 

57.4 

56.6 

58.4 

60.3 

61.2 

60.6 

58.9 

59.6 

^fsl        Nemuro 

58.2 

60.3 

61.1 

61.3 

58.1 

57.8 

57.1 

58.9 

60.5 

61.4 

60.4 

58.4 

59.5 

„ 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


^"\    /J^  Month 



- 

s 

ra 

E 

- 

-t 

A 

A 

tj 

f 

± 

^ 

^^\ 

ft 

jl. 

i 

^ 

n 

J9 

^ 

H 

fl 

^ 

^ 

I 

¥ 

tifi$4  Locality  ^^\^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    AIR   TEMPERATURE. 


gRU        Naha 

16.5 

15.5 

18.2 

21.1 

23.5 

25.8 

27.8 

27.7 

2V 

23.9 

20.8 

17.6 

22.1 

J&liJb    Kagoshima 

7.9 

7.3 

11.2 

15.7 

18.7 

22.0 

25.4 

26.5 

2J.9 

18.9 

14.2 

9.6 

16.8 

'.sfifft        Miyazaki 

7.6 

7.4 

11.3 

15.9 

19.2 

22.6 

26.0 

26.8 

23.8 

18.5 

13.6 

8.9 

16.8 

jJl^c        Kumaraoto 

5.3 

'5.2 

9.4 

14.7 

18.4 

22.4 

25.8 

27.0 

23.3 

17.1 

11.6 

7.0 

15.6 

£J5!         Saga 

4.5 

5.1 

9.1 

14.2 

18.3 

22.2 

25.5 

26.8 

23.0 

16.9 

11.9 

7.1 

15.5 

fel&S:    Saseho 

6.3 

5.8 

9.4 

14.2 

18.0 

21.6 

25.1 

26.6 

23.1 

17.8 

12.9 

8.1 

15.7 

Jiilfjsf        Nagasaki 

6.3 

5.6 

9.3 

14.0 

17.6 

21.3 

24.8 

26.2 

23.0 

17.6 

12.8 

8.1 

15.5 

S^        Itsugahara 

5.3 

4.9 

8.4 

12.7 

16.8 

20.2 

23.9 

25.5 

22.0 

16.8 

11.9 

7.1 

14.6 

ijiMlffi]        Fukuoka 

5.7 

5.1 

8.6 

13.0 

17.3 

21.2 

25.2 

26.3 

22.4 

16.4 

11.7 

7.3 

15.0 

•Kfr        Oita 

6.1 

5.5 

8.5 

13.2 

17.2 

21.1 

21.8 

25.9 

23.6 

17.3 

12.5 

7.7 

15.2 

"FIS        Shimonoseki 

6.1 

5.1 

8.3 

12.9 

17.0 

20.8 

24.4 

26.3 

22.9 

17.6 

12.9 

8.1 

15.2 

%j  j|j        Hiroshima 

4.5 

4.1 

7.5 

12.7 

16.9 

21.3 

24.9 

26.3 

22.0 

16.5 

11.0 

6.2 

14.5 

^            Kure 

5.3 

4.9 

8.0 

13.2 

17.3 

21.5 

25.2 

26.7 

23.1 

17.2 

12.0 

7.4 

15.2 

&UJ         Matsuyama  - 

5.2 

4.7 

8.0 

12.9 

16.8 

21.3 

25.0 

26.1 

22.4 

16.6 

11.7 

7.2 

14.8 

S5J  UJ         Okayama 

4.1 

3.9 

7.2 

12.9 

17.3 

21.5 

25.J 

2G.6 

22.7 

16.4 

10.7 

5.8 

14.5 

B£IF        Ajino 

5.0 

4.5 

7.4 

12.7 

17.1 

21.3 

25.1 

26.9 

23.2 

17.2 

11.6 

7.0 

14.9 

£S£^     Tadotsu 

5.6 

5.1 

7.7 

12.8 

17.1 

21.3 

25.1 

26.9 

23.1 

17.4 

12.3 

7.9 

15.2 

-fcWL        Osaka 

4.4 

4.4 

7.6 

13.4        17.7 

22.0 

25.5 

27.1 

23.1 

16.8 

ll.'J 

6.5 

l.'i.O 

ft]  iijft  Uj    Wakayama 

5.3 

5.1 

8.2 

13.7 

17.8 

21.9 

25.4 

26.8 

23.0 

17.1 

11.9 

7.5 

15.8 

3£ib        Tokushima 

5.5 

5.1 

8.3 

13.6 

17.8 

21.8 

25.1 

26.6 

23.0 

17.4 

12.2 

7.5 

15.3 

itiftj        Kochi 

6.1 

6.1 

9.9 

14.8 

18.1 

21.7 

24.8 

26.0 

23.0 

17.7 

12.5 

7.7 

15.7 

&            Tsu 

4.4 

4.3 

7.2 

12.7 

16.9 

21.1 

24.7 

26.0 

22.4 

16.3 

11.0 

fi.5 

14.5 

2i"£M!    Nagoya 

3.7 

4.0 

7.5 

13.3 

17.5 

21.6 

25.1 

26.5 

22.9 

16.4 

10.7 

5.8 

14.6 

jSiiS        Hamamatsu 

5.4 

5.5 

8.6 

13.7 

17.4 

20.9 

24.2 

25.7 

22.9 

17.3 

12.2 

7.4 

15.1 

VS$£        Numazu 

5.5 

5.9 

8.7 

13.6 

17.4 

21.0 

24.2 

J25.6 

22.8 

17.2 

12.2 

7.8 

15.2 

^M        Tokio 

3.3 

3.7 

6.6 

12.2 

16.7 

20.3 

23.4 

25.0 

21.7 

15.9 

10.2 

5.4 

13.7 

$&•        Choshi 

5.3 

5.5 

7.9 

12.5 

16.4 

19.3 

22.1 

24.0 

22.2 

17.5 

12.6 

7.7 

14.4 

S3U        Ishinomaki 

0.3 

0.5 

2.9 

8.6 

13.3 

17.1 

20.3 

22.4 

19.5 

13.7 

7.8 

2.6 

10.7 

g-fi-        Miyako 

0.0 

0.0 

2.2 

8.0 

12.8 

15.9 

19.3 

21.5 

18.1 

12.4 

7.0 

2.3 

10.0 

£315        Kioto 

2.9 

3.0 

6.3 

12.1 

16.5 

20.9 

24.5 

25.8 

21.8 

15.1 

9.3 

4.6 

13.6 

/f£$l        Hikone 

3.5 

3.3 

6.1 

11.2 

15.7 

20.2 

24.0 

25.6 

21.9 

15.6 

10.2 

5.7 

13.6 

t£JjL        Gifu 

3.5 

3.8 

7.2 

12.8 

17.0 

21.3 

24.7 

26.1 

22.3 

16.0 

10.5 

5.6 

14.2 

tpjfr        Kofu 

1.4 

2.4 

6.5 

12.5 

16.7- 

20.9 

24.2 

25.3 

21.6 

14.9 

(J.O 

3.6 

13.3 

^i?        Nagano 

98.9 

99.0 

2.9 

9.7 

14.7 

19.1 

22.5 

23.8 

19.6 

12.9 

6.7 

1.5 

10.9 

^SP^    Utsunomiya 

1.2 

1.7 

4.8 

10.9 

15.5 

19.5 

22.6 

24.0 

20.6 

143 

8.1 

3.1 

12.2 

!Sw^        Fukushima 

0.3 

0.7 

3.5 

10.2 

16.4 

19.1 

22.9 

24.4 

20.1 

13.1 

7.9 

2.9 

11.8 

Ulfl£        Yamagata 

98.9 

99.1 

2.2 

8.9 

14.5 

19.0 

22.2 

23.5 

19.2 

12.3 

6.4 

1.4 

10.6 

j^tfl        Hamada 

5.8 

4.9 

7.6 

12.2 

16.4 

20.4 

24.0 

25.5 

21.5 

16.2 

12.0 

7.8 

14.5 

Jj|            Sakai 

4.6 

3.9 

6.9 

12.0 

16.5 

20.5 

24.y 

25.8 

2L.9 

16.1 

11.3 

6X5 

14.2 

jitjlp        Kanazawa 

2.9 

2.5 

5.5 

11,0 

15.8 

20.0 

23.5 

25.3 

21.3 

15.2 

9.8 

5.2 

13.2 

f^Tfc        Fushiki 

2.9 

2.3 

5.6 

10.7 

15.5 

19.9 

23.6 

25.6 

21.7 

15.7 

10.0 

5.0 

13.2 

m%,        Niigata 

1.9 

1.5 

4.5 

10.3 

15.1 

19.4 

22.9 

24.9 

21.2 

15.1 

9.3 

4.2 

12.5 

fcffl         Akita 

99.2 

99.0 

2.0 

8.6 

13.4 

18.0 

21.4 

23.2 

19.0 

12.5 

6.9 

1.6 

10.4 

*n%&        Aomori 

96.8 

97.6 

0.1 

6.8 

12.1 

16.6 

20.8 

23.0 

18.4 

11.8 

6.0 

99.8 

9.1 

^Ipf        Hakodate 

97.7 

97.7 

0.4 

6.3 

10.8 

14.3 

18.2 

21.0 

17.3 

11.3 

5.5 

99.7 

8.4 

fgfB        Suttsu 

96.9 

97.6 

99.9 

5.7 

10.5 

14.1 

18.0 

20.5 

17.3 

11.4 

5.1 

99.2 

8.0 

%($&        Sapporo 

94.3 

94.4 

97.9 

5.2 

10.6 

14.6 

18.3 

20.1 

15.8 

9.3 

2.9 

96.7 

6.7 

±.)\\        Kamikawa 

90.6 

90.8 

95.5 

3.5 

10.1 

14.8 

18.5 

19.6 

14.2 

7.2 

0.9 

94.0 

5.0 

-f-g|        Tokachi 

89.6 

90.3 

95.8 

3.9 

9.7 

13.5 

17.5 

19.0 

14.4 

7.6 

0.9 

93.6 

4.6 

%*?§£        Erimo 

97.7 

97.2 

99.3 

3.4 

7.1 

10.6 

14.9 

17.9 

16.4 

11.9 

6.3 

0.4 

6.9 

fMgfr        Kushiro 

91.1 

91.7 

958 

2.9 

8.0 

12.0 

16.1 

18.0 

13.9 

7.6 

0.7 

94.4 

4.4 

ffifc        Abashiri 

93.5 

92.4 

96.2 

3.6 

8.6 

11.8 

16.1 

18.7 

15.1 

9.5 

2.6 

96.6 

5.4 

1fi^        Nemuro 

95.4 

94.3 

97.0 

2.7 

6.7 

9.6 

13.9 

16.6 

14.8 

10.4 

4.4 

98.6 

5.4 

—  99  — 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


.     ftfc  Month 

— 

— 

= 

n 

£ 

>-* 

-fc 

A 

*. 

+ 

t- 

± 

a 

^"\^ 

ft 

n 

A 

% 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

¥ 

Jftig  Locality  \._ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec, 

Annual 

^£     B     H     itS     tt     IS     '      ¥     ^ 
MEAN    DAILY   MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


/JliqyJ                ^NiXQtl 

19.7 

18.9 

21.4 

24.1 

2ii6 

28.9 

31.0 

31.1 

29.9 

27.1 

238 

20.7 

25.3 

81  £1  In     Kagoshima 

12.3 

11.7 

15.5 

19.9 

22!9 

25.7 

29.0 

30.7 

28.0 

23.5 

18.9 

14.0 

21.0 

^i&iif         Miyazaki 

13.1 

12.7 

15.9 

20.2 

23.5 

26.3 

29.8 

30.9 

28.1 

23.5 

19.2 

14.9 

21.5 

fift2fc        Kumamoto 

11.0 

10.8 

15.0 

20  3 

24.0 

27.2 

30.2 

32.2 

28.7 

23.5 

18.3 

12.8 

21.2 

teJlt         Saga 

10.5 

10.2 

14.1 

195 

22.4 

26.6 

29.6 

31.5 

281 

23.0 

17.9 

12.4 

20.5 

feUfclS:     Saseho 

10.7 

10.3 

13.9 

19.0 

22.8 

25.9 

'    28.9 

30.9 

27.6 

22.7 

17.7 

12.5 

20.2 

^ilfsf        Nagasaki 

10.1 

9J6 

13.5 

18.4 

21.9 

25.3 

28.4 

30.2 

27.4 

22.1 

17.1 

11.9 

19.6 

iffitJS^         Itsugahara 

10.2 

!).9 

12.9 

17.1 

21.5 

24.5 

27.5 

29.3 

26.3 

22.2 

17.2 

12.0 

19.2 

nfjgtfj         Fukuoka 

10.1 

9.4 

13.0 

1.8.1 

22.3 

25.7 

29.4 

30.9 

27.1 

22.2 

17.1 

11.9 

19.8 

^C^         Oita 

10.4 

9.6 

12.2 

17.3 

21.5 

24.8 

28.4 

29.9 

26.3 

21.8 

17.2 

12.6 

19.2 

~F|§         Shimonoseki 

9.4 

8.5 

12.1 

16.9 

20.9 

24.6 

27.9 

30.2 

26.8 

21.7 

16.7 

11.4 

18.9 

$i  j|         Hiroshima 

9.6 

9.2 

12.4 

17.6 

21.9 

25.5 

28.7 

30.7 

27.4 

22.0 

16.8 

11.5 

19.4 

iJJ.            Kure 

9.9 

9.5 

12.7 

18.2 

22.6 

26.4 

29.7 

31.8 

28.1 

22.6 

17.2 

12.0 

20.1 

f'  |U         Matsuyama 

10.0 

9.5 

12.8 

18.1 

22.2 

26.2 

29.4 

31.2 

27.5 

22.3 

17.2 

12.1 

19.9 

IMJU4         Okayama 

8.9 

8.8 

12.1 

17.9 

22.3 

25.9 

29.1 

31.0 

27.2 

21.7 

16.5 

11.1 

19.4 

ttfclOf         Ajino 

8.9 

8.5 

11.6 

16.9 

21.3 

25.1 

28.6 

30.7 

27.3 

21.8 

16.4 

11.0 

19.0 

^®$t     Tadotsu 

8.9 

8.4 

11.5 

16.7 

21.1 

24.8 

28.6 

30.8 

27.0 

21.6 

16.3 

11.2 

18.9 

ftlfftlil     Wakayama 

9.0 

9.1 

12.4 

1S.4 

22.7 

26.6 

29.6 

3-2.0 

27.9 

22.0 

16.5 

11.5 

19.8 

^.m.         Osaka          X 

9.? 

9.4 

12.7 

18.3 

22.3 

25.9 

29.0 

31.1 

27.3 

21.8 

16.8 

11.8 

13.6 

Wiia        Tokushima 

9.7 

9.4 

12.6 

18.1 

22.3 

25.8 

28.9 

30.7 

26.9 

21.8 

16.9 

12.0 

19.6 

Htj^fl         Kochi 

12.4 

12.1 

15.4 

20.0 

23.1 

26.1 

28.8 

30.8 

28.0 

23.4 

18.9 

14.1 

21.1 

•fijt          Tsxi 

8.8 

9.0 

11.8 

17.0 

21.5 

25.1 

28.4 

30.1 

26.7 

21.0 

16.0 

11.3 

18.9 

&  T*fl!     Nagoya 

8.6 

9.3 

12.8 

18.4 

22.9 

26.3 

29.5 

31.4 

27.8 

21.9 

16.6 

10.9 

19.7 

J§&         Hamamatsu 

9.4 

10.1 

13.4 

1S.3 

22.0 

25.1 

28.1 

30.1 

27.1 

21.6 

16.6 

11.5 

19.4 

vSi^t        Numazu 

11.1 

ll.E> 

13.7 

18.3 

21.9 

25.0 

28.0 

30.0 

27.3 

22.3 

17.9 

13.5 

20.0 

3JI5J?        Tokio 

8.3 

8.8 

11.5 

16.9 

21.2 

24.4 

27.3 

29.4 

25.8 

20.4 

15.4 

10.6 

18.3 

l^j-f-         Choshi 

9.2 

9.2 

11.1 

15.6 

19.3 

22.2 

24.8 

26.8 

24.8 

20.2 

16.1 

11.7 

17.6 

^5'^         Ishinomaki 

3.9 

4.5 

7.1 

13.0 

17.3 

20.6 

23.4 

25.4 

23.0 

17.8 

12.1 

6.2 

14.5 

Tiffi"         Miyako 

6.3 

6.2 

8.4 

14.2 

19.0 

20.8 

23.8 

26.3 

23.0 

18.9 

14.2 

8.8 

15.8 

#M        Kioto 

9.2 

9.5 

12.9 

18.7 

23.0 

26.5 

29.5 

32.2 

27.9 

22.2 

16.8 

11.5 

20.0 

/f^^fjij.        Hikone 

7.0 

7.0 

10.2 

15.9 

20.5 

24.5 

28.2 

30.3 

26.3* 

20.2 

14.9 

9.6 

17.9 

IllJJp.         Gifu 

8.8 

9.4 

12.8 

.   18.2 

22.6 

26.3 

29.2 

31.0 

27.5 

21.9 

16.8 

11.1 

19.6 

pp  j£f        Kofu 

8.3 

9.4 

13.5 

19.0 

23.3 

26.9 

29.3 

31.0 

21.6 

21.4 

16.3 

10.6 

19.7 

j^Sf         Nagano 

3.5 

4.2 

8.8 

16.3 

21.5 

24.9 

28.9 

29.4 

25.4 

18$ 

12.8 

6.4 

16.7 

^f^t-T     Utsunomiya 

7.8 

8.3 

11.4 

16.9 

21.3 

24.5 

27.1 

29.0 

25.5 

20.2 

15.3 

10.1 

18.1 

JligJa}         Fukushima 

4.2 

5.1 

8.3 

16.3 

21.9 

24.7 

27.9 

29.8 

25.1 

19.1 

13.6 

7.0 

16.9 

li|  ^        Yamagata 

2.9 

3.7 

7.2 

15.1 

21.2 

25.0 

27.2 

28.9 

24.6 

18.1 

11.7 

5.3 

15.9 

'f&  ffl         Hamada 

9.4 

8.7 

11.7 

16.7 

20.8 

24.4 

27.8 

29.6 

25.8 

21.1 

16.5 

11.5 

18.6 

*H             Sakai 

84, 

7.5 

10.8 

16.5 

21.3 

24.8 

28.0 

29.7 

25.8 

20.6 

15.7 

10.3 

18.3 

^£?l|        Kanazawa 

6.9 

6.6 

• 

10.3 

16.3 

20.9 

24.5 

27.9 

30.3 

26.5 

20.6 

14.8 

9.2 

17.9 

f^Tfc        Fushiki 

6.4 

6.3 

9.7 

14.9 

19.9 

23.5 

27.1 

29.5 

25.4 

•20.0 

14.6 

8.6 

17.2 

ifljij         Niigata 

4.8 

4.7 

8.7 

15.1 

19.8 

23.6 

26.6 

28.9 

25.4 

19.4 

13.4 

7.5 

16.5 

%^ffl        Akita 

2.3 

2.6 

5.9 

13.1 

18.1 

22.2 

25.1 

27.3 

23.8 

17.7 

11.4 

4.8 

14.5 

W  ^£        Aomovi  ' 

0.1 

1.6 

4.2 

11.9 

17.2 

20.8 

24.8 

27.2 

23.2 

17.1 

10.0 

2.S 

13.4 

lfO?JJ|f         Hakodate 

1.2 

1.5 

4.3 

10.8 

15.2 

18.2 

21.8 

24.7 

21.6 

16.3 

9.7 

3.2 

12.3 

^fP        Suttsu 

99.9 

0.1 

2.6 

9.3 

14.6 

17.6 

21.3 

24.0 

20.7 

14.8 

8.2 

1.8 

11.2 

^L'feS        Sapporo 

98.7 

99.3 

2.3 

10.7 

16.6 

20.2 

23.3 

25.2 

21.2 

15.3 

7.8 

0.9 

1.1.8 

Jr.jl|        Katuikawa 

96.2 

97.7 

1.6 

10.0 

17.5 

21.7 

24.8 

25.4 

20.4 

13.8 

5.8 

98.7 

11.1     i 

-\~W$         Tokachi 

98.0 

99.1 

3.1 

11.5 

17.7 

20.2 

23.7 

25.0 

20.8 

15.8 

8.3 

0.8 

12.0 

WtOc        Erimo 

99.8 

99.3 

1.5 

5.7 

2.9 

$Jl|J^        Kushiro 

98.0 

98.2 

1.4 

8.8 

14.6 

17.8 

21.2 

22.8 

19.4 

14.8 

7.6 

1.1 

10.5 

iM^        Abashiri 

97.4 

97.1 

3.6 

8.8 

139 

15.8 

19.7 

22.4 

19.1 

14.3 

7.3 

5.6 

9.7 

tS^        Nemuro 

98.2 

97.5 

0.6 

6.7 

11.1 

13.4 

17.6 

20.2 

18.1 

14.1 

7.8 

1.5 

8.9 

„ 
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KESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


Month 


Jan. 


Feb. 


ft 

March 


m 

ft 
April 


3T. 

ft 
May 


June 


ft 

July 


A 

ft 

Aug. 


-h. 

ft 

Sept. 


ft 

Oct. 


ft 
Nov. 


ft 

Dec. 


Annual 


0 


MEAN    DAILY    MINIMUM    AIR  TEMPERATURE. 


2JEH       Naha 

13.6 

12.7 

15.3 

18.3 

20.6 

23.4 

25.1 

24.9 

23.6 

21.2 

18.1 

14.6 

19.8 

II  £1  jo     Kagoshima 

4.2 

3.5 

7.6 

12.1 

15.2 

18.9 

22.5 

23.4 

20.8 

15.5 

10.6 

5.9 

13.3 

IPt        MiyazaM 

2.2 

2.0 

6.4 

11.2 

14.7 

18.9 

22.5 

23.1 

20.0 

13.8 

8.2 

3.4 

12.2 

$62|s        Kumamoto 

99.7 

99.6 

3.8 

8.5 

12.5 

17.6 

21.6 

22.2 

18.3 

11.0 

5.3 

1.2 

10.1 

ffeK        Saga 

1.6 

1.1 

4.9 

9.5 

13.6 

18.3 

22.3 

23.1 

19.0 

12.4 

3.0 

3.1 

11.3 

ffeii:^     Kaseho 

2.8 

2.2 

5.6 

10.2 

13.9 

18.2 

22.4 

23.3 

19.8 

14.0 

8.9 

4.5 

12.2 

^il^        Nagasaki 

3.0 

2.3 

5.7 

10.1 

13.8 

18.0 

21.9 

23.1 

19.6 

14.0 

9.2 

4.8 

12.1 

MStl^        Itsugahara 

1.0 

0.8 

4.4 

8.6 

12.5 

16.8 

21.2 

22.5 

18.8 

12.6 

7.3 

2.8 

10.8 

Jlillffij        Fukuoka 

1.6 

1.0 

3.9 

8.0 

12.0 

17.1 

21.9 

22.6 

18.1 

11.2 

6.7 

3.2 

10.6 

•Kft        Oita 

2.1 

1.5 

4.4 

9.0 

12.9 

17.6 

21.7 

21.4 

19.0 

12.9 

7.9 

3.6 

12.2 

~F[$|        ShimonoseM 

3.3 

2.1 

5.2 

9.8 

13.9 

18.0 

21.8 

23.3 

20.0 

14.5 

9.9 

5.4 

12.3 

jj$  li        Hiroshima 

0.3 

99.8 

2.7 

7.7 

11.9 

17.2 

21.4 

22.4 

18.4 

11.6 

6.1 

1.8 

10.1 

J&            Kure 

1.4 

0.7 

3.7 

8.7 

12.9 

17.7 

21.7 

23.1 

19.4 

12.9 

7.6 

3.3 

11.1 

fSUj        Matsuyama 

0.6 

99.9 

3.1 

7.5 

11.4 

16.8 

21.4 

22.1 

18.2 

11.4 

6.5 

2.5 

10.1 

pll  UJ        Okayama 

0.1 

99.7 

2.6 

8.1 

12.5 

17.5 

21.8 

23.0 

18.9 

11.8 

5.8 

1.5 

10.3 

B££?        Ajino 

0.9 

2.5 

3.0 

8.4 

12.9 

17.8 

22.1 

23.5 

19.6 

12.9 

7.3 

2.9 

11.1 

£$£$$.    Tadotsu 

1.8 

1.3 

3.7 

8.6 

13.0 

18.1 

22.5 

23.6 

19.5 

12.9 

7.6 

3.8 

11.4 

^c|R        Osaka 

0.4 

0.2 

3.0 

8.3 

12.8 

17.9 

22.0 

23.2 

19.2 

12.3 

6.4 

2.2 

10.7 

ftlUftUl     Wakayama 

1.3 

0.9 

3.7 

8.7 

13.0 

17.8 

22.0 

22.9 

19.2 

12.7 

7.3 

3.2 

11.0 

$gjb        Tokushima 

1.6 

1.1 

4.0 

9.1 

13.3 

18.0 

21.8 

22.9 

19.5 

13.6 

8.0 

3.6 

11.4 

JSfc        Kochi 

1.2 

1.1 

5.2 

10.1 

13.6 

17.9 

21.3 

22.1 

19.2 

13.3 

7.6 

2.7 

11.3 

^            Tsu 

0.7 

0.5 

3.1 

8.5 

12,9 

17.7 

21.7 

22.7 

19.1 

12.3 

6.7 

2.5 

10.7 

£#M    Nagoya 

99.5 

99.3 

2.6 

8.3 

12.4 

17.3 

21.4 

22.7 

18.9 

11.8 

5.7 

1.3 

10.1 

jflfS        Hamamatsu 

1.6 

1.2 

4.2 

9.4 

13.2 

17.4 

21.0 

22.2 

19.4 

13.5 

8.0 

3.6 

11.2 

$3^:        Numazu 

0.8 

0.8 

4.0 

9.2 

13.0 

17.6 

21.3 

J  22.2 

19.4 

13.1 

7.3 

2.8 

10.9 

^M        Tokio 

99.1 

99.4 

2.4 

7.9 

12.4 

1(5.8 

20.3 

•21.6 

18.5 

12.2 

5.7 

1.0 

9.8 

$&•        Choshi 

1.4 

1.6 

4.5 

9.3 

13.4 

16.8 

19.8 

21.7 

20.0 

14.8 

8.9 

3.8 

11.3 

;jJ3g        Ishinornaki 

97.0 

97.2 

99.4 

4.8 

9.7 

14.1 

17.8 

19.9 

16.6 

9.9 

3.5 

99.5 

7.4 

^•g-        Miyako 

95.4 

95.1 

97.3 

2.8 

7.6 

12.0 

15.9 

18.1 

14.6 

7.5 

1.8 

97.6 

5u5 

ffM        Kioto 

97.6 

97.5 

0.2 

5.5 

10.2 

15.7 

20.1 

21.0 

17.0 

9.4 

3.0 

98.8   i 

8.0 

jgjg        Hikone 

0.2 

0.0 

2.4 

6.9 

11.2 

16.3 

20.6 

2U 

18.3* 

11.3 

5.6 

2.0 

9.7 

ftj£J£.         Gifu 

99.6 

99.4 

2.6 

8.1 

12.2 

17.3 

21.4 

22.7 

18.6 

11.5 

5.8 

1.6 

10.1 

Epjft        Kofu 

95.7 

96.2 

0.6 

6.8 

10.9 

16.2 

20.6 

21.2 

21.6 

9.9 

3.2 

98.0 

8.0 

.^jgf        Nagano 

94.9 

94.5 

98.3 

4.2 

9.1 

14.2 

18.6 

19.5 

15.5 

8.0 

1.9 

97.6 

6.3 

^Si$&  .  Utsunomiya 

95.7 

96.0 

99.2 

5.4 

10.2 

15.5 

-   19.4 

20.4 

17.0 

9.5 

2.2 

97.5 

7.3 

KJa        Fukushima 

96.2 

96.2 

99.1 

4.4 

9.3 

14.5 

19.3 

20.9 

16.5 

8.2 

2.8 

99.4 

7.2 

Ul  J£5        Yamagata 

94.8 

94.7 

97.8 

3.2 

8.4 

13.8 

18.0 

19.3 

15.0 

7.8 

1.8 

97.9 

6.1 

^  ffl         Hamada 

2.5 

1.6 

3.5 

7.8 

12.0 

16.5 

20.7 

21.9 

17.7 

11.9 

7.9 

4.3 

10.7 

*t            Sakai 

1.3 

0.6 

3.0 

7.5 

11.5 

16.7 

21.0 

22.3 

18.2 

11.4. 

6.9 

3.3 

10.3 

$£&        Kanazawa 

99.6 

99.0 

1.2 

5.9 

10.8 

15.7 

19.8 

21.2 

17.4 

11.1 

5.6 

1.7 

9.1 

ft*        Fushiki 

1.4 

99.2 

1.9 

6.7 

11.5 

16.7 

20.5 

22.0 

18.1 

11.8 

6.2 

2.0 

9.8 

3Tri£j        Niigata 

99.2 

99.3 

1.0 

6.3 

11.0 

15.8 

19.8 

21.5 

17.7 

11.5 

5.8 

1.3 

9.2 

$vB        Akita 

96.1 

95.1 

98.1 

4.0 

9.0 

14.1 

18.2 

19.4 

15.1 

8.2 

3.1 

98.1 

6.6 

W^        Aomori 

93.1 

93.3 

96.2 

2.3 

7.4 

13.1 

17.5 

19.5 

14.3 

7.2 

2.3 

96.7 

5.2 

038(5         Hakodate  • 

93.1 

92.6 

95.6 

1.1 

5.7 

10.3 

14.7 

17.1 

12.6 

,  5.4 

0.5 

95.5 

.7 

ft?gf        Suttsu 

95.0 

95.1 

97.2 

2.4 

6.8 

11.1 

15.5 

17.7 

14.2 

7.9 

1.9 

96.5 

5.1 

^Lti         Sapporo 

88.7 

88.3 

92.6 

99.7 

4.4 

9.6 

13.9 

15.2 

10.3 

3.2 

98.0 

91.7 

1.3 

_hjl|         Kamikawa 

84.0 

82.6 

88.6 

97.3 

2.9 

6.9 

13.1 

14.6 

9.3 

1.8 

96.4 

88.8 

99.0 

-hi'*        Tokachi 

80.5 

80.6 

87.6 

96.9 

2.5 

8.0 

12.3 

14.6 

9.2 

0.6 

94.1 

85.8 

97.7 

!TJ£        Erimo 

95.2 

94.4 

96.9 

1.0 

97.6 

... 

fllSS        Kushiro 

83.6 

84.2 

88.9 

97.3 

2.1 

7.4 

11.9 

14.2 

9.0 

0.6 

94.1 

87.5 

98.4 

fl-ii;        Abashiri 

89.7 

87.9 

91.9 

99.5 

4.1 

8.3 

12.9 

15.4 

11.6 

5.4 

98.8 

93.0 

1.5 

tii^        Nemuro 

91.6 

89.9 

92.9 

99.2 

3.0 

6.5 

10.7 

13.7 

11.6 

6.5 

0.5 

95.0 

1.7 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


"\JJ:&  Month 

— 

— 

H 

ra 

£ 

XV 

/*•; 

fVl. 

:--^-; 

1- 

-  j 

± 

ft 

^S\ 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

>« 

^ 

¥ 

%^  Locality     ^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*•  B  .  •  **  *-;  it **  #  •  *  -  •  j$ 

MEAN    DAILY   RANGE    OF    AIR   TEMPERATURE. 


!  ^|JH         Naha 

6.1 

5.7 

6.0 

5.8 

5.9 

5.5 

5.9 

6.1 

6.2 

5.9 

5.7 

6.1 

5.9 

51  |H  Jb     Kagoshima 

8.1 

8.2 

8.0 

7.8 

7.7 

6.7 

6.5 

7.2 

7.2 

8.0 

8.4 

8.1 

7.7 

^fil^f        Miyazaki 

10.9 

10.7 

9.5 

9.0 

8.0 

7.4 

73 

7.8 

8.1 

9.7 

11.0 

11.5 

9.3 

$szfc        Kumamoto 

11.3 

11.2 

11.2 

11.8 

11.5 

9.6 

8.6 

10.0 

10.4 

12.5 

13.0 

11.6 

11.1 

feK         Saga 

9.0 

&.0 

9.2 

10.0 

9.9 

8.3 

7.3 

•       8.4 

9.1 

10.6 

10.8 

9.3 

9.2 

feifr^     Saseho 

7.9 

8.0 

8.3 

8.8 

8.9 

7.7 

6.5 

7.5 

7.8 

8.8 

8.7 

7.9 

8.1 

^<^f        Nagasaki 

7.1 

7.3 

7.8 

8.3 

8.1 

7.3 

6.5 

7.1 

7.4 

8.1 

7.9 

7.1 

7.5 

jgc/ijC         Itsugahara 

9.2 

9.1 

8.5 

8.5 

9.0 

7.7 

6.3 

6.8 

7.5 

9.6 

9.9 

9.2 

8.4 

jjg|S|        Pukuoka 

8.5 

8.4 

9.1 

10.1 

10.3 

8.6 

7.5 

8.3 

9.0 

11.0 

10.4 

8.7 

9.2 

*?3-        Oita 

8.3 

8.1 

7.6 

8.3 

8.6 

7.2 

6.7 

7.5 

7.2 

8.7 

9.3 

9.0 

8.1 

~F$|        Shimonoseki 

6.1 

6.4 

6.9 

7.1 

7.0 

6.5 

6.1 

6.9 

6.9 

7.3 

6.8 

6.0 

6.7 

III  j|        Hiroshima 

9.3 

9.4 

9.7 

9.9 

10.0 

8.3 

7.3 

8.3 

9.0 

10.4 

10.7 

9.7 

9.3 

l&            Kure 

8.5 

8.8 

9.0 

9.5 

9.7 

8.7 

8.0 

8.7 

8.7 

9.7 

9.6 

8.7 

9.0 

%£\1\        Matsuyama 

9.4 

10.1 

9.7 

10.6 

10.8 

9.4 

8.0 

9.1 

9.3 

10.9 

10.7 

9.6 

9.8 

U8UJ         Okayama 

8.8 

9.1 

9.5 

9.8 

9.8 

8.4 

7.3 

8.0 

8.3 

9.9 

10.7 

9.6 

9.1 

^if        Ajino 

8.0 

6.0 

8.6 

8.5 

8.4 

7.3 

6.5 

7.2 

7.7 

8.9 

9.1 

8.1 

7.9 

£&&    Tadotsu 

7.0 

7.1 

7.8 

8.1 

8.1 

6.7 

6.1 

7.3 

7.5 

8.7 

8.7 

7.4 

7.5 

ftlUfttlj     Wakayama 

8.6 

8.9 

9.4 

10.1 

9.9 

8.7 

7.6 

8.8 

8.7 

9.7 

10.1 

9.3 

9.1 

|  *|R         Osaka         X 

8.2 

8.5 

9.0 

9.6 

9.3 

8.1 

7.0 

8.2 

8.1 

9.1 

9.5 

8.6 

8.6 

fUJb        Tokushirna 

8.1 

8.3 

8.7 

9.0 

9.0 

7.8 

7.1 

7.8 

7.4 

8.2 

8.9 

8.5 

8.2 

itj&l        Kochi 

11.1 

11.0 

10.2 

9.9 

9.5 

8.2 

7.4 

8.7 

8.9 

10.2 

11.3 

11.3 

9.8 

?£            Tsu 

8.1 

8.5 

8.7 

8.5 

8.5 

7.4 

6.7 

7.4 

7.5 

8.7 

9.3 

8.8 

8.2 

£  #11     Nagoya 

9.1 

10.0 

10.2 

10.1 

10.4 

8.9 

8.1 

8.7 

8.y 

10.0 

10.9 

9.6 

9.6 

jgfS         Hamamatsu 

7.8 

8.9 

9.2 

8.9 

8.8 

7.7 

7.1 

7.9 

7.7 

8.1 

8.6 

7.9 

8.2 

1  Jg^:        Numazu 

10.4 

10.7 

9.7 

9.2 

8.9 

7.4 

6.6 

7.8 

8.0 

9.1 

10.6 

10.8 

9.1 

Jfrjfr        Tokio 

n.a 

9.4 

9.1 

9.0 

8.8 

7.6 

7.0 

7.7 

7.3 

8.2 

9.6 

9.6 

8.5 

JSfrj-        Choshi 

7.8 

7.5 

6.5 

6.3 

5.9 

5.4 

4.9 

5.0 

4.8 

5.5 

7.3 

7.8 

6.2 

^JJ^U        Ishinouiaki 

6.8 

7.3 

7.7 

8.2 

7.6 

6.5 

5.5 

5.5 

6.4 

7.9 

8.5 

7.0 

7.1 

rg~&         Miyako 

10.9 

11.1 

11.1 

11.4 

11.4 

8.8 

7.9 

8.2 

8.4 

11.4 

12.4 

11.2 

10.3 

#M        Kioto 

11.6 

12.0 

12.7 

13.2 

12.8 

10.8 

9.4 

11.2 

10.9 

12.8 

13.8 

12.7 

12.0 

j^&         Hikone 

6.8 

7.0 

7.8 

9.0 

9.3 

8.2 

7.6 

8.6 

8.0* 

8.9 

9.3 

7.6 

8.2 

i  t&$.        Gifu 

9.1 

10.0 

10.2 

10.1 

10.4 

9.0 

7.8 

8.4 

8.9 

10.4 

11.0 

9.4 

9.6 

;  PfJjfr        Kofu 

12.6 

13.2 

12.9 

12.2 

12.5 

10.7 

8.7 

9.8 

9.7 

11.5 

13.0 

12.6 

11.6 

1  Jllf         Nagano 

8.6 

9.8 

10.6 

12.1 

12.4 

10.7 

9.3 

9.9 

9.9 

10.9 

10.8 

8.8 

10.3 

^F-Sf'4?     Utsunomiya 

12.1 

12.4 

12/2 

11.5 

11.2 

9.1 

7.8 

8.5 

8.5 

10.8 

13.1 

12.6 

10.8 

jjigJIj        Fukushima 

8.1 

8.9 

8.9 

11.9 

12.6 

10.3 

8.7 

8.9 

8.6 

10.9 

10.8 

8.4 

9.7 

Ulft£        Yamagata 

8.1 

9.0 

9.4 

11.9 

12.8 

11.2 

9.2 

9.6 

9.6 

10.3 

9.9 

7.4 

9.8 

:  §|PJ        Hamada 

6.9 

7.1 

•8.1 

8.8 

8.8 

7.8 

7.0 

7.7 

8.1 

9.2 

8.5 

7.1 

7.9 

^            Sakai 

6.8 

6.9 

7.8 

9.0 

9.8 

8.1 

7.0 

7.4 

7.6 

9.2 

8.8 

7.0 

8.0 

i^Jil        Kanazawa 

7.3 

7.6 

9.0 

10.4 

10.1 

8.8 

8.1 

9.1 

9.1 

9.5 

9.2 

7.5 

8.8 

ffcTfc        Fushild 

5.0 

7.1 

7.8 

8.2 

8.4 

6.8 

6.6 

7.5 

7.3 

8.2 

8.4 

6.6 

7.4 

frrS        Niigata 

5.6 

6.1 

7.7 

8.8 

8.8 

7.8 

6.8 

7.4 

7.6 

7.8 

7.5 

6.1 

7.4 

fAffl        AMta 

6.3 

7.5 

7.9 

9.1 

9.1 

8.1 

7.0 

7.9 

8.7 

9.4 

8.2 

6.3 

7.9 

"pf$R        Aomori 

7.0 

8.3 

8.0 

9.6 

9.8 

7.7 

7.3 

7.7 

8.8 

9.8 

7.7 

6.1 

8.1 

@tB         Hakodate 

8.1 

8.9 

8.7 

9,7 

9.5 

7.9 

7.1 

7.6 

9.0   - 

10.9 

9.2 

7.7 

8.6 

Spffi        Suttsu 

4.9 

5.0 

5.4 

6.9 

7.8 

6.5 

5.8 

6.3 

6.5 

6.9 

6.3 

5.3 

6.1 

$L$i        Sapporo 

10.0 

11.0 

9.7 

11.0 

12.2 

10.6 

9.4 

10.0 

10.9 

12.1 

9.8 

9.2 

10.5 

_hjl|        Kamikawa 

12.3 

15.1 

13.0 

12.6 

14.6 

13.0 

117 

10.7 

11.2 

11.9 

9.4 

9.8 

12.1 

•f-^-        Tokachi 

17.4 

18.5 

15.5 

14.6 

15.1 

12.2 

11.4 

10.4 

11.6 

15.2 

14.2 

15.0 

14.3 

i^^js         EriTiio 

4.6 

4.9 

4.6 

4.7 

5.3 

^l[?g-        Kushiio 

14.3 

14.0 

12.5 

11.6 

12.5 

10.4 

9.3 

8.7 

10.4 

14.3 

135 

13.6 

12.1 

^^        Abashiri 

7.7 

9.2 

8.5 

9.3 

9.8 

7.6 

6.8 

7.0 

7.5 

9.0 

8.6 

7.5 

8.2 

^^         Nemiuro 

6.6 

7.6 

7.3 

7.5 

8.1 

7.0 

6.9 

6.5 

6.4 

7.6 

7.3 

6.4 

7.1 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


Jan. 


Feb. 


May 


£ 

June 


ft 

July 


A 

R 

Aug. 


Sept. 


t- 


Oct. 


t 


Nov. 


Dec. 


¥ 

Annual 


ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


2J|5$f        Naha 

26.4 

25.9 

26.8 

29.5 

31.6 

32.6 

33.8 

34.1 

33.7 

32.3 

30.7 

26.7 

34.1 

Stella     Kagoshima 

'20.9 

19.8 

24.4 

27.2 

28.3 

32.1 

33.5 

34.9 

3'1J 

30.9 

26.4 

22.0 

34.1) 

'S'*^         Miyazaki 

22.6 

22.6 

25.6 

29.0 

30.1 

33.7 

35.4 

36.0 

34.0 

31.6 

27.0 

24.1 

36.0 

ffifc        Kumamoto 

20.1 

23.0 

25.2 

28.6 

31.2 

34.8 

36.4 

36.8 

3*.6 

31.1 

28.8 

22.2 

3R.8 

£H         Saga 

19.3 

22.3 

23.6 

27.2 

32.1 

34.0 

35.2 

36.5 

36.4 

30.1 

29.6 

21.4 

^0.5 

fefltR    Saseho 

19.8 

20.7 

24.4 

26.2 

30.7 

33.0 

35.9 

35.8 

33.9 

29.6 

27.6 

21.'i 

35.9 

JMijf         Nagasaki 

19.3 

19.0 

23.4 

26.5 

29.1 

34.3 

34.3 

36.0 

33.1 

30.5 

27.4 

19.9 

•   30.0 

Jgc/fC         Itsngahara 

18.2 

19.0 

24.4 

25.2 

29.3 

31.1 

34.0 

34.8 

34.6 

27.1 

25.4 

21.9 

34.8 

IglSj        Fukuoka 

20.2 

21.4 

24.0 

27.2 

30.9 

35.1 

35.3 

36.2 

34.7 

29.9 

26.1 

21.6 

36.2 

^        Oita 

20.4 

23.2 

23.4 

28.3 

28.6 

33.1 

35.0 

34.5 

32.6 

27.0 

25.0 

22.4 

35.0 

~FIS        Shimonoseki 

16.6 

18.5 

21.9 

25.2 

28.4 

30.9 

32.9 

35.5 

31.9 

27.8 

25.8 

20.4 

35.5 

^  ^        Hiroshima 

18.2 

21.4 

21.5 

24.7 

28.6 

31.2 

35.0 

35.7 

33.3 

27.7 

25.5 

20.5 

35.7 

%            Ktire 

17.0 

19.7 

20.9 

26.0 

29.7 

32.5 

35.4 

35.6 

34.7 

28.4 

26.3 

19.9 

:?5.6 

£2  Ul         Matsuyama 

18.5 

18.7 

24.0 

26.3 

27.7 

35.0 

34.2 

35.3 

32.8 

27.9 

26.5 

22.2 

35.3 

|Sj  Uj         Okayama 

17.7 

18.3 

22.1 

25.6 

29.4 

33.1 

34.2 

34.8 

34.3 

29  J| 

25.2 

20.8 

34T8 

BjcffiF        Ajino 

16.2 

17.6 

20.2 

25.7 

28.0 

31.5 

34.1 

36.1 

33.6 

27.8 

25.0 

18.8 

36.1 

£rt$f:    Tadotsu 

14.9 

18.3 

20.6 

24.0 

27.0 

31.9 

34.3 

35.8 

32.8 

26.9 

25.3 

1K.7 

35.8 

^CK         Osaka 

16.7 

17.7 

23.9 

24.8 

29.2 

32.3 

36.5 

36.6 

35.2 

28.2 

25.0 

20.7 

36.6 

ft  &  til     Wakayama 

19.5 

19.4 

22.6 

25.5 

28.<J 

31.9 

33.8 

35.8 

34.6 

28.4 

28.2 

20.9 

35.8 

Wi&        Tokushima 

19.5 

21.6 

22.2 

26.9 

29.2 

31.7 

35.8 

35.8 

34.0 

28.8 

24.4 

23.6 

35.8 

itj&J        Kochi 

23.4 

20.9 

23.3 

26.8 

31.2 

33.7 

36.2 

35.4 

34.4 

29.9 

27.4 

23.5 

36.2 

^            Tsu 

18.2 

18.8 

20.7 

26.2 

29.0 

33.8 

34.9 

35.4 

32.7 

26.1 

22.5 

21.3 

35.4 

35  #11    Nagoya 

17.0 

18.3 

24.8 

26.6 

30.1 

35.7 

36.0 

36.7- 

34.6 

28.4 

25.8 

20.1 

36,7 

j!|fj»        Hamamatsu 

16.9 

18.4 

22.2 

27.2 

28.8 

34.3 

34.6 

36.0 

33.9 

27.2 

24.4 

19.8 

36.0 

•jgjf:        Numnzti 

19.0 

19.4 

21.9 

26.0 

28.7 

31.8 

33.3 

-    34.8 

33.9 

29.5 

24.9 

22.7 

34.8 

^fiC        Tokio 

17.6 

17.9 

22.8 

25.4 

29.6 

32.5 

34.9 

35.6 

34.7 

27.6 

23.8 

21.0 

:r>  6 

®tf'        Choshi 

17.8 

17.3 

19.1 

23.9 

25.0 

29.9 

32.7 

31.5 

30.6 

27.1 

22.6 

19.6 

32.7 

S®        Ishinomaki 

12.0 

15.0 

19.0 

27.9 

26.2 

28.2 

31.5 

33.0 

31.4 

23.7 

22.0 

16.4 

33.0 

H"i!r        Miyako 

18.0 

16.7 

23.0 

26.9 

30.3 

31.3 

34.9 

35.5 

32.7 

27.8 

23.6 

1!).8 

35.5 

JftiB        Kioto 

18.3 

19.6 

23.4 

26.2 

30.5 

33.7 

36.5 

36.9 

36.7 

29.8 

25.6 

21.5 

36.9 

;Si&.        Hikone 

13.2 

17.6 

21.3 

24.4 

28.9 

32.2 

34.0 

35.0 

33.1* 

26.7 

22.1 

19.1 

35.0 

ttf.        Gifu 

16.6 

19.3 

24.5 

25.4 

29.6 

35.3 

35.5 

35.8 

34.8 

28.3 

26.3 

21.1 

35.9 

^/fr        Kofii 

17.9 

20.1 

26.5 

28.3 

32.8 

34.7 

36.6 

36.4 

35.0 

29.3 

2t.6 

20.3 

36.6 

:H>'Jf         Xagano 

16.7 

16.4 

24.4 

26.8 

30.4 

33.5 

35.0 

36.3 

34.1 

27.3 

21.8 

17.9 

36.3 

^SB&    Utsunomiya 

16.8 

18.7 

23.5 

26.4 

28.8 

33.0 

34.5 

31.7 

33.0 

27.2 

23.4 

19.8 

34.7 

fflla        Fukushima 

15.4 

14.2 

23.3 

27.3 

34.1 

35.2 

35.J 

36.0 

33.7 

26.8 

24.5 

17.6 

36.0 

UJ  fl£        Yamagata 

11.3 

12.5 

21.9 

26.2 

32.2 

33.6 

34.6 

36.5 

34.1 

26.4 

22.9 

17.9 

36.5 

Jiffl         Hamada 

18.9 

20.8 

24.2 

27.6 

30.2 

33.3 

35.2 

36.4 

33.9 

27.8 

25.2 

20.0 

36.4 

*a.           Sakai 

16.5 

20.4 

23.6 

26.7 

30.4 

33.6 

34.4 

37.6 

33.3 

27.6 

24.1 

19.7 

37.6 

^?p         Kanazawa 

16.7 

19.9 

25.0 

28.1 

30.2 

33.1 

34.2 

36.4 

38.5 

28.0 

24.3 

19.5 

3^.5 

ftTfc        Fushiki 

153 

18.8 

24.2 

29.1 

31.4 

34.5 

35.0 

36.6 

36.4 

27.3 

24.6 

18.7 

36.6 

$Ti£        Niigata 

12.5 

18.8 

25.1 

27.1 

30.5 

31.8 

35.2 

36.0 

34.9 

26.2 

23.5 

16.5 

36.0 

$tffl        Akita 

11.9 

14.3 

21.0 

24.6 

2J.9 

30.0 

34.0 

35.6 

33.6 

25.6 

20.1 

15.0 

35.6 

W$fc        Aomori 

13.5 

10.4 

18.6 

24.3 

28.3 

29.4 

33.8 

35.6 

32.5 

•  25.2 

20.0 

14.1 

35.6 

@$f        Hakodate 

12.5 

10.5 

16.9 

201 

25.1 

26.9 

30.8 

33.5 

28.5 

23.1 

19.3 

13.5 

33.5 

Hi  SB        Suttsu 

122 

9.5 

11.0 

18.6 

25.6 

264 

29.8 

34.0 

26.8 

22.5 

18.0 

12.3 

34.0 

tL'KI        Sapporo 

11.2 

8.6 

11.5 

22.1 

30.2 

31.2 

32.5 

33.0 

28.4 

23.1 

18.9 

13,4 

33.0 

-hJl|        Karnikawa 

8.3 

7.7 

18.8 

23.8 

32.8 

34.6 

34.9 

32.2 

30.7 

23.3 

1«.0 

12.0 

34.9 

•jrffi        Tokachi 

6.1 

7.4 

12.5 

24.1 

30.0 

32.4 

34,8 

34.1 

30.5 

24.1 

21.2 

13.5 

34.8 

^^        Erimo 

7.6 

5.9 

8.6 

12.9 

ffl&        Kushiro 
IHxii;        Abashiri 

Afi  t±j»                     XT 

6.1 

8.1 

7.4 
9.1 

10.2 
17.4 

20.1 
22.1 

27.1 
31.1 

29.4 
29.5 

30.8 
35.8 

31.6 
34.2 

27.3 
28.4 

23.3 
24.4 

18.6 
21.0 

12.9 
11.2 

31.6 

35.8 

TiiM        JNemuro 

9.0 

6.4 

8.9 

19.6 

24.3 

25.2 

27.8 

29.6 

25.6 

22.0 

16.7 

11.3 

29.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


"•\J3:&  Month 

— 

— 

— 

H 

E 

x-» 

-t 

A 

ft 

* 

£ 

± 

^ 

^"\^^ 

jj 

fl 

Jl 

H 

Jl 

^ 

^ 

J! 

£ 

J 

I 

£ 

¥ 

t&%  Locality^. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

it     ffl-     i£     fi 

ABSOLUTE    MINIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


15$f        Naba 

8.3 

5.2 

7.9 

12.4 

13.4 

17.0 

21.5 

21.6 

19.5 

15.8 

12.2 

8.4 

5.2 

.Bll^i  Jsi     Kagosbima 

94.9 

95.3 

B7.3 

2.9 

7.1 

13.1 

15.9 

18.0 

12.7 

6.7 

2.1 

98.6 

94.9 

'Jfflf         Miyazaki 

92.5 

93.6 

97.3 

99.7 

5.9 

12.3 

16.0 

17.4 

10.3 

3.1 

98.5 

95.7 

92.5 

$|2fc        Kumamoto 

90.s 

91.4 

93.1 

98.3 

2.8 

9.8 

14.6 

16.1 

9.1 

0.7 

96.6 

94.0 

90.8 

feK         Saga 

93.6 

94.2 

97.2 

1.3 

4.6 

11.6 

15.0 

16.2 

10.5 

3.6 

98.8 

96.0 

94.2 

fetrS:     Saseho 

95.3 

96.0 

97.7 

3.2 

6.0 

11.1 

14.7 

17.0 

11.7 

5.5 

1.4 

98.0 

95.3 

Jiftiif        Nagasaki 

94.8 

95.4 

96.5 

3.0 

6.1 

12.6 

15.0 

17.9 

12.3 

7.1 

2.2 

97.9 

94.8 

HJK         Itsugahara 

93.4 

92.6 

94.9 

0.6 

5.1 

8.2 

14.2 

15.7 

8.8 

3.6 

98.7 

94.4 

92.6 

fglffi)         Fukuoka 

95.4 

95.  < 

97.4 

0.1 

2.9 

8.0 

14.3 

16.3 

8.5 

2.9 

0.3 

97.6 

95.3 

*ft        Oita 

94.9 

95.5 

98.7 

0.5 

4.1 

9.9 

15.1 

17.4 

10.1 

4.7 

99.8 

96.8 

94.9 

"FID        Shimoiioseki 

95.5 

93.5 

94.5 

3.8 

7.3 

12.7 

15.2 

13.8 

13.3 

81 

3.2 

98.6 

935 

j§fj|j        Hiroshima 

93.8 

92.8 

92.8 

99.3 

4.1 

9.7 

14.4 

16.4 

8.9 

.    3.3 

97.4 

95.5 

92.8 

^i            Kure 

94.6 

94.7 

95.1 

0.3 

5.2 

11.1 

14.9 

16.9 

10.0 

4.5 

0.3 

96.1 

94.6 

^Slil         Matsnyama 

93.2 

94.0 

06.2 

99/2 

4.0 

9.4 

15.3 

15.9 

9.1 

3.3 

99.8 

96.5 

93.2 

i«]  tlj         Okiiyama 

93.9 

92.1 

9?.6 

99.5 

3.S 

9.5 

14.7 

17.4 

7.8 

3.4 

98.5 

94.9 

92.1 

UfcS?        Ajiiio 

94.2 

94.6 

96.1 

99.9 

4.9 

10.6 

15.3 

18.4 

9.9 

4.9 

99.4 

96.7 

94.2 

£S^     Tadotsu 

93.9 

95.0 

H6.4 

0.9 

5.0 

11.1 

16.9 

18.0 

10.4 

4.4 

0.5 

97.4 

93.9 

>>C|S         Osaka 

94.8 

95.0 

96.5 

0.2 

4.7 

10.4 

15.4 

17.5 

11.1 

3.4 

99.4 

95.9 

94.8 

>W!$C[-U     Wakayama 

95.1 

95.4 

97.0 

0.7 

4.4 

10.7 

15.3 

17.3 

11.9 

4.8 

0.6 

98.0 

95.1 

^  |^        Tokushima 

95.7 

95.9 

96.9 

0.5 

4.6 

10.5 

15.8 

17.2 

12.8 

6.8 

98.7 

97.1 

95.7 

Jg£n        Kochi 

94.0 

93.9 

95.8 

99.5 

5.6 

11.5 

14.6 

16.4 

12.2 

4.3 

98.1 

95.9 

93.9 

Vt            Tsu 

92.2 

93.0 

95.0 

99.8 

4.0 

9.7 

15.8 

17.6 

11.2 

3.4 

99.0 

95.3 

92.2 

457!?  II     Nagoya 

92.5 

92.8 

94.4 

0.3 

3.7 

9.3 

15.4 

18.1 

12.3 

3.4 

98.7 

94.1 

92.5 

J^S        Hamamatsu 

95.2 

95.2 

97.2 

0.7 

4.7 

10.4 

16.1 

17.6 

12.8 

3.8 

0.1 

95.8 

95.2 

$3J=p:        Numazu 

92.3 

92.3 

95.2 

99.6 

4.8 

9.1 

14.8 

17.1 

11.1 

5.4 

97.7 

94.9 

92.3 

^St        Tokio 

93.4 

92.1 

95.7 

99.7 

2.4 

9.9 

14.2 

16.2 

10.6 

4.0 

98.1 

94.1 

92.1 

|^        Choshi 

94.9 

94.7 

96.9 

99.8 

1.4: 

11.0 

14.8 

16.9 

11.2 

4.5 

0.4 

96.8    . 

94.7 

£i^§        Iphinomaki 

87.4 

88.1 

91.4 

97.4 

2.0 

6.1 

12.0 

12.8 

7.0 

1.0 

97.2 

93.1 

87.4 

'gJS        Miyako 

84.3 

85.3 

87.1 

96.1 

0.3 

4.0 

6.6 

11.6 

4.9 

98.7 

95.5 

86.6 

84.3 

#M        Kioto 

89.0 

90.7 

92.0 

95.6 

0.3 

5.5 

12.6 

13.7 

7.8 

0.2 

95.6 

91.8 

89.0 

t 

Jgffi.        Hikone 

88.7 

91.1 

93.0 

98.9 

2.4 

6.9 

13.0 

15.8 

9.8* 

2.7 

97.6 

94.9 

88.7 

Ui£J^        Gifti 

91.8 

89.9 

93.3 

98.8 

2.5 

9.2 

13.7 

17.4 

10.1 

2.5 

98.4- 

93.1 

89.9 

fpltf        Kofu 

86.8 

87.8 

89.7 

95.4 

99.4 

5.7 

13.0 

14.9 

7.6 

99.1 

95.0 

89.7 

86.8 

JfeS??         Nagano 

83.9 

85.7 

89.0 

95.7 

99.8 

5.1 

11.9 

13.0 

7.2 

98.2 

95.5 

89.2 

83.9 

^fP^     Utsunomiya 

85.2 

88.9 

91.2 

95.4 

99.4 

4.7 

12.b 

14.5 

5.5 

97.3 

94.5 

89.1 

85.2 

Sw  lo        Fukushima 

87.0 

-81.5 

90.0 

94.8 

98.8 

6.2 

10.7 

12.4 

6.7 

98.4 

94.9 

90.5 

81.5 

|Jj^         Yamagata 

84.5 

85.4 

84.5 

96.6 

99.0 

4.8 

8.9 

12.6 

3.0 

99.7 

96.5 

85.0 

84.5 

jf|  H        Hamada 

94.6 

91.8 

97.0 

0.2- 

4.2 

S.3 

13.6 

15.3 

9.0 

6.0 

1.4 

98.4 

94.6 

^             Sakai 

90.3 

92.3 

96.5 

99.6 

2.4 

7.5 

14.0 

15.7 

8.4 

3.6 

0.4 

97.4 

90.3 

$£:^        Kanazawa 

90.3 

91.0 

95.5 

98.8 

1.5 

8.6 

11.0 

15.3 

9.6 

2.9 

99.4 

91.0 

90.3 

fofc        Fushiki 

87.9 

88.7 

94.9 

99.3 

2.5 

9.0 

12.7 

17.4 

10.3 

2.0 

0.0 

92.5 

87.9 

M,         Niigata 

92.5 

90.3 

95.4 

0.1 

3.8 

8.9 

13.3 

15.1 

9.7 

3.0 

99.7 

93.8 

90.3 

fAH         Akita 

82.9 

84,2 

b8.4 

97.1 

1.3 

5.5 

10.2 

10.9 

4.6 

0.3 

97.3 

81.9 

81.9 

H^         Aomori 

84.0 

81.4 

84.7 

93.4 

99.6 

5.0 

9.5 

11.6 

4.6 

99.5 

96.1 

88.1 

81.4 

gij£iJ         Hakodate 

81.2 

79.6 

81.1 

94.8 

98.9 

2.4 

7.4 

9.0 

1.9 

97.4 

92.1 

81.2 

79.6 

^SP         Suttsu 

84.8 

86.9 

89.4 

96.7 

0.2 

5.4 

94 

11.3 

5.2 

96.5 

93.5 

88.6 

84.8 

k"t4        Sapporo 

75.3 

76.4 

77.4 

91.2 

96.2 

14 

5.2 

5.3 

0.6 

95.7 

88.7 

76.1 

764 

Jijl|        Kamikawa 

59.0 

61.7 

67.4 

87.2 

92.9 

988 

3.4 

4.7 

04 

93.3 

86.8 

70.0 

59.0 

-fj§        Tokachi 

61.8 

64.0 

64.8 

82.4 

94.0 

98.7 

1.8 

3.3 

97!5 

89.9 

83.5 

66.3 

61.8 

It  ^        Erimo 

87.2 

80.5 

86.9 

95.1 

*•• 

•  i. 

fl|J&         Kushiro 

65.5 

70.5 

72.8 

84.1 

92.8 

97.3 

99.3 

1.4 

97.2 

889 

83.6 

75.8 

t5.5  1 

^^g:        Abashiri 

70.8 

77.0 

77.4 

92.2 

97.1 

0.1 

5.7 

5.9 

4.0 

95.8 

90.3 

84.3 

70.8  I 

ijg^        Nemuro 

77.6 

80.1 

80.8 

93.4 

98.1 

1.7 

49 

7.6 

4.2 

96.7 

92.8 

85.0 

77.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


Month 


Jan. 


Feb. 


March 


m 
n 

April 


£ 

M 
May 


June 


n 

July 


A 

n 

Aug. 


JL 


Sept. 


Oct. 


1 

ft 

Nov. 


Dec. 


MEAN    TENSION    OF    VAPOR. 


2J|$H        ^aba 

10.4 

9.5 

12.1 

15.2 

17.9 

21.0 

22.4 

21.9 

20.2 

17.0 

13.5 

10.7 

16.0 

fii£ii&    Kagoshima 

5.9 

5.5 

7.5 

10.2 

12.5 

16.2 

20.0 

20.3 

17.2 

11.8 

8.8 

6.5 

11.9 

"§&%        Miyazaki 

5.9 

5.5 

7.9 

10.8 

12.9 

16.9 

20.6 

21.4 

18.0 

12.6 

9.2 

6.5 

12.3 

Bi^c        Kumamoto 

5.4 

5.1 

6.9 

9.7 

12.4 

16.2 

20.2 

20.7 

16.8 

11.5 

8.3 

5.9 

11.6 

g-Ut        Saga 

5.2 

4.9 

6.4 

9.2 

11.9 

15.7 

19.7 

20.6 

16.8 

11.1 

7.9 

5.9 

112 

i£t&&    Saseho 

5.2 

4.7 

6.2 

8.8 

11.4 

15.2 

19.3 

20.2 

15.7 

10.6 

7.7 

5.8 

10.9 

gi^f        Nagasaki 

5.2 

4.8 

6.4 

9.0 

11.4 

15.2 

19.1 

19.8 

15.7 

10.5 

7.8 

5.8 

10.9 

11  Jig        Itsvigahara 

4.8 

4.5 

5.9 

8.2 

10.6 

14.4 

18.8 

20.1 

15.5 

10.5 

7.6 

5.3 

10.5 

ffig^        Fukuoka 

5.1 

4.7 

6.3 

8.6 

11.3 

14.7 

19.1 

20.4 

16.2 

10.8 

7.7 

5.7 

10.9 

*fr        Oita 

5.5 

5.1 

6.7 

9.3 

12.1 

.16.1 

19.8 

21.1 

17.5 

12.0 

8.6 

6.2 

117 

"FIJI        Shimonoseki 

5.1 

4.7 

6.0 

8.5 

11.3 

15.1 

19.1 

20.5 

16.3 

11.1 

8.0 

5.8 

11.0 

J^^        Hiroshima 

4.5 

4.4 

5.5 

8.1 

10.7 

14.5 

18.7 

19.7 

15.4 

10.3 

7.2 

5.1 

10.3 

^            Kure 

4.8 

4.5 

5.8 

8.4 

11.0 

14.9 

19.0 

19.9 

16.2 

11.1 

7.9 

5.7 

10.8 

KUJ        Matsuyama 

4.9 

4.5 

6.0 

8.7 

11.1 

14.7 

18.9 

20.1 

16.6 

11.1 

7.8 

5.6 

10.8 

flSI  Ul        Okayama 

4.5 

4.2 

5.6 

8.1 

10.7 

14.7 

18.8 

19.9 

16.2 

10.8 

7.4 

5.2 

10.5 

B£if        Ajino 

4.7 

4.5 

5.7 

8.3 

10.8 

14.8 

18.9 

20.0 

16.3 

11.0 

7.7 

5.4 

10.7 

£Jf?f:    Tadotsu 

5.0 

4.7 

6.0 

8.6 

11.2 

15.3 

19.4 

20.5 

16.8 

11.3 

8.1 

5.8 

11.1 

*|!S        Osaka 

4.6 

4.4 

5.6 

8.3 

10.8 

14.7 

18.7 

19.6 

16.2 

10.9 

7.6 

5.3 

10.6 

ftllJftUj    Wakayama 

4.6 

4.4 

5.7 

8.4 

11.0 

15.0 

19.0 

19.7 

16.4 

10.8 

7.7 

5.3 

10.7 

^f&        Tokushima 

4.8 

4.5 

6.0 

8.7 

11.3 

15.6 

19.5 

20.5 

16.8 

11.5 

8.0 

5.6 

11.1 

itj&l        Kochi 

4.8 

4.6 

6.6 

9.7 

11.9 

16.1 

20.0 

20.5 

16.9 

11.5 

8.1 

5.5 

11.4 

&            Tsu 

4.5 

4.3 

5.5 

8.5 

11.2 

15.1 

19.3 

20.5 

16.8 

11.1 

7.6 

5.3 

10.8 

35  "SMI    Nagoya 

4.6 

4.3 

5.5 

8.4 

10.9 

14.7 

18.7 

20.0 

16.6 

10.9 

7.5 

5.3 

10.6 

g|1£        Hamamatsu 

4.6 

4.2 

5.8 

9.1 

11.6 

15.3 

19.2 

20.4 

17.4 

11.6 

7.9 

5.4 

11.0 

fS^:        Numazu 

4.6 

4.5 

5.9 

8.7 

n.2 

14.6 

18.4 

-19.3 

16.3 

11.2 

7.9 

5.4 

10.7 

JiC;g        Tokio 

3.8 

3.8 

5.1 

8.1 

10.8 

14.5 

18.1 

19.2 

16.2 

10.8 

7.0 

4.6 

10.2 

$&•        Choshi 

4.6 

4.6 

6.0 

8.8 

11.6 

14.7 

17.9 

19.7 

17.1 

11.8 

8.2 

5.6 

10.9 

H^g        Ishinomaki 

3.6 

35 

4.1 

6.4 

9.0 

12.4 

16.1 

18.1 

14.8 

9.9 

6.4 

4.4 

9.1 

Tl^        Miyako 

3.2 

3.2 

3.7 

5.7 

8.1 

11.3 

14.8 

16.7 

13.8 

8.9 

5.5 

3.8 

8.2 

£SB        Kioto 

4.5 

4.3 

5.3 

7.8 

10.2 

14.1 

18.n 

18.9 

15.6 

10.4 

7.2 

5.4 

10.1 

jg^g.        Hikone 

4.7 

4.4 

5.4 

7.8 

10.4 

14.3 

18.2 

19.4 

16.0* 

10.7 

7.4 

5.4 

10.3 

(ft^L        Gifu 

4.7 

4.4 

5.6 

8.5 

10.9 

14.7 

18.7 

20.1 

16.4 

10.8 

7.6 

5.6 

10.7 

I^jfr        Kofu 

3.6 

3.6 

5.0 

7.8 

10.1 

13.8 

17.7 

19.0 

15.8 

10.2 

6.7 

4.3 

9.8 

JilF        Nagano 

3.6 

3.4 

4.2 

6.5 

8.8 

12.6 

16.1 

17.4 

13.7 

9.0 

6.1 

4.3 

8.8 

^ift^?    Utsunomiya 

3.6 

3.6 

4.5 

7.2 

9.9 

13.5 

17.3 

18.5 

15.2 

9.9 

6.3 

4.2 

9.5 

JJfSJo        Fukushima 

3.4 

3.4 

4.1 

6.1 

8.4 

12.2 

16.5 

18.3 

14.5 

.  9.0 

5.8 

4.1 

8.8 

Ujjf£        Yamagata 

3.6 

3.5 

4.1 

6.0 

8.5 

12.2 

16.1 

17.4 

13.9 

9.0 

5.9 

4.4 

8.7 

jgffl        Hamada 

4.8 

4.4 

5.6 

8.0 

10.6 

14.4 

18.2  - 

19.4 

15.5 

10.5 

7.5 

5.5 

10.4 

^            Sakai 

5.3 

4.9 

5.9 

8.5 

11.1 

15.2 

19.6 

21.1 

16.8 

11.2 

8.1 

6.0 

11.1 

fsf^l         Kanazawa 

4.6 

4.3 

5.1 

7.3 

,    10.0 

13.S 

18,0 

18.8 

15.5 

10.3 

7.2 

5.3 

10.0 

f£?fc        Fushiki 

4.6          4.5 

5.3 

7.7 

10.2 

14.8 

18.2 

20.0 

16.2 

10.7 

7.6 

5.6 

10.5 

l$n^  -      Niigata 

4.4 

4.2 

4.8 

7.3 

9.8 

13.7 

17.7 

19.5 

15.7 

10.2 

7.1 

5.2 

11.3 

$C03        Akita 

3.5 

3.4 

4.0 

6.2 

8.8 

12.5 

16.2 

17.7 

14.0 

8.8 

5.9 

4.2 

8.8 

I5f^         Aomori 

2.9 

3.0 

3.5 

5.4 

6.8 

11.1 

14.8 

16.8 

12.5 

7.7 

5.2 

3.6 

7.8 

@^f        Hakodate 

2.9 

2.9 

3.4 

5.1 

7.1 

10.1 

13.5 

15.5 

11.9 

7.5 

4.8 

3.3 

7.3 

HIP         guttsu 

3.0 

3.0 

3.4 

5.1 

7.3 

10.2 

13.5 

15.5 

12.0 

7.4 

4.8 

3.4 

7.4 

^Lti^        Sapporo 

2.5 

2.5 

3.1 

4.7 

6.9 

10.1 

13.4 

14.9 

11.3 

7.1 

4.4 

2.9 

7.0 

±.JI|         Karnikawa 

2.1 

2.0 

2.7 

4.2 

6.4 

9.6 

12.9 

14.1 

10.3 

6.4 

4.1 

2.7 

6.5 

i  -\-fflf         Tokachi 

1.7 

1.7 

*      2.4 

4.1 

6.2 

9.3 

12.7 

14.1 

10.5 

6.1 

3.5 

2.2 

6.2 

j  ^^        Erimo 

3.4 

3.2 

3.8 

5.1 

6.7 

8.8 

11.9 

14.4 

12.5 

... 

mffi        Kushiro 

2.0 

2.1 

2.6 

4.2 

6.1 

8.7 

11.8 

13.6 

10.8 

6.4 

3.9 

2.5 

6.2 

Si^:        Abashiri 

2.3 

2.2 

2.8 

4.4 

6.4 

8.7 

11.8 

13.6 

10.6 

6.8 

4.2 

2.8 

6.4 

^^        Nemuro 

2.4 

2.4 

2.9 

4.4 

6.1 

8.1 

•11.0 

12.9 

10.7 

7.3 

4.5 

2.9 

6.3 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


™ 

\JJsfc  Month 

— 

2 

H 

S 

_i_ 

/N 

-fc 

A 

A 

t 

+ 

± 

& 

^^^\ 

n 

£ 

3 

n 

jg 

* 

^ 

J3 

Ji 

^ 

J3 

ft 

¥ 

•}&%  Locality\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  \ 

\ 

MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


3JBSI        Naha 

73.6 

70.9 

76.3 

80.6 

82.0 

84.5 

81.4 

80.0        79.4 

76.4 

73.0 

71.1 

77.4 

$L  £L  Jb     Kagoshima 

70.1 

70.0 

7vl.7 

75.7 

77.6 

82.4 

83.7 

79.5        77.9 

71.8 

70.9 

70.8 

75.3 

^•fc^         Miyazoki 

73.8 

1  70.3 

76.9 

79.7 

78.7 

83.') 

83.2 

82.8  :      82.0 

79.8 

78.1 

74.6 

78.6 

pS?{c        Kumnmoto 

79.3 

75.8 

77.2 

78.1 

79.4 

81.2 

83.3 

79.9        79.7 

79.7 

79.9 

79.4 

79.4 

ffeK        *-ig* 

75.6 

73.5 

73.2 

75,5 

76.5 

79.5 

8,1.8 

79.8        76.8 

75.9 

75.8 

76.2 

76.7 

teffirfc     Saseho 

70.8 

67.5 

69.1 

72.0 

740 

79.2 

82.0 

79.1        74.5 

69.1 

68.6 

69.9 

73.0 

HH'inf         Nagasaki 

69.8 

67.8 

70.6 

73.9 

75.3 

80.2 

82.4 

79.1        74.4 

69.2 

69.1 

69.7 

73.5 

|  J^jiK        Itsugahara 

69.0 

67.7 

70.3 

74.8 

75.5 

81.4 

ss.y 

83.4  ;      78.5 

73.1 

72.0 

68.0 

74.9 

jgNl        Fukuoka 

73.8 

71.6 

74.4 

77.2 

77.4 

79.4 

80.8 

80.9        S0.8 

77.9 

76.5 

73.9 

77.0 

Xft       Oitu 

76.7 

74,7 

79.8 

81.5 

82.7 

86.3 

85.8 

85.1        85.3 

82.0 

78.5 

75.8 

81.1 

"JCg$        Shimonoseki 

70.5 

70.0 

72.8 

7R.O 

78.3 

82.6 

.     848 

81.4  ;      78.3 

74.0  . 

71.4 

70.1 

75.8 

l^flb         Hiroshima 

71.8 

70.3 

70.5 

73.3 

74.6 

77.2 

80.4 

77.9        75.4 

73.6 

73.2 

71.8 

74.2 

^             Ktire 

71.5 

68.7 

70.9 

74.0 

75.2 

78.8 

80.8 

77.5        76.8 

75.7 

74.9 

72.3 

74.7 

•t2  UJ         Matsuyama 

72.8 

70.4 

74:2 

78.0 

78.5 

79.0 

80.9 

80.9        82.5 

79.5 

76.1 

72.4 

77.1 

jKJlli         Oknyamn 

74.1 

70.0 

72.3 

73.0 

73.9 

77.2 

79.9 

77.7        79.3 

77.7 

77.0 

74.7 

75.6 

«#gf         Ajino 

71.6 

71.0 

72.5 

75.0 

75.1 

78.9 

80.4 

76.6 

76.6 

75.1 

74.9 

71.2 

74.9 

£  [$$£     Tadotsu 

72.8 

70.7 

74r.fi 

77.9 

77.4 

80.9 

82.2 

7H.5 

79.5 

76.7 

75.1 

71.4. 

76.5 

^flSiftlll     AVakayama 

72.9 

69.3 

70.5 

72.1 

72.1 

75.3 

'77.9 

74.5 

77.2 

76.9 

76.4 

72.3 

73.9 

;jc|!g         Osaka          <\ 

68.9 

66.4 

68.8 

71.3 

72.7 

77.0 

79.6 

76.6 

78.3 

75.6 

73.1 

68.6 

73.1 

W;  lh         Toknshimsi 

69.5 

67.2 

71.8 

74.2 

74.9 

80.4 

82.8 

79.6 

80.3 

77.0 

74.0 

70.1 

75.1 

Jgjftj        Kochi 

67.0 

63.9 

70.3 

76.6 

77.6 

83.7 

86.3 

83.6 

81.2 

76.3 

73.6 

69.3 

75.8 

$t            Tsu 

71.6 

6-.1 

71.8 

77.1 

77.9 

81.5 

84.0 

82.9 

83.2 

79.9 

76,5 

71.7 

77.3 

y.  ^g    Nagoya 

76.2 

70.4 

6"9.4 

73.7 

73.7 

77.5 

80.1 

78.9 

80.5 

78.fi 

77.3 

76.0 

76.0 

jSIKJ         Hama  <  atsu 

66.7 

61.0 

67.3 

76.5 

78.4 

83.5 

85.9 

83.8 

83.8 

78.3 

72.9 

69.1 

75.7 

fftf*         NnmaZTi 

67.5 

63.9 

69.9 

74.7 

75.9 

79.1 

82.2 

79.4 

78.9 

76.9 

73.9 

68.0 

74.2 

Jgnt;        Tokio 

65.2 

62.8 

68.6 

75.5 

76.9 

82.0 

84.8 

82.3 

83.4 

79.9 

74.0 

68.6 

75.4 

J^j'f-        Choshi 

67.3 

66.4 

73.2 

79.8 

82.6 

87.7 

904 

88.9 

85.3 

78.6 

73.4 

685 

78.5 

'fjfjjf        Ishinomaki 

75.4 

73.5 

71.2 

'(6.5 

78.6 

85.3 

902 

89.7 

87.2 

83.1 

79.3 

77.7 

80.6 

'^f  (5"         Miyako 

69.1 

70.8 

69.0 

71.7 

74.4 

84.3 

88.5 

87.6 

8«.0 

82.5 

73.3 

69.4 

77.4 

f?M         Kioto 

79.5 

75.9 

• 

74.6 

74.3 

74.3 

77.6 

80.2 

78.2 

81.1 

81.6 

82.3 

79.9 

78.3 

^fg         Jlikone 

79.1 

76.1 

74.9 

77.8 

78.5 

81.4 

82.1 

80.3 

81.7* 

80.4 

79.6 

77.7 

79.1 

«JJjL         Gifu 

79.6 

73.0 

72.2 

76.6 

75.9 

78.9 

81/2 

80.9 

81.9 

79.9 

79.3 

81.6 

78.4 

lUf^        Kofn 

71.-2 

66.4 

67.7 

72.2 

72.S 

75.8 

79.3 

80.1 

82.5 

81.2 

77.5 

72.0 

74.9 

^HflP        Nagano 

84.4 

80.2 

74.5 

72.3 

70.7 

77.0 

79.9, 

79.S 

80.6 

80.9 

81.8 

83.6 

78.8 

^  115^     rtsynoniiya 

72.3 

69.8 

69.9 

74.2 

76.1 

801 

84.9 

83.8 

84.0 

81.2 

78.0 

73.3 

77.3 

^gf5         Fuktishima 

73.6 

70.0 

69.1 

66.5 

66.8 

74.9 

79.8 

81.3 

82.7 

79.9 

73.4 

72.6 

74.2 

IJJ  ,lj^         Yamagata 

83.8 

81.3 

76.2 

71.3 

70.1 

759 

80.9 

81.7 

83.8 

83.6 

82.3 

84.6 

79.6 

infill         Hau.ada 

68.2 

67.4 

70.3 

75.1 

76.0 

80.8 

82.2 

80.7 

81.0 

76.5 

71.5 

68.0 

74.8 

tfl            Sakai 

82.0 

79.9 

77.9 

80.4 

79.8 

81.6 

86.9 

86.0 

85.0 

81.6 

80.7 

82.1 

82.1 

^•?-^8         Kanazawa 

80.9 

78.8 

75.1 

75.0 

75.2 

79.7 

8">.9 

79.4 

81.9 

80.0 

79.4 

80.0 

79.1 

$?k        VwMki 

83.8 

83.3 

77.8 

80.3 

78.4 

82.9 

84.6 

82.7 

83.7 

80.0 

81.5 

85.5 

82.0 

Mm         Niigata 

84.3 

83.5 

76.4 

77.8 

77.8 

81.7 

85.5 

83.9 

83.3 

80.1 

79.9 

83.1 

81.4 

^Cffl         Akita 

8  ''.5 

79.5 

75.1 

73.7 

77.0 

81.4 

85.6 

83.9 

84.2 

79.4 

77.6 

79.1 

79.8 

Wl£        Aomori 

80.1 

78.2 

74.3 

72.7 

72.6 

79.1 

81.1 

81.0 

78.5 

74.5 

73.9 

78-2 

77.0 

®^{         Hakodate 

74.4 

74.3 

70.9 

71.5 

75.1 

83.1 

86.2 

83.7 

80.2 

73.7 

69.5 

72.9 

76.3 

Suttsu 

78.1 

77.2 

74.6 

73.5 

77.4 

85a 

87.5 

8"i.9 

80.5 

72.6 

72.0 

76.5 

78.4 

tL^        Sapporo 

81.2 

81.3 

76.4 

70.8 

73.4 

81.7 

85.7 

84.8 

83.6 

79.5 

77.5 

78.7 

79.5 

J-^Jlf         Kamikawa 

89.8 

85.0 

79.8 

72.8 

70.5 

77.6 

81.2 

83.1 

84.6 

83.0 

83.2 

87.9 

81.6 

•t"$?        Tokachi 

72.6 

72.9 

69.9 

68.4 

70.5 

81.1 

85.1 

86.3 

84.8 

76.6 

72.0 

72.2 

7-;.0 

igfg        Erimo 

85.5 

85.3 

86.0 

87.4 

87.9 

91.9 

93.9 

93.5 

89.'  ) 

fi|J§        Kushiro 

81.9 

79.7 

76.6 

75.2 

76.6 

83.0 

86.3 

87.8 

85.9 

79.1 

78.7 

79.0 

80.8 

fK^i        Abashiri 

80.1 

82.4 

78.0 

74.0 

76.4        83.5 

85.8 

84.1 

82.1 

74.5 

73.4 

76.2 

79.2 

^^        Nemiiro 

70.5 

75.6 

75.8 

79.1 

82.7  '      90.3 

91.8 

91.2 

85.1 

75.1 

68.8 

66.3 

79.4 
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--^fl^C  Month 

— 

— 

— 

ra 

E 

x> 

-b 

A 

ft 

rf 

-h 

-f- 

£ 

^^\^ 

£ 

^ 

R 

^ 

;j 

fl 

^ 

ft 

^ 

^ 

S 

1 

^ 

if  %  Locality  "-\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  ' 

AMOUNT    OF    PRECIPITATION. 


• 

;/j|{jJ5l         Nahu 

150.6 

111.4 

152.2 

139.8 

208.2 

295.0 

18(5.7 

228.1 

188.9 

171.1 

151.6        132.7 

2116.3 

jSI^EJiQ    Kagoshima 

96.7 

•  78.3 

173.5 

2(5.9 

274.8 

353.7. 

343.1 

210.3 

216.0 

132.7         104.3           95.4 

2324.7  : 

7'1,'  i^        Miyazaki 

87.5 

98.2 

218.4 

272.5 

318.3 

361.0 

313.7 

253.0 

290.7 

187.0        116.1 

72.7 

2589.2  i 

i  JJji/fc        Kumamoto 

76.2 

54.8 

130.4 

191.0 

200.4 

295.9 

373.8 

192.2 

131.3 

99.8          75.7 

57.8 

1879.4 

•ffelBl         Saga 

61.6 

66.6 

126.5 

200.0 

207.1 

270.6 

337.5 

183.1 

136.2 

91.5 

68.4 

53.3 

1802.4 

fe  JU.  f%     Saseho 

69.9 

S7.8 

129.3 

184.9 

224.3 

270.6 

322.0 

24S.5 

143.9 

95.8 

85.3     i     79.4 

1U41.7 

i  Jpilf        Nagasaki 

81.0 

71.9 

127.1 

20^.9 

206.0 

273.5 

287.9 

197.5 

175.o 

149.9 

91.6 

81.2 

19  5.7 

JBcfijC         Itsugahara 

87.8 

88.6 

127.4 

236.9 

223.8 

335.7 

3(58.3 

312.9 

205^4 

124.9 

77.4 

99.1 

2288.2 

jifglSij        Fnkuoka 

69.0 

83.8 

116.5 

142.6 

187.0 

227.4 

323.H 

198.1 

157.8 

91.6 

80.4          91.6 

1769.7 

;*:5f       Qita 

54.0 

54.3 

133.5 

133.0 

197.1 

208.6 

243.0 

16^.9 

196.2 

143.2 

67.8          48.5 

1655.2 

~[C|^        Shimonoseki 

66.3 

78.8 

102.1 

159.3 

185.7 

2S1.4      279.6      151.7 

108.8 

100.5 

65.1 

74.8 

1634.1 

1  0^t        Hiroshima 

49.2 

54.0 

9^.5 

171.2 

170.4 

233.6 

241.1      149.1 

130.0 

95.3 

62.4 

53.7 

1509.5 

;  JiL             Kure 

54.0 

49.7 

104.1 

150.3 

16(5.1 

224.6 

256.0      113.8  |    116.5 

106.0 

62.0 

55.4 

1457.5 

i  f£Ul         Matsnyama 

20.4 

35.6 

40.7 

73.6  i      87.6 

87.4 

64.2 

'    28.1 

104.7 

82.9 

30.8 

39.6 

695.6 

|ffi|  lij        Okayama 

46.1 

37.5 

85.5 

105.6      113.4 

143.3 

1(59.6 

101.  1 

16'.-'.2 

95.9 

5P.6 

41.8 

11(>3.(5 

B^if        Ajino 

40.9 

33.4 

78.2 

99.2 

103.6 

138.9 

150.3 

99.1 

1(51.8 

94.4 

56.3 

41.6 

1097.9 

^  SE£[£    Tadotsu 

45.4 

35.2 

83.9 

107.7 

107.9 

135.2 

16-1.8 

121.1 

187.9 

106.3 

57.5 

49.9 

1-20(5.!) 

A"  l$t        Osfika 

59.2 

40.9 

11(>.9 

160.1 

128.1 

202.8 

230.8 

125.9 

197.8 

116.7 

79.4 

49.1 

1501.7 

[ftlJiftUl     Wakayama 

64.7 

49.4 

122^4 

145.1 

130.3 

235.7 

24(5.2 

153.5 

254.2 

147.8 

109.1 

59.1 

1717.VJ 

Hlb        Tokushima 

56.4 

56.0 

124.4 

135.8 

160.5 

211,1 

218.3 

195.6 

386.8 

174.1 

85.0 

59.9 

1894.0 

JHj^fl        Kochi 

63.3 

82.9 

207.0 

321.0 

330.1 

357.4 

402.5 

309.4 

4010 

2175 

122.2 

82.6 

2896  l) 

i(L            Tsu 

63.3 

57.8 

122.8 

176.4 

178.7 

249.1 

234.8 

187.3 

321.1 

175.3 

99.5 

65.2 

19313 

£lkis.    Nagoyu 

67.1 

47.4 

148.8 

186.8 

170.0 

243.4 

249.4 

162.4 

307.4 

156.3 

96.2 

66.6 

19018 

ill  IS        Hamamatsu 

65.6 

46.7 

161.9 

158.8 

235.7 

260.2 

274.7 

161.1 

291.6 

166.3 

109.5 

82.2 

10030  7 

YS^S        Numazu 

84.3 

60.5 

155.9 

210.6 

392.6 

232.5 

310.6 

^163.9 

282,5 

185.3 

106.6 

95.8 

2080.9 

^f}£        Tokio 

64.7 

61.5 

103.4 

143.2 

142  2 

154.0 

165.9 

123.9 

216.9 

188.1 

98.9 

76.0 

1538.7 

1^        Chochi 

102.5 

97.7 

152.1 

168.2 

140.8 

120.7 

136.9 

102.4 

178.0 

230.4 

125.5 

96.6 

1651.9 

^:^g        Ishinomaki 

43.0 

50.5 

70.4 

95.4 

97.7 

120.2 

162.4 

108.0 

193.1 

131.3 

61.8 

53.9 

1187.7 

§"£•        Miyako 

80.6 

73.4 

79.2 

92.6 

117.7 

131.7 

1&0.9 

172.5 

263.3 

187.6 

70.8 

79.4 

1499.7 

jjC'SK        Kioto 

64.0 

59.3 

116.9 

170.2 

149.2 

230.0 

265.8 

169.7 

229.6 

121.8 

81.6 

570 

1715.4 

Jit:$s|.        Hikone 

121.7 

93.0 

123.6 

156.6 

144.1 

213.7 

273.1 

130.2 

4 

310.4 

127.5 

100.6 

99.9 

1894.5 

1$-!?-        Gifu 

82.4 

58.0 

155.3- 

222.8 

228.8 

283.6 

365.9 

206.6 

385.9 

151.3 

105.0 

78.8 

2324.5 

Efl^f        Kofu 

46.1 

42.1 

76.0 

97.2 

100.4 

122.8 

166.8 

134.5 

245.6 

133.3 

69.9 

61.7 

1297.4 

J^Bf        Nagano 

56.1 

47.9 

48.2 

77.2 

83.7 

104.2 

90.3 

88.9 

142.6 

79.2 

55.3 

59.5 

1033.1 

^H'Pei'     Utsiinomiya 

40.4 

47.6 

92.3 

146.2 

133.1 

i$$5 

21?,2 

180.3 

260.8 

136.8 

77.2 

53.4 

1565.9 

ipw^        Fulcushima 

47.1 

56.2 

79.9 

85.0 

96.8 

119.2 

153.7 

121.1 

219.5 

103.7 

846 

56.9 

1223.7 

UJJ|£        Yamagata 

80.6 

65.2 

61.9 

70.5 

66.8 

98.4 

170.9 

139.7 

164.1 

89.0 

86.7 

115.6 

1209.4 

?5i  ffl        Hamada 

103.7 

95.1 

103.3 

137.7 

127.9 

193.7 

199.3 

156.7 

141.7 

108.1 

105.7 

120.9 

1593.S 

IJJI            Sakai 

199.1 

157.2 

126.5 

139.3 

110.4 

174.3 

212.2 

128.7 

208.0 

137.4 

166.9 

217.8 

1978.2 

^J^         KanaZffWH 

238.7 

.  174.0 

153.9 

173.8 

158.3 

18].  6. 

262.6 

200.5 

281.7 

210.2 

275.5 

352.1 

2665.9 

f£?fc        Fushiki 

215.8 

156.0 

122.4 

141.6 

126.0 

136  0      253.3 

178.4 

237.1 

175.8 

210.2 

320.2 

2272.8 

Sftj£j        Niigatu 

177.1 

143.4 

110.0 

T20.2 

91.4 

1191 

204.7,    151.1 

224.4 

161.1 

164.0 

212.0     !    1878.5 

f)cffl         AUita 

110.8 

97.0 

98.4 

109.8      114.3 

152.2 

259.3      220  2 

216.6 

198.8 

172.0 

184.1 

1933.5 

W$fc        Aomori 

136.3 

94.6 

87.5 

59.9        82.9 

66.1 

126.0 

152.7 

135.2 

109.1 

126.3 

174.7 

1351.3 

ISlftJ         Hakodate 

55.6 

69.6 

59.6 

6J.2 

73.1 

94.3 

148.9 

155,0 

167.5 

132.5 

79.1 

78.2 

1174.8 

S£§fl        Suttsu 

78.8 

79.2 

68.0 

53.6 

652 

64.9 

113.1 

116.6 

148.2 

135.2 

112.8 

103.5 

1139.1 

^L^        Sapporo 

71.4 

58.9 

54.9 

45.5 

647 

66.2 

117.6 

89.4 

131.7 

105.2 

81.8 

899 

977.5 

.hjll        Kamikawa 

59.6 

32.1 

52.7 

46.6 

633 

83.3 

122.5 

135.9 

149.9 

119.8 

87.3 

81.4 

1034.6 

•f-|!tF        Tokachi 

38.2 

39.8 

44.9 

53.3 

849 

110.3 

118,6 

115.7 

161.3 

95.0 

43.7 

49.3 

955.1 

I    fS'-JS        Erimo 

21.9 

18.1 

26.9 

63.2 

673 

102.5 

124.4 

78.6 

142.2 

121.0 

60.1 

46.7 

867.9 

i 

$i|£§-        Kushiro 

45.4 

39.0 

66.6 

83.3 

110.2 

109.8  I      91.4 

ltl.7 

162.9 

119.1 

59.4 

58.6 

1057.5 

i^ife        Abashiri 

36.7 

22.3 

38.2 

39.4 

62.4 

76.9 

85.2 

90.5 

11.5 

69.6 

57.1 

47.6 

741.6 

t&m         Nemnn  • 

28.8 

24.3 

40.9 

50.6 

93.4 

95.5 

t'0.5 

81-5 

133.7 

952 

65.4 

57.9 

8'17.7 

I 

1 
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••-.%&  Month 

— 

_ 

jr. 

m 

E 

* 

-t 

A 

*. 

f 

"f" 

± 

J 

^^>\ 

8 

A 

R 

it 

J3 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

R 

^ 

¥ 

*fc«  Locality     ^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

—    B     /     H    ;fc    M    it: 
MAXIMUM   DAILY    AMOUNT    OF   PRECIPITATION. 


JWUf        Naha 

149.2 

85.6 

1U7.9 

62.2 

110.8 

17(5.6 

131.7 

245.8 

163.6 

217.1 

1474 

107.0 

2458 

fil^Ho     Kagoshima 

53.4 

54.7 

66.4 

112.5 

155.9 

201.9 

20G.6 

129.3 

100.0 

135.8 

883 

169.2 

206  6 

gil^f        Miyozaki 

50.0 

148.3 

88.0 

154.8 

106.8 

142.1 

175.9 

3  '5.8 

293  0        103.0 

147.6 

74.4 

305.8 

^R^C        Kumamoto 

48.6 

42.8 

56.7 

100.9 

95.1 

127.3 

146.0 

133.4 

758          72.1 

53.1 

41.4 

166.9 

feH        Saga 

91.9 

52.6 

57.9 

122  9 

124.9 

.  147.2 

138.7 

113.2 

107  3          81.5 

60.2 

40.6 

147.2 

feUfcft     Saseho 

41.5 

71.5 

69.0 

121.3 

128.3 

244.2 

161.3 

268.6 

129.5 

116.6 

81.3 

r.r-.3 

268.6 

Jiib^         Nagasaki 

64.4 

78.0 

68.8 

117.1 

135.0 

122.2      158.9 

114.8 

211.1 

127.5 

65.9 

61.2 

211.1 

ISIS         Itsugahara 

109.5 

56.5 

82.3 

147.1 

174.9 

173.1 

151.4 

170.9 

155.7 

1S3.7 

63.4          97.8 

183.7 

jjjjgtf]         Fukuoka 

33.4 

40.1 

48.9 

137.7 

120.0 

185.6 

257.6 

103.3 

129.7 

82.3 

50.7          36.9 

257.6 

Kft        Oita 

38.4 

40.7 

55.3 

43.7      140.2 

105.3 

183.4 

156.1 

146.0 

163.3 

62.1 

50.4 

183.4 

~p|9        Shiniouoseki 

33.G 

38.7 

35.9 

118.2 

127.6 

336.7 

153.3        72.0 

94.0 

111.7 

40.9 

32.4 

336.7 

^  Jjj        Hiroshima 

34.9 

40.8 

40.3 

108.6 

101.7 

159.9 

132.6  |    119.1 

116.8 

66.8 

54.1 

39.8 

159.9 

^            Kure 

32.3 

40.1 

36.3 

70.8 

115.2 

150.9 

135.2        79.0 

134.9 

79.9 

54.9 

40.9 

150.9 

ft'  llj        Matsuyama 

31.6 

25.5 

81.4 

50.2 

80.6 

101.9 

123.1  i      86.9 

110.9 

61.4 

45.0 

34.0 

123.1 

S?lUl        Okayama 

30.0 

28.9 

31.7 

39.8 

46.2 

71.1 

95.3 

62.9 

103.5 

68.5 

44.6 

24.3 

103.5 

B^ffif        Ajino 

23.3 

21.0 

30.0 

42.2 

40.8 

66.0 

73.0 

82.4 

129.1 

74.8 

46.7 

28.4 

129.1 

£&&    Tadotsu 

25.9 

27.9 

28.6 

44.7 

51.2 

65.8 

107.5 

95.1 

184.0 

63.7 

47.5 

47.5 

184.0 

ifPsiftUj     Wakayama,  , 

30.1 

27.0 

73.4 

83.2 

55.9 

115.2 

130.4 

174.7 

100.0 

66.1 

77.0 

35.3 

174.7 

;k®X.         Osaka 

38.1 

65.9 

108.8 

50.9 

149.3 

112.5 

189.1 

141.6 

178.4 

142.6 

151.7 

34.0 

189.1 

^^         Tokushima 

42.1 

71.8 

63.6 

64.3 

80.7 

219.3 

165.4 

140.4 

260.2 

148.6 

80.4 

92.0 

260.2 

iU£fl        Kochi 

34.7 

78.5 

85.6 

135.3 

183.9 

254.9 

204.0 

199.8 

239.9 

17  U 

98.9 

125.6 

254.9 

ft            Tsu 

31.1 

83.8 

60.2 

63.7 

86.0 

150.3 

135.7 

204.0 

192.8 

190.2 

99.4 

46.9 

204.0 

£  -fill     Nagoya 

35.1 

40.6 

95.8 

61.2 

66.5 

141.9 

158.0 

123.5 

240.1 

115.3 

72.6 

54.2 

240.1 

£§f£        Hamamatsu 

36.3 

55.0 

120.7 

81.0 

119.5 

169.7 

216.2 

144.3 

222.2 

154.8 

70.7 

53.4 

222.2 

iS$£        Numazu 

47.7 

35.3 

71.7 

93.2 

87.0 

186.4 

207.9 

105.3 

193.9 

221.6 

62.3 

51.0 

221.6 

Jg;£        Tokio 

47.7 

44.2 

32.4 

45.0 

74.4 

159.4 

110.1 

106.8 

164.8 

126.1 

93.5 

80.5 

164.8 

Iftq^        Choshi 

103.8 

101.3 

46.0 

58.1 

56.9 

48.8 

63.9 

118.3 

154.5 

192.8 

78.4 

53.4 

192.8 

%i%B        Ishinomaki 

33.0 

47.6 

45.9 

43.4 

60.4 

106.4 

10d.3 

100.5 

135.8 

1012 

49.2 

73.1 

135.8 

@#        Miyako 

87.2 

40.0 

54.0 

95.7 

162.7 

71.0 

82.9 

194.0 

H6.8 

285.4 

55.5 

93.2 

285.4 

^SU        Kioto 

27.7 

49.0 

84.2 

104.9 

98.4 

98.5 

109.7 

161.3 

122.1 

55.2 

49.5 

31.1 

161.3 

JlrfiJ.        Hikone 

31.4 

38.3 

81.2 

67.9 

77.3 

99.4 

127.0 

109.6 

596.9 

118.4 

51.7 

35.4 

596.9 

UfSJjL         Gifii 

38.0 

48.7 

77.3 

81.8 

111.0 

112.7 

257.2 

132.0 

242.1 

140.0 

65.9 

58.0 

257.2 

fpjff        Kofu 

29.5 

45.1 

45.4 

46.5 

61.5 

47.0 

123.8 

74.2 

166.0 

98.0 

51.0 

68.9 

166.0 

JPiif        Nagano 

19.0 

36.0 

24.5 

34.0 

48.8 

79.4 

108.2 

51.3 

65.8 

48.1 

32.2 

29.9 

108.2 

^SflU    Utsunorniya 

34.4 

30.3 

48.8 

57.0 

70.4 

131.9 

91.8 

126.3 

120.8 

79.9 

37.2 

74.4 

131.9 

W8J!>        Poktushima 

.55.2 

38.3 

66.7 

40.7 

52.6 

74.7 

105.2 

73.8 

152.2 

87.3 

441 

71.6 

152.2 

UlfJ        Yamagata 

24.7 

33.8 

31.1 

23.2 

34.3 

44.2 

101.2 

87.7 

124.5 

45.7 

35.6 

59.1 

124.5 

ffi  EQ         Hamada 

42.5 

67.3 

30.4 

60.1  ' 

55.1 

108.5 

101.8 

130.1 

99.4 

84.2 

40.1 

45.0 

130.1 

*t            Sakai 

03.3 

51.8 

33.6 

54.2 

61.7 

82.4 

134.4 

100.3 

197.9 

63.6 

48.1 

77.3 

197.9 

f£$l        Kanazawa 

54.6 

26.8 

69.4 

57,6 

63.2 

146.8 

110.7 

99.0 

120.7 

100.4 

86.0 

60.3 

146.8 

ffcfc        Fushiki 

45.1 

26.5 

38.6 

60.7 

85.0 

85.2 

86.9 

146.5 

85.6 

79.2 

58.4 

51.7 

146.5 

rriE        Niigata 

50.7 

32.5 

31.2 

46.0 

48.3 

105.7 

78.6 

132.7 

116.6 

69.2 

43.7 

54.4 

132.7 

^CH        Akita 

31.2 

39.2 

39.8 

44.8 

49.5 

130.9 

118.2 

119.8 

109.5 

74.5 

40.7 

49.0 

130.9 

W^l        Aomori 

32.2 

41.6 

23.2 

34.4 

22.0 

40.1 

112.1 

78.1 

106.7 

74.9 

50.6 

48.5 

112.1 

mffi        Hakodate 

53.8 

31.1 

31.4 

43.3 

32.2 

60.0 

77.3 

99.2 

102.9 

98.9 

45.7 

28.1 

102.9 

mi        Suttsu 

26.8 

32.3 

25.7 

37.8 

4?.3 

54.6 

63.5 

81.7 

100.8 

55.5 

43.2 

21.1 

100.8 

tLifeS        Sapporo 

35.2 

20.0 

27.3 

42.7 

50.2 

29.4 

123.5 

85.6 

95.7 

79.5 

33.9 

28.0 

123.5 

Jtjll         Kaoiikawa 

13.1 

12.4 

15.4 

20.2 

25.9 

39.8 

127.6 

71.5 

128.1 

44.6 

20.1 

22.7 

128.1 

-f*S        Tokachi 

49.8 

43.5 

43.6 

•17.8 

88.3 

.    65.9 

74.4 

113.3 

83.0 

96.8 

56.4 

54.0 

113.3 

IS3£        Erimo 

29.6 

22.2 

14.8 

50.9 

55.2 

126.9 

59.4 

48.3 

83.4 

111.9 

44.4 

31.4 

126.9 

^Jl|^        Kushiro 

34.7 

40.5 

66.4 

80.4 

45.0 

105.5 

40.3 

72.4 

93.9 

84.4 

5.71 

81.1 

105.5 

ll^j        Abashiri 

18.2 

13.4 

60.6 

25.4 

402 

56.7 

47.8 

52.7 

84.3 

52.2 

3.64 

47.9 

84.3 

tH^        Nemuro 

33.3 

39.2 

36.3 

33.1 

91.4 

116.2 

32.7 

80.4 

59.8 

58.8 

7.29 

112.0 

116.2 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


Month 

\ 

fl&£  Locality 


Jan. 


fi 

Feb. 


March 


m 
n 

April 


351 

* 

May 


June 


A 


July       Aug. 


Sept. 


t 

n 

Oct. 


Nov. 


Dec. 


a 


NUMBER   OF    DAYS    WITH    PRECIPITATION. 


MM        Naha 

18.6 

17.7 

17.7 

14.5 

16.0 

18.1 

14.4 

17.8 

16.6 

15.6 

16.6 

16.4 

200.0 

fife  li  Ib     Kagoshima 

12.8 

13.5 

17.5 

15.8 

16.4 

16.5 

18.8 

14.1 

13.4 

10.3 

8.9 

12.8 

170.8 

gi!^r        Miyazald 

9.5 

7.9 

16.0 

16.1 

15.7 

16.2 

17.0 

14.6 

14.3 

12.1 

8.1 

7.4 

154.9 

p£4^        Kumamoto 

13.1 

10.9 

14.9 

14.7 

14.4 

14.2 

17.6 

13.9 

12.4 

10.4 

7.9 

12.7 

157.1 

fe^[        Saga 

12.9 

12.3 

12.3 

14.0 

12.6 

ia-8 

18.8 

12.6 

10-2 

8.6 

8.7 

13.6 

145.4 

feffia     Saseho 

14.8 

13.4 

14.0 

14.1 

13.3 

12.6 

15.1 

12.1 

11.8 

9.0 

10.2 

15.2 

155.6 

^f^        Nagasaki 

14.8 

13.6 

15.2 

14.8 

14.5 

14.4 

J5.4 

12.5 

12.5 

10.8 

10.2 

14.9 

168.6 

^j®        Itsugahara 

12.5 

10.9 

13.1 

12.8 

11.8 

12.1 

16.6 

15.4 

12.8 

8.8 

9.3 

12.1 

148.2 

JjfglSj         Fukuoka 

16.0 

14.5 

15.1 

14.7 

13.3 

12.9 

16.3 

12.5 

12.9 

10.8 

11.8 

17.0 

167.8 

*fr        Oita 

9.5 

8.3 

14.4 

14.4 

14.9 

13.9 

15.5 

11.9 

13.6 

9.5 

8.1 

8.1 

142.1 

T^        Shimonoseki 

15.1 

13.8 

15.1 

13.8 

12.7 

12.7 

15.2 

10.9 

12.1 

9.9 

11.7 

14.5 

157.5 

^  J?}        Hiroshima 

11.9 

9.7 

12.9 

13.9 

13.6 

11.9 

1U 

11.2 

12.5 

8.8 

9.3 

9.0 

137.8 

•[&           Kure 

9.0 

8.1 

12.3 

12.7 

11.9 

12.0 

12.9 

9.6 

11.1 

7.5 

7.3 

7.5 

121.9 

KUl        Matsuyama 

11.7 

9.9 

14.9 

14.1 

13.7 

13.5 

14.2 

10.6 

13.0 

10.3 

9.0 

12.1 

147.0 

Iif()  ill        Okayama 

9.1 

8.6 

12.8 

13.1 

12.5 

13.1 

13.3 

.   9.6 

13.0 

9.7 

8.2 

7.6 

130.6 

TfcW        Ajino 

8.6 

8.3 

12.3 

12.8 

12.5 

12.2 

12.4 

8.4 

12.2 

8.8 

8.0 

7.8 

124.3 

£Jt^    Tadotsu 

10.2 

9.8 

14.0 

13.7 

13.3 

13.4 

13.7 

9.7 

13.3 

11.2 

9.7 

9.7 

141.7 

>*<  K        Osaka 

9.8 

9.7 

13.8 

lt.3 

14.1 

14.3 

14.2 

11.0 

13.6 

10.6 

9.7 

9.3 

144.4 

ftlSftlij     Wakayama 

10.2 

10.6 

13.4 

13,5 

13.4 

13.9 

13.0 

10.9 

14.6 

11.8 

10.4 

10.5 

146.2 

$j§Jo        Tokushima 

9.2 

9.8 

13.4 

14.3 

14.6 

14.6 

15.0 

11.1 

15.1 

11.0 

9.3 

9.2 

146.6 

ilfi&J        Kochi 

9.1 

,7.8 

14,4 

15.3 

14.8 

l(i.8 

17.6 

15.1 

15.9 

11.1 

8.1 

7.7 

183.7 

&            Tsu 

10.3 

10.6 

13.3 

15.1 

14.2 

14.8 

15.7 

13.2 

15.5 

12.5 

10.5 

9.3 

155.0 

%\  ~£\M    Nagoyu 

9.9 

7.7 

12.7 

13.8 

13.7 

13.8 

16.7 

11.3 

14.0 

11.7 

10.2 

9.5 

145.0 

llfS        Hamamatsu 

8.9 

7.3 

12.7 

15.4 

14.0 

14.0 

15.7 

L     9.6 

15.1 

12.6 

9.6 

9.1 

144.0 

vH-£jt        Numazu 

9.2 

8.9 

13.9 

16.4 

16.6 

16.2 

17.2 

11.5 

15.8 

13.4 

10.7 

9.5 

159.3 

$C)£        Tokio 

8.0 

7.8 

14.4 

15.4 

15.1 

15.2 

16.1 

11.4 

17.2 

13.6 

K'.O 

7.!) 

152.1 

$fc-f        Choshi 

10.6 

10.5 

16.7 

15.9 

15.1 

16.0 

14.2 

9.7 

15.3 

14.9 

12.8 

11.0 

162.7 

/EJ&        Ishinomaki 

11.6 

9.9 

11.7 

1-2.6 

12.3 

13.7 

17.2 

15.1 

15.6 

13.5 

11.3 

12.0 

156.5 

'fiTi'        Miyako 

S.6 

10.6 

10.6 

11.5 

12.3 

13.9 

18.5 

15.3 

17.1 

12.4 

9.3 

9.5 

14»J6 

SCfflJ        Kioto 

13.5 

12.4 

15.2 

15.2 

14.2 

15.1 

17.0 

12.4 

14.9 

11.3 

11.5 

12.8 

165.5 

gtfi        llikoiie 

19.9 

16.3 

16.4 

14.8 

14.9 

14.3 

16.9 

12.6 

1U 

13.6 

15.0 

17.2 

186.0 

(&$.        (Sifu 

14.6 

10.9 

12.7 

14.0 

14.0 

13.8 

18.1 

14.1 

11.6 

11.8 

12.3 

14.0 

1^4.'.) 

fptff        Kofu 

7.6 

6.2 

11.4 

14.2 

13.8 

14.8 

16.2 

12.4 

13.8 

11.5 

7.3 

7.1 

136.3 

fil¥        Nagano 

19.3 

15.8 

13.9 

13.2 

13.4 

14.0 

17.4 

13.0 

14.8 

11.0 

12.9 

18.7 

177.4 

9  SJ5^    Utsunomiya 

7.0 

7.3 

12.9 

14.4 

15.9 

16.8 

21.5 

16.5 

17.0 

12.8 

8.4 

6.5 

157.0 

iiiwlb        Fukushima 

13.5 

11.2 

13.1 

11.9 

11.7 

14.0 

17.5 

15.5 

16.5 

10.5 

.11.3 

14.4 

160.1 

UJ  H^        Yamagata 

21.5 

19.3 

17.6 

14.3 

13.7 

13.7 

17.0 

14.5 

14.4 

16.1 

17.2 

22.6 

201.9 

itffl         Hamada 

20.9 

19.3 

17.2 

15.1 

12.7 

13.6 

15.9 

11.2 

14.9 

12.8 

15.8 

22.2 

191.7 

*^            Sakai 

24.1 

21.0 

18.7 

14.3 

12.2 

12.8 

15.8 

11.2 

15.3 

14.7 

18.8 

25.4 

204.3 

isiarli        Kanazawa 

26.0 

22.6 

20.3 

15.9 

15.2 

14.8 

18.5 

13.1 

17.4 

18.2 

20.4 

25.7 

'228.1 

ffc*        Fushiki 

25.5 

21.7 

19.7 

16.5 

14.6 

14.4 

14.8 

13.4 

17.3 

18.5 

20.7 

26.1 

223.2 

$fri£j         Niigata 

27.6 

23.7 

22.0 

15.4 

14.1 

14.0 

17.7 

13.1 

17.5 

19.5 

21.2 

•26.8 

23-2.6 

ffcffl        Akita 

26.0 

24.0 

20.9 

14.1 

11.4  i      14.3 

19.3 

15.4 

17.9 

19.7 

22.3 

26.8 

235.1 

if  ^        Aomori 

25.0 

21.6 

20.4 

12.6 

}gwd 

12.9 

15.9 

13.0 

16.7 

18.2 

20.7 

26.6 

215.8 

©$f        Hakodate 

20.5 

17.4 

18.1 

12.0 

12.3 

13.1 

15.1 

13.2 

16.4 

16.1 

17.3 

20.4 

175.5 

lip  SB        Suttsu 

24.3 

21.4 

18.6 

11.6 

11.8 

12.2 

13.7 

13.2 

15.1 

17.9 

19.7 

•26.2 

205.7 

$lt%        Sapporo 

21.3 

18.4 

19.0 

11.1 

12.7 

H.7 

13.0 

13.4 

16.3 

17.5 

16.3 

19.9 

192.6 

JbJ'l        Kamikawa 

22.2 

17.1 

18.9 

12.9 

13.6 

15.6 

14.6 

15.1 

17.8 

19.6 

19.6 

23.5 

210.5 

-\-B        Tokachi 

9.0 

9.5 

10.2 

10.8 

11.9 

.16.5 

17.5 

16.8 

16.9 

11.4 

8.8 

8.4 

147.5 

11'^        Erimo 

8.6 

8.2 

S.7 

9.0 

10.1 

11.4 

12.6 

10.4 

13.1 

12.6 

13.3 

12.7 

130.7 

fl|2S        Kushiro 

10.7 

10.7 

12.7 

10.5 

lb.4 

18.0 

16.7 

17.2 

15.8 

11.4 

9.7 

10.3 

159.1 

$!l|xfe        Abashiri 

17.2 

14.1 

15.1 

9.6 

12.6 

14.2 

14.0 

12.7 

14.0 

13.2 

13.2 

15.8 

165.7 

W^        Nemuro 

10.3 

10.3 

11.9 

10.1 

13.7 

15.1 

14.9 

14.4 

15.3 

12,6 

11.1 

11.6 

151.3 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


\H=fc  Month 

— 

— 

zs, 

ra 

S 

s-\ 

-t 

A 

Jl 

+ 

ir 

* 

& 

-^*\. 

n 

n 

n 

n 

I 

R 

n 

n 

n 

R 

n 

I 

# 

fjjj:&  Locality  ^^\^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN   CLOUD    AMOUNT. 


3iJ||         Nairn 

7.« 

8.0 

7.9 

7.7 

7.9 

8.1 

6.1 

5.9 

5.5 

6.5 

7.1 

7.1 

7.1 

Hi  $i  Ib     Kagoshims  i 

5.5 

5.9 

6.5 

C..9 

7.1 

7.9 

•   6.8 

5.3 

5.8 

5.3 

4.5 

4.7 

6.0 

gl^f        Miynzaki 

4.2 

4.5 

5.9 

6.6 

6.9 

7.4 

6.4 

5.3 

6.1 

5.6 

4.2 

3.5 

5.6 

fjjl^i        Knniamoto 

5.« 

5.8 

6.3 

6.6 

6.8 

7.5 

7.1 

5.6 

5.8 

5.1 

4.4 

5.2 

6.0 

IfeBE         Saga 

M 

6.6 

6.7 

6.8 

6.8 

7.6 

7.5 

6.2 

6.3 

5.4 

4.9 

5.9 

6.4 

ffel&R     Saseho 

fi.4 

6.7 

6.7 

M 

6.9 

7.5 

7.6 

6.2 

6.2 

5.4 

5.2 

6.2 

6.5 

j**iif        Nagasaki 

fi.3 

6.6 

6.7 

6.8 

6.8 

7.6 

7.2 

5.5 

5.9 

5.2 

5.0 

6.1 

6.3 

fillS        Itsugahara 

5.4 

5.9 

6.7 

6.9 

6.6 

7.7 

8.0 

7.1 

6.8 

5.6 

4.7 

5.3 

6.4 

SfglS]        Fukuoka 

fi.f, 

6.8 

6.6 

6.4 

6.4 

6.9 

6.7 

5.2 

5.7 

5.1 

5.0 

6.1 

6.1 

-kft        Oita 

5.0 

5.5 

6.2 

6.6 

0.7 

7.3 

6.8 

5.2 

6.2 

5.6 

4.5 

4.7 

5.9 

TiS        Shimonoseki 

7.1 

7.3 

7.0 

6.9 

6.7 

7.5 

7.3 

6.0 

6.3 

5.7 

5.7 

M 

6.7 

J^&        Hiroshima 

5.fi 

6.2 

6.4 

6.4 

6.6 

7.2 

7.2 

5.9 

6.4 

5.4 

4.9 

5.6 

6.2 

Kurc 

5.4 

5.6 

6.3 

6.4 

6.5 

7.1 

7.1 

5.8 

6.6 

5.5 

4.7 

6.0 

6.0 

f£Ul         Matsuyama 

$.« 

3.3 

3.8 

3.7 

3.8 

4.4 

3.6 

3.1 

4.1 

3.2 

2.7 

3.4 

4.3 

J3IUJ         Okayama 

5.3 

5.5 

6.5 

6.6 

6.8 

7.5 

7.5 

6.1 

7.0 

6.0 

•1.7 

4.7 

6.2 

8^!L?f        Ajino 

5.4 

5.4 

6.2 

6.5 

6.8 

7.3 

7.3 

5.9 

6.8 

6.0 

4.8 

-      4.8 

6.1 

£Ek&     Tadotsn 

5.7 

5.8 

6.4 

6.5 

6.8 

7.3 

7.0 

5.5 

6.5 

5.9 

5.0 

5.3 

6.1 

XIR        Osaka 

5.3 

5.5 

6.2 

6.4 

6.8 

7.1 

6.9 

•  5.5 

6.4 

5.7 

4.6 

4.6 

5.9 

ftlSlftUj     Wakayama 

(1.3 

6.3 

6.8 

6.9 

7.3 

7.7 

7.5 

6.3 

7.0 

6.4 

5.6 

5.9 

6.6 

Hr>  Ib        Tokushima 

5.4 

5.5 

6.5 

6.7 

7.1 

7.5 

7.2 

6.0 

6.7    ' 

6.2 

5.2 

5.0 

6.2 

jU&l        Kochi 

4.4 

5.0 

6.2 

6.7 

7.1 

7.9 

7.7 

6.4 

6.8 

5.7 

4.4 

3.» 

6.0 

^            Tsu 

5.0 

5.4 

6.2 

6.7 

7.0 

7.5 

7.4 

6.1 

6.8 

6.0 

4.6 

4.4 

6.1 

^TilTI!    Nagoya 

5.0 

4.8 

5.7 

6.5 

7.0 

7.4 

7.5 

6.2 

6.6 

5.7 

4.6 

4.7 

6.0 

lHIS        Hamamatsu 

4.3 

4.6 

6.0 

(5.9 

7.4 

7.8 

7.8 

6.6 

7.2 

6.4 

4.8 

4.0 

6.1 

tg^        Numazu 

4.8 

5.1 

6.7 

7.3 

7.7 

8.2 

8.3 

7.0 

7.4 

6.8 

5.1 

4.3 

6.5 

jftjjf        Tokio 

4.2 

4.6 

6.2 

6.8 

7.1 

7.7 

7.6 

6.5 

7.3 

6.5 

4.7 

3.9 

6.1 

$%j*        Choshi 

4.7 

5.1 

6.5 

6.9 

7.0 

7.6 

7.5 

6.0 

6.9 

6.7 

5.3 

4.4 

6.2 

^j^g        Ishinomaki 

5.1 

5.2 

5.8 

6.2 

6.4 

7.4 

8.1 

7.5 

7.3 

6.1 

5.2 

5.2 

6.3 

'£-£        Miyako 

4.8 

5.4 

5.6 

6.4 

6.7 

7.5 

8.0 

7.4 

7.6 

6.0 

5.1 

4.7 

6.2 

j?M        Kioto 

6.3 

6.6 

6.8 

6.9 

7.2 

7.6 

.    7.8 

6.4 

7.2 

6.1 

5.1 

5.5 

6.6 

g}&        Hikone 

7.0 

7.0 

6.7 

6.6 

7.0 

7.3 

7.3 

5.9 

6.6 

5.9 

5.2 

6.3 

6.6 

ilrJtJjL        Gifu 

4.8 

4.8 

5.4 

6.1 

6.3 

6.8 

7.0 

5.9 

6.4 

5.2 

4.5 

4.8 

5.6 

Epjfr        Kofu 

3.9 

4.2 

5.8 

6.8 

7.2 

8.0 

8.2 

7.0 

7.4 

6.5 

4.3 

3.5 

6.1 

^O^f         Nagano 

Ci.3 

6.0 

6.3 

6.5 

6.9 

7.5 

7.9 

6.6 

7.3 

6.2 

5.2 

6.0 

6.6 

^SB^     Ulsunomiya 

3.5 

3.8 

5.4 

6.5 

6.8 

7.8 

8.1 

7.1 

75 

6.1 

4.1 

3.1 

b.1 

JJiwSb        Fukushima 

5.9 

5.8 

6.4 

6.3 

6.9 

7.8 

8.0 

7.4 

7.7 

6.2 

5.2 

5.7 

6.6 

|ljjf£        Yamagata 

7.5 

7.2 

7.0 

6.4 

6.6 

7.3 

7.8 

7.1 

7.4 

6.6 

6.3 

7.5 

7.1 

iU  HI        Hamada 

7.8 

7.7 

7.0 

6.6 

6.4 

7.2 

7.1 

5.6 

6.4 

5.9 

6.2 

7.5 

6.7 

tjfc            Sakai 

8.3 

8.2 

7.5 

6.7 

6.8 

7.3 

7.5 

6.1 

7.1 

6.5 

6.5 

7.9 

7.2 

^f^        Kanazawa 

8.5 

8.5 

7.7 

7.1 

7.2 

7.5 

7.8 

6.5 

7.1 

6.8 

6.7 

8.1 

7.5 

fcfc        Fushiki 

8.4 

8.1 

7.5 

6.8 

7.0 

7.4 

7.9 

6.6 

7.3 

6.9 

6.7 

8.1 

7.4 

M        Niigata 

8.7 

8.4 

7.7 

6.5 

6.8 

7.2 

7.8 

6.5 

7.1 

7.2 

7.3 

8.4 

7.5 

fA03         Akita 

9.0 

8.7 

8.1 

7.1 

7.4 

7.8 

8.3 

7.2 

7.4 

7.1 

8.2 

8.9 

7.9 

^nffi        Aomori 

8.2 

7.7 

7.2 

6.0 

6.1 

6.8 

7.0 

6.1 

6.4 

5.5 

7.3 

8.3 

6.9 

6i|£ft         Hakodate 

7.0 

6.9 

6.5 

5.9 

6.3 

7.2 

7.7 

7.3 

6.6 

5.4 

6.4 

7.3 

(5.7 

iS^i        Suttsu 

9.1 

8.6 

'  8.1 

6.3 

6.7 

7.3 

7.8 

7.3 

6.9 

6.8 

8.0 

9.0 

7.7 

iL$S        Sapporo 

7.3 

7.0 

6.7 

5.8 

6.2 

7.0 

7.4 

6.9 

6.5 

5.9 

6.9 

7.0 

6.7 

±.JI|        Kamikawa 

8.0 

7.2 

7.4 

6.4 

6.5 

7.3 

7.5 

7.6 

7.5 

7.2 

7.9 

8.2 

7.4 

-f'SS        Tokachi 

4.4 

5.0 

5.2 

6.0 

6.8 

7.9 

8.3 

8.3 

7.4 

5.4 

4.7 

4.1 

6.1 

^^        Erimo 

5.9 

6.0 

5.8 

6.1 

6.8 

8.0 

85 

7.9 

6.9 

5.5 

6.0 

6.3 

6.6 

Sftl2&        Kushiro 

5.2 

5.4 

6.1 

6.6 

7.5 

8.2' 

8.6 

8.7 

7.8 

5.6 

5.0 

4.7 

6.6 

iN?!^        Abashiri 

7.5 

7.0 

68 

6.3 

7.3 

7.6 

7.9 

7.2 

6.9 

6.0 

6.3 

6.9 

7.0 

tfi^        Nemuro 

6.0 

5.7 

5.7 

6.4 

7.3 

8.3 

8.1 

8.5 

7.4 

5.8 

5.7 

5.2 

6.7 
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Jt45  Locality-"--^ 

Jaii. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aiig 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

0 


NUMBER    OF    CLEAR   DAYS. 


2J|$f        Nairn 

1.1 

0.6 

1.0 

0.9 

1.1 

0.6 

1.5 

2.0 

3.1 

2.8 

1.6 

2.1 

18.4 

fil^LJb     Kagoshima 

5.8 

4.7 

3.4 

3.0 

.3.4 

0.9 

2.6 

4.4 

4.7 

7.3 

8.8 

7.2 

56.1 

^|lt§         Miyazaki 

11.3 

9.8 

6.1 

4.1 

3.7 

0.7 

3.5 

4.7 

4.0 

6.7 

10.6 

13.3 

785 

fft^c        Kumamoto 

4.7 

3.8 

3.3 

4.6 

3.7 

.1.0 

1.7 

4.4 

3.7 

8.0 

8.9 

5.9 

53.7 

&X         Saga 

2.8 

2.1 

2.4 

2.9 

2.9 

0.8 

1.0 

2.3 

2.4 

6.9 

(5.3 

4.1 

36.9 

fel'»    Saseho 

2.1 

2.4 

2.8 

2.5 

3.3 

1.5 

1.1 

3.4 

3.9 

5.9 

&0 

3.9 

38.8 

:f|*jjf         Nagasaki 

2.5 

2.5 

3.0 

3.4 

:U 

1.3 

1.3 

4.2 

4.0 

7.8 

6.8 

3.8 

43.8 

fj/!K        Itsugahara 

6.4 

3.7 

3.5 

4.0 

4.3 

1.8 

0.6 

2.5 

2.5 

5.0 

7.9 

6.0 

48.2 

jjgfSg        Fukuoka 

2.0 

2.1 

3.5 

3.7 

4.7 

2.7 

2.2 

5.7 

5.0 

5.9 

6.3 

4.1 

47.9 

*#        Oita 

5.1 

3.2 

3.4 

3.7 

2.5 

1.4 

2.5 

5.6 

2.8 

5.6 

7.6 

6.8 

50.2 

""PUS        Shirnonoseki 

1.1 

0.9 

1.9 

3.2 

3.2 

1.4 

0.8 

2.9 

2.8 

4.5 

3.9 

2.6 

29.2 

JSJJI        Hiroshima 

1.9 

1.9 

3.1 

3.8 

3.9 

1.5 

1.1 

3.3 

2.7 

5.5 

5.6 

3.6 

37.9 

J&            Kiue 

3.5 

3.1 

3.1 

3.9 

3.C, 

1.8 

1.4 

3.8 

2.8 

5.7 

6.5 

4.7 

43.9 

;f£Ul        Matsuyama 

3.2 

2.8 

3.1 

3.9 

3.9 

2.4 

2.0 

4.6 

3.3 

5.8 

5.8 

4.3 

45.1 

i^  UJ        Okayama 

4.6 

3.6 

2.1 

3.7 

3.7 

2.1 

1.4 

3.9 

2.3 

4.7 

7.6 

6.8 

465 

B£W        Ajino     - 

4.5 

4.1 

4.2 

4.6 

3.9 

1.8 

1.7 

3.6 

3.2 

5.3 

6.7 

6.2 

49.8 

£)t?£    Tadotsu 

2.2 

2.0 

2.8 

4.0 

3.8 

1.6 

1.2 

3.1 

2.4 

3.7 

5.2 

4.1 

36.1 

#J$CUi     Wakayamavx 

3.4 

2.2 

2.7 

3.1 

2.9 

2.2 

1.3 

3.2 

3.1 

4.6 

7.5 

6.2 

42.4 

rfclR         Osaka 

2.2 

1.6 

2.0 

2.6 

2.3 

tl.8 

1.7 

2.8 

2.2 

35 

4.1 

2.5 

28.3 

^§  ^        Tokushima 

4.8 

3.0 

3.3 

3.4 

3.1 

1.4 

1.9 

4.2 

2.9 

3.6 

5.5 

5.1 

42.2 

i^&1        Kochi 

9.« 

5.7 

3.8 

3.7 

2.5 

1.0 

0.7 

3.2 

3.1 

5.6 

9.2 

111 

59.4 

?£            Tsu 

5.1 

3.2 

2.9 

3.0 

2.0 

1.1 

0.9 

2.3 

2.5 

4.8 

8.2 

7.3 

43.3 

£#M     Nagoya 

5.6 

5.1 

4.5 

4.0 

•2.5 

1.7 

1.4 

3.1 

2.9 

6.3 

8.4 

7.1 

52.6 

$|1£        Hamamatsu 

9.6 

7.7 

4.1 

3.5 

2.1 

1.4 

0.9 

2.6 

2.3 

3.8 

9.4 

10.5 

58.3 

}'$'$£        Numu-za 

8.4 

7.2 

.3.4 

2.6 

1.5 

0.4 

0.7  - 

1.8 

1.5 

3.1 

7.7 

10.3 

48.6 

JJCS        Tokio 

11.2 

8.2 

4.6 

3.0 

2.2 

1.0 

1.2 

2.1 

1.3 

3.5 

8.G 

12.5 

59.4 

$#T-        Ohoshi 

9.0 

6.9 

3.9 

2.7 

2.8 

1.0 

1.3 

3.9 

.     2.0 

2.3 

5.9 

10.2 

M.',) 

~/fi^         Ishinouiaki 

4.1 

3.3 

3.3 

4.0 

2.5 

1.5 

o.rt 

1.0 

3.4 

3.2 

4.5 

3.4 

31.8 

'fflf        Miyako 

5.6 

3.3 

3.0 

3.2 

2.4 

1.5 

1.0 

1.6 

1.4 

3.6 

5.0 

6.3 

36.9 

M315        Kioto 

1.9 

1.4 

J.8 

2.4 

1.4 

1.8 

0.9 

2.4 

1.9 

3.5 

5.1 

3.4 

•27,'J 

;t£$i        Hikone 

1.9 

14 

2.3 

3.2 

2.5 

2.2 

l.l 

3.2 

2.5 

5.0 

5.9 

2.9 

34.1 

fltftljL        Gifu 

5.6 

4.5 

4.6 

4.6 

3.9 

3.0 

1.3 

2.9 

3.4 

7.0 

7.8 

5.4 

54.0 

Epjft        Kofu 

11.8 

9.0 

5.1 

2.9 

1.5 

0.6 

0.2 

0.8 

0.9 

3.6 

9.6 

13.2 

59.2 

J^f        Nagano 

3.4 

2.9 

3.3 

3.3 

1.7 

1.2 

0.4 

2.2 

1.1 

3.1 

4.7 

3.7 

31.0 

^TrM'fS     Utsunomiya 

13.4 

11.4 

6.2 

3.6 

2.6 

0,8 

0.4 

1.0 

1.0 

4.1 

11.9 

15.0 

71.4 

JjifqJo         Fukushima 

1.7 

1.6 

2.2 

2.7 

1.6 

0.6 

0.5 

0.9 

0.9 

2.1 

3.1 

2.6 

20.5 

Ulj£         Yamagata 

0.5 

0.7 

1.8 

4.1 

2.7 

l.H 

0.8 

2.0 

1.5 

2.6 

3.3 

1.2 

23.0 

j^flj        Hatnada 

0.7 

0.6- 

2.9 

3.5 

4.2 

2.2 

1.8 

4.7 

2.6 

3.8 

3.2 

1.7 

31.9 

^;           Sfilcai 

0.3 

0.5 

1.9 

3.1 

3.9 

1.9 

1.2 

3.0 

1.2 

1.9 

2.6 

1.5 

23.0 

^$?        Kanneawu 

0.6 

0.4 

1.5 

2.0 

1.5 

1.7 

1.2 

2.3 

2.2 

2.3 

3.2 

1.1 

20.0 

f^>fc        Fushiki 

0.4 

0.5 

14 

2.9 

2.3 

1.7 

0.7 

2.6 

1.7 

2.1 

3.3 

141 

20.7 

^Tj^        Niigata 

0.2 

0.4 

1.2 

1.2 

3.5 

2.0 

1.4 

2.6 

1.6 

1.6 

1.6 

0.6 

179 

fAffl         Akita 

0.1 

1.2 

0.4 

2.0 

1.7 

1.3 

1.4 

2.0 

1.7 

1.8 

1.0 

0.6 

14.-2 

W^        Aomori 

0.3 

1.0 

1.4 

6.0 

4.7 

2.9 

1.7 

3.7 

3.9 

3.4 

1.9 

0.8 

317 

Egftr        Hakodate 

0.6 

1.5 

1.9 

4.1 

3.1 

1.6 

1.1 

1.4 

3.3 

4.7 

2.7 

0.9 

26.9 

^8K        Siittsu 

0.1 

0.4 

0.4 

4.1 

2.7 

1.8 

0.7    . 

1.4 

2.9 

2.7 

1.2 

0.1 

18.5 

tii^        Sapporo 

0.5 

1.1 

1.5 

3.7 

3.4 

1.8 

1.0 

1.8 

3.4 

3.1 

1.3 

1.0 

23.6 

Jtjll        Kamikawa 

0.5 

0.8 

1.4 

2.6 

3.2 

1.5 

0.8 

<>.8 

0.6 

1.5 

0.5 

0.4 

14.6 

f-Bf        Tokachi 

7.5 

6.0 

5.0 

3.5 

1.5 

0.6 

0.6 

0.2 

1.8 

5.4 

5.7 

10.6 

48.4 

?S3£        Erimo 

1.6 

2.3 

1.6 

2.5 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

1.3 

3.1 

1.4 

1.2 

16.4 

fliJ^        Kushiro 

4.3 

4.0 

2.3 

2.7 

1.5 

0.6 

0.5 

0.2 

1.4 

4.7 

5.8 

7.4 

35.3 

Jpi$        Abashiri 

0.6 

1.4 

1.6 

3.1 

1.8 

1.2 

1.1 

2.0 

2.6 

3.2 

2.2 

1.9 

22.6 

^^        Nemuro 

2.7 

3.6 

3.4 

2.7 

1.2 

0.9 

0.3 

0.3 

2.2 

3.7 

3.8 

5.5 

30.3 

Ill  - 

~"~    JL-L.L 

a  m  &  ~  -t-  A  *  3g  -RU  H  -r  A  ^  -f-  *•  ^  ^  n.^  y  $  g 
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l§4j  Locality  \^ 

Jan.    1    Feb. 

Marcli 

April 

May 

1                1                1 
June  ,  July     j  Aug.     j    Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

B 


NUMBER   OF    CLOUDY   DAYS. 


?J[JJf         Naha 

17.4 

m 

18.3 

17.2 

19.6 

19.1 

11.6 

8.2 

8.1 

12.2 

15.5 

15.4 

180.7 

•St^JIk     Kagoshima 

10.1 

&9 

13.2 

14.8 

16.8 

18.5 

H.8 

7.4 

9.9 

9.9 

6.1 

5.8 

135.7 

"jfttofr         Miyamki 

5.9 

6.4 

12.3 

14.4 

15.8 

15.9 

12.8 

7.3 

10.8 

9.8 

5.8 

4.7 

121.9 

B!f;fc         Kumainoto 

7.6 

H.(.) 

11.2 

14.0 

15.2 

17.0 

14.9 

8.1 

10.3 

9.0 

6.4 

6.8 

129.4 

fcjBI         Saga 

9.6 

Ilia 

13.2 

14.4 

14.2 

16.5 

16.7 

9.6 

11.0 

9.7 

7.2 

10.2 

143.5 

feSfic     Saseho 

11.1 

12.5 

12.2 

14.9 

15.7 

17.7 

17.0 

11.1 

11.6 

9.3 

7.3 

11.8 

152.2 

j%i$f         Nagasaki 

11.1 

11.9 

12.5 

14.4 

15.2 

17.1 

16.3 

7.9 

10.6 

9.3 

6.5    . 

10.5 

143.3 

jjgl>£         Itsugahara 

9.0 

9.3 

15.0 

15.7 

15.5 

18.2 

20.2 

15.8 

13.7 

9.2 

6/2 

7.5 

155.3 

S?^         Fukuoka 

10.9 

12.0 

13.3 

13.2 

14.1 

14.2 

14.5 

7.5 

11.1 

8.3 

6.1 

10.8 

136.0 

^C^-        Oita 

6.0 

7.1 

11.5 

13.6 

13.5 

16.0 

13.3 

7.5 

11.0 

9.6 

6.0 

4.7 

149.8    i 

~F|$j        Shimoiioseki 

14.1 

12.0 

14.2 

14.8 

15.3 

16.8 

16.0 

9.1 

11.2 

10.0 

8.0 

11.5 

153.0 

J^  J^        Hiroshima 

7.7 

7.6 

10.9 

12.4 

13.8 

15.7 

15.7 

9.6 

11.9 

8.7 

.5.8  • 

6.7 

126.5 

$1            K\tre 

8.8 

6.2 

10.9 

13.1 

14.0 

15.8 

15.2 

10.1 

12.3 

9.8 

5.9 

5.0 

121.7 

$J  Ul         Matsuyama 

7/2 

7.4 

11.8 

13.5 

14.2 

16.3 

14.6 

8.6 

11.3 

9.8 

6.9 

7.3 

128.9 

[K]  Ul         Okayama 

7.3 

6.9 

11.8 

14.6 

15.5 

17.8 

17.1 

10.9 

15.2 

11.6 

6.6 

5.7 

141.0 

BlcBf        Ajino 

6.9 

5.9 

11.1 

14.4 

15.1 

16.4 

16.3 

10.8 

14.4 

12.4 

7.3 

6.6 

137.6 

£ft£$t    Tadotsu 

6.0 

6.1 

10.9 

13.7 

14.7 

16.0 

14.1 

8.4 

11.9 

10.9 

6.3 

6.1 

125.1 

^C  BK         Osaka 

6.2 

5.9 

10.0 

12.0 

13.6 

15.6 

13.5 

8.0 

11.4 

9.7 

5.8 

4.6 

116.3 

fPi^Uj     Wakayama 

8.8 

9.2 

13.6 

15.2 

17.3 

17.6 

17.2 

11.1 

15.3 

12.*} 

8.0 

8.2 

1541 

^f;  H}        Tokushima 

7.0 

6.2 

12.3 

14.0 

16.1 

16.7 

15.2 

10.6 

13.5 

11.6 

6.9 

5.9 

136.0 

j^j^n        Kochi 

5.9 

6.2 

11.9 

14.2 

16.2 

18.2 

18.4 

11.7 

14.8  : 

11.1 

6.5 

4.0 

139.1 

f|£            Tsu 

5.3 

5.5 

10.5 

13.8 

15.0 

16.5 

15.6 

9.4 

13.0 

12.1 

6.5 

3.9 

127.1 

^  A'M     Nagoya 

5.5 

t.7 

8.9 

13.9 

14.6 

17.5 

16.7 

10.7 

12.6 

11.3 

6.0 

4.7 

127.1 

j^fS         Hamamatsu 

6.2 

11.6 

15.3 

17.2 

19.3 

18.3 

12.9 

16.2 

13.8 

7.6 

5.1 

149.9 

fflf^        Numazu 

S.7 

7.3 

13.8 

16.6 

19.0 

20.3 

22.0 

14.6 

16.6 

14.2 

8.0 

5.9 

167.0 

JflM        Tokio 

6.3 

5.5 

11.9 

14.5 

15.9 

18.2 

17.7 

12.1 

15.3 

13,3 

7.6 

5.2 

143.5 

$&-?•         Ohoshi 

8.5 

8.0 

14.2 

14.5 

15.2 

17.2 

16.8 

10.1 

13.1 

13.5 

8.1 

6.4 

145.6 

2J^        Ishinomaki 

6.3 

5.0 

8.6 

11.6 

11.5 

16.1 

18.5 

16.4 

13.7 

10.9 

6.8 

5.8 

131.2 

^-g"         Miyako 

5.5 

6.5 

8.7 

12.0 

14.0 

170 

20.3 

17.0 

17.0 

10.8 

6/2 

4.6 

139.6 

£«B        Kioto 

9.5 

10.4 

13.2 

14.2 

Ki.2 

17.7. 

18.6 

11.7 

15.0 

11.3 

7.0 

7.5 

152.3 

g^         llikone 

13.7 

12.0 

12.9 

13.6 

15.2 

16.2 

15.8 

9.0 

12.4 

10.6 

7.6 

10.2 

149.2 

Illj^^..            (rit'll 

4.9 

4.2 

7.8 

11.1 

11.8 

M.3 

13.9 

10.2 

12.1 

9.2 

5.1 

5.6 

IH  1.2 

ff#f         Kofu 

5.1 

5.2 

10.5 

14.5 

15.5 

18.3 

20.7 

12.7 

15.5 

13.-0 

6.1 

4.4 

141.5 

j|,S!f         Nagano 
^2?Jj5^jf     Utsuuomiya 

10.2 
3.9 

8.3 
5.0 

11.1 

9.6 

12.6 
13.1 

12.5 
13.6 

16.9 
17.8 

18.0 
20.1 

12.1 
13.4 

15.2 
16.3 

11.8 
11.6 

7.0 
6.1 

9.3 
3.6 

145.0 
134.1 

IS  la         Fukushima 

7.5 

5.7 

10.2 

10.8 

14.1 

17.3 

18.3 

11.7 

14.6 

9.2 

4.9 

6.8 

131.1 

Ulff£         Yamagata 
^  |fl         Hainada 

15.4 
19.2 

12.9 
17.4 

14.8 
14.9 

13.3 
14.0 

13.3 
13.7 

16.8 

15.5 

19.5 
14.9 

15.4 
10.2 

16.3 

12.2 

13.2 

10.5 

11.3 

9.8 

16.8 
_    17.1 

178.5 
169.4 

jtf|             Sakai 

22.0 

19.1 

17.5 

13.6 

14.2 

17.2 

17.6 

9.6 

14.3 

12.5 

12.3 

19.6 

189.5 

feffi:         Kana/awa 

7.2 

6.1 

10.4 

13.1 

14.2 

11.1 

10.9 

.     16.4 

13.0 

14.8 

12.8 

8.6 

139.4 

f£>tc        Fushiki 

%ftjk,        Niigata 
f/Cfll         Akita 
-{!fj^        Aomori 
@|£f(         Hakodiite 

22.5 
23.7 
25.8 
18.8 
12.9 

18.1 
19.1 
21.7 
16.0 
11.9 

17.7 
17.3 

21.0 
14.2 
10.7 

14.4 
12.4 
14.9 
8.8 
9.8 

159 
12.7 
16.8 
8.7 
12.2 

16.9 
15.9 
18.7 
10.9 
16.2 

19.9 
17.9 
21.8 
14.9 
18.3 

12.4 
12.3 
16.3 
10.8 
15.6 

15.2 
15.1 
15.8 
11.7 
144 

14.3 
16.2 
16.0 

9.0 
7.6 

14.4 
15.6 
20.6 
13.9 
10.6 

21.6 
22.2 
25.5 
21.1 
15.3 

203.3 
20014 
234.9 
158.8 
155,2 

^§5         Stittsu 
%L$e        Sapporo 
_h  J  1  1         Kamika'vva 

26.2 
18.8 
18.5 

21.6 
12.2 
12.6 

21.3 
11.1 

17.4 

11.7 
9.8 
11.9 

13.9 
11.8 
13.7 

16.1 
14.6 
15.5 

19.0 
16.3 
16.6 

15.9 
14.1 
16.6 

14.8 
12.4 
16.0 

13.7  - 
9.1 
14.9 

19.5 

12.4 

26.0 
13.4 
20.9 

4    t* 

219.7 
151,0 
193.7 

-f~|$         Tokachi 
^*^        Erimo 

5.4 

7.8 

7.0 
7.3 

7.3 

7.6 

9.5 

9.8 

13.0 
12.5 

18.8 
18.9 

21.3 
22.2 

21.2 
17.3 

17.4 
14.7 

8.2 
7.6' 

5.'5    : 

7.3 

4.0 
10.4 

U3.'l 

Hl|yft         Kushiro 
$P5zi£         Abashiri 
^TJ?        Nemuro 

7.0 
15.9 

8.7 

7.3 
11.6 

8.8 

9.7 
12.1 

7.9 

12.7 
11.5 
11.4 

16.5 
16.1 
15.1 

20.6 
17.4 
20.5 

23.0 
18.9 
21.8 

23.1 
16.0 
21.9 

18.7 
14.5 
16.8  . 

9.5 
9.5 
10.8 

6.7 
10.6 
8.4 

5.9 
13.4 

7.2 

160.7 
167.5 
159.3 

—  112  — 


RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS   FOR  THE  10  YEARS,   1896-1905. 


~\^£=k  Month 
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— 

.=1 

ra 

E 

- 

-t 

A          *,  ";t  .  -t 

1 

± 

* 

>x*sL 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

^ 

ft 

ft       ft       ft 

ft 

ft 

* 

Jl  45  Locality"-^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug.        Sept.    i    Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  . 

MEAN    WIND    VELOCITY. 


flJjf        Naha 

6.0 

7.0 

5.3 

4.3 

4.1 

4.0 

3.8 

4.4 

4.7 

5.5 

6.6 

6.3 

1 
5.2 

ffi&Jb     Kagoshima 

4.3 

4.7 

4.7 

4.4 

4.1 

3.8 

4.0 

4.0 

3.8 

4.2 

4.3 

4.4 

4.2 

fpjto%        Miyazaki 

3.4 

3.9 

3.1 

3.2 

3.2 

3.0 

3.5 

3.2 

2.7 

2.6 

2.7 

3.4 

3.2 

JS^        Kumamoto 

1.8 

2.2 

2.4 

2.2 

1.9 

1.9 

2.1 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.9 

feU:        Saga 

2.5 

3.1 

3.2 

2.9 

2.5 

2.7 

2.9 

2.4 

2.5 

2.3 

2.3 

2.5 

2.6 

fei«:«     Saseho 

2.3 

2.6 

3.1 

3.2 

2.6 

2.7 

3.0 

2.9 

3.4 

•2.S 

2.3 

2.2 

2.8 

H($f        Nagasaki 

1.5 

5.1 

4.9 

5.0 

4.6 

4.4 

5.4 

4.5 

3.9 

3.7 

3.8 

4.8 

4.6 

i5jg        Itsugahara 

3.7 

3.9 

3.7 

3.7 

3.5 

s.5 

3.8' 

3.5 

3.4 

2.9 

:5.3 

3.8 

:<.f> 

jjglM]        Fukuoka 

3.5 

3.7 

3.2 

3.2 

2.9 

2.7 

2.9 

2.5 

2.4 

2.4 

3.0 

3.6 

:!.() 

*fr        Oito 

2.8 

2.9 

2.3 

2.3 

2.1 

1.9 

2.0 

1.9 

1.9 

2.2 

2.5 

3.1 

2.3 

• 

~Fgjjj        Shimonoseki 

5.5 

5.3 

4.8 

5.2 

5.0 

4.3 

4.3 

-  4.0 

3.4 

3.5 

4.3 

5.8 

46 

$r,4        Hiroshima 

3.3 

3.5 

3.5 

3.2 

3.1 

:'.l 

3.1 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.4 

3.3 

lj%.            Kure 

2.3 

2.4 

2.1 

1.8 

1.7 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7 

1.8 

1.9 

2.5 

1.9 

tSUl        Matsuyauia 

2,y 

3.2 

2.8 

2.7 

2.4 

2.3 

2.3 

2.0 

1.9 

2.1 

2.4 

3.0 

2.5 

[iilUJ         Okayama 

2.2 

2.5 

2.4 

2.5 

2.3 

2.5 

.  2.5 

2.5 

2.1 

1.8 

1.7 

2.2 

2.3 

^if        Ajiuo 

4.0 

4.0 

3.3 

3.3 

3.1 

2.9 

2.9 

3.3 

3.4 

3.0 

3.4 

4.4 

3.4 

£lf$:    Tadotsu 

0.7 

.6.5 

4.7 

4.1 

4.0 

3.5 

3.4 

3.4 

3.6 

4.1 

5.2 

7.5 

4.7 

^C[^        Osaka 

3.8 

4.0 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

3.7 

3.5 

3.2 

3.0 

3.3 

4.0 

3.6 

ftlSfftUj     Wakayama 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

;?.:{ 

3.-2 

3.2 

3.3 

3.0 

3.0 

:$.3 

3.7 

3.3 

$gi|        Tokushima 

4.2 

4r5 

4.1 

3.9 

3.4 

2.9 

2.7 

2.8 

3.1 

3.4 

3.8 

4.1 

3.6 

flS&j        Kochi 

2.7 

2.9 

2.6 

2.3 

1.9 

1.6 

1.6 

1.9* 

2.0 

2.1 

2.5 

2.7 

2.2 

•jft            Tsu 

4.5 

4.6 

4.3 

3.9 

.      3.7 

3.1 

3.2 

3.0 

3.1 

3.1 

3.5 

4.4 

3.7 

45  #H     Nagoya 

3.0 

3.6 

3.6 

3.3 

3.1 

2.7 

2.5 

2.5 

2.5 

25 

2.7 

2.9 

2.9 

J'jSI^         Hamamatsu 

4.2 

4.7 

4.2 

3.8 

3.5 

2.9 

3.0 

J  2.8 

3.2 

3.3 

3.5 

4.2 

3.6 

•JSf^t        Numazu 

3.6 

3.8 

3.6 

3.7 

3.7 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.2 

3.4 

4.2 

3.6 

3f;K        Tokio 

3.6 

4.0 

4.1 

3.9 

4.0 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.2 

3.2 

3.4 

:?c, 

£&-?•        Choshi 

6.1 

6.3 

7.4 

7.1 

6.4 

5.8 

5.8 

5.8 

6.6 

6.5 

5.8 

5.9 

6.3 

/fi^         I<-hinomaki 

6.1 

5.2 

6.9 

(5.0 

6.2 

4.6 

4.0 

4.5 

4.8 

5.1 

5.5 

6.3 

r>.4 

^  ,»,-         Miyako 

3.5 

3.2 

3.4 

3.4 

2.9 

1.9 

1.8 

1.8 

2.0 

2.4 

2.8 

3.3 

2.7 

ffM        Kioto 

1.8 

2.1 

2.2 

2.4 

2,2 

2.0 

2.0 

2.0 

1.7 

1.5 

1.6 

1JB 

2.0 

jft^        Hikono 

3.6 

3.9 

3.5 

2.7 

2.4 

2.0 

1.9 

2.0 

2.4 

2.5 

2.9 

3.6 

2.8 

ilfJJ^L        Gifu 

2.7 

3.3 

3.5 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.5 

2.3 

2.3  . 

2.5 

2.7 

2.8 

l|i$f        Kot'u 

2.4 

3.0 

3.0 

2.5 

2.3 

2.1 

2.1 

1.8 

1.5 

1.3 

1.9 

2.5 

2.2 

^l!f        Nagano 

1.8 

2.2 

3.1 

3.5 

3.3 

2.6 

2.1 

2.6 

2.4 

2.1 

1.8 

1.9 

2.4 

^SPg     Utsunomiya 

1.5 

1.7 

1.9 

2.2 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1.3 

1.2 

1.6 

1.7 

fwlo         Fukushima 

3.1 

3.1 

3.3 

3.4 

3.2 

2.4 

2.1 

1.9 

1.7 

1.7 

2.6 

3.2 

2.6 

Ml?]£         Yamagata 

1.7 

2.0 

2.6 

2.7 

2.8 

2.2 

2.1 

1.9 

1.7 

1.4 

1.6 

1.9 

2.0 

lUffl         Hamada 

6.2 

6.3 

5.5 

5.1 

4.6 

4.2 

4.6 

4.2 

4.2 

4.3 

5.2 

6.8 

5.1 

tjl             ^'tikai 

4.2 

4.1 

4.5 

4.2 

3.7 

3.7 

3.7 

3.4 

3.3 

3.1 

3.5 

4.0 

3.8 

3&rJ$        Kanazawa 

2.7 

2.6 

2.5 

2.6 

2.5 

2.1 

2.1 

2.0 

1.8 

1.9 

2.3 

3.0 

2.3 

f^>jc        Fnshiki 

4.6 

4.1 

5.0 

4.9 

4.5 

4.2 

3.7 

3.7 

4.2 

4.4 

4.6 

4.4 

4.4 

&&        Niigata 

7.0 

6.5 

5.7 

4.8 

4.8 

3.9 

3.7 

3.5 

4.0 

4.5 

5.4 

7.0 

5.1 

$oB         Akitn 

7.7 

7.3 

7.2 

6.2 

5.6 

4.1 

3.9 

3.7 

3.9 

4.6 

5.9 

8.3 

5.7 

IJf^        Aomori 

4.7 

4.1 

4.1 

3.6 

3.7 

2.8 

2.5 

2.2 

2.3 

3.0 

3.8 

4.6 

;!.i 

g§J£J        Hakodate 

6.5 

6.2 

6.4 

6.0 

5.8 

4.9 

4.3 

4.7 

5.4 

5.3 

6.0 

7.0 

5.7 

S$ff|5        Suttsu 

10.9 

10.0 

10.5 

10.0 

10.0 

10.0 

8.9 

8.5 

8.8 

9.0 

9.5 

10.8 

9.7 

tLi|$        Sapporo 

4.9 

4.3 

5.4 

6.2 

6.2 

5.0 

4.7 

4.2 

3.8 

4.3 

4.3 

4.4 

4.8 

J^)l|         Kamikawa 

2.0 

2.2 

2.8 

3.2 

3.5 

2.6 

2.1 

9.8 

1.9 

2.3 

2.5 

2.7 

2.5 

-f^        Tokachi 

2.4 

2.2 

2.9 

30 

3.3 

2.2 

1.6 

1.:} 

16 

2.3 

2.9 

3.1 

2.4 

|j*^£        Erimo 

w 

*•• 

... 

f  l|J&        Kushiro 

2.8 

3.5 

3.4 

3.9 

42 

32 

2.8 

2.4 

2.4 

29 

2.7 

2.8 

3.1 

S3-a>        Abashiri 

3.7 

31 

3.1 

3.7 

3.6 

2.5 

2.1 

2.3 

31 

2.9 

4.1 

43 

3.3 

1S'^.        Nemnro 

7.3 

7.0 

6.8 

7.3 

7.5 

6.2 

5.7 

5.3 

6.1 

7.4 

7.6 

8.2 

6.9 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


\M#c  Month 

— 

— 

fl 

M 

E 

x> 

-tr 

A 

JL 

* 

+ 

j 

£ 

*^\. 

J 

n 

a 

R 

R 

4 

jl 

J9 

& 

JJ 

5 

jf 

* 

Jtfe£  Locality  ^-x. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

-Inly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

¥   ^    M    IP] 

MEAN    WIND   DIRECTION. 


9ft|         Naha 

N35°E 

N19'E 

N49°E 

S  76"  E 

S  64°  E 

S  22°  E 

S  16°  E 

S  70°  E 

N37°E 

N38"  E 

N35°E 

N33°  E 

N  59'  E 

81  i^.  Jo     Kagoshinia 

N    3°W 

N    5°W 

N    9°E 

N33°  E 

N15°E 

S  20°  E 

S  33°  W 

S  85°  E 

N4l°E 

N  26°  E 

Nil"  E 

N    I3  E 

Nir  E 

"&;&%         Miyaziiki 

N  71°W 

N  64°W 

N  46°W 

N18'  W 

N41°W 

S  47°  W 

S  55°  W 

S  20°  E 

N 

N  33°  W 

N  54°  W 

N  73'  W 

N59°W 

Ifezfc         Kumamoto 

N20CW 

N26W 

N  21°W 

N  42°  \\ 

N  88°  W 

S  60°  \\ 

S  38°  W 

S  55°  W 

N  20°  W 

N  14"  W 

N  20"  W 

N  25°  W 

N  28°  W 

fett         Saga 

N    6°W 

N    2°VV 

N18°E 

N13°E 

N  19°  E 

N51"  E 

N    1°\V 

S  <;9°  E 

N  25°  E 

N22°E 

N  12°  E 

N    G°W 

N  19°  E 

&!«:$:     Saseho 

N    3°E 

N 

N  rw 

N13"W 

N64°W 

S  66°  W 

S  39°  « 

S  52°  W 

N    2°E 

N    5°E 

N    6'  E 

N    4°E 

N  10'  \V 

Ji^         Nagasaki 

N    8°E 

N    4°E 

N    9°E 

N    3°E 

S  79°  \\ 

S  50°  W 

S  33°  W 

S  15°  W 

N  28°  E 

N12°E 

N  13°  E 

N    7°E 

N    3°E 

IfcM        Itsugahara 

N  33°W 

N  33°W 

N  16"  W 

N  12°  W 

N  24'  W 

N  22°  W 

SW 

S  88°  W 

N  11°  W 

N  12°  U 

N  22'  \V 

N  35^  \\ 

N  26°  W 

WwliiS]         Fukuoka 

S  29°  E 

S  84°  W 

N-10'E 

N  33°  E 

S  76-  E 

N84°E 

S  28°  E 

S  54°  E 

N  70°  E 

N80'  E 

S  67°  E 

S  16°  W 

-  82°  E 

•Kft         Oita 

N  84°W 

N  65°W 

N68"W 

N    G°\\ 

N  29°  E 

S  83°  E 

S  43°  E 

SE- 

N64°E 

N57°W 

S  74°  \\ 

S  78°  \\ 

N68°W 

~|>fJ§        Shimouoseki 

N  18  W 

N  10"W 

NSl'E 

N46°E 

N44"E 

NT  54°  E 

N69°  E 

N  82°  E 

N51°E 

N44°E 

N26°E 

N25°W 

N34'E 

^  Jb         Hiroshima 

N    8'E 

N    9°E 

N  69°  E 

N    2°W 

N  20°  W 

N  74°  W 

S'67°W 

N  83°  W 

N19°E 

N20'E 

N  19°  E 

N    6'  E 

N    4°  E 

Ktire 

N  28°W 

N  29°W 

N    (TW 

N  67°  W 

N  88°  W 

S  81°  W 

S  77'  W 

S  68°  W 

N3b°W 

N  52'  E 

N  23°  E 

N  44°  W 

N  63'  W 

££|J4         Matsnyama 

N50W 

N  48°  W 

N  49°W 

N  80"  W 

S  84°  W 

W 

S  82°  W 

S  82°  W 

NE 

N57°E 

N61°  E 

N  89°  W 

N  68'  W 

IWJ  til         Okayama 

N59*W 

N  52°  \\ 

N    6°W 

N  35JE 

N62°  E 

S  85°  E 

S  54°  E 

S  56°  E 

N34°E 

N10"E 

N  20'  W 

N  57°  W 

N  -3°W 

BfclF        Aiiiio 

N61'W 

N  59"W 

N46°W 

N59°W 

N81°W 

S  69°  W 

S  36°  W 

N84°W 

N36'W 

N  46°  W 

N55°W 

N~53°  W 

N58°W 

£/£$:     Tadotsu 

S  75  W 

S  87°W 

N  45°W 

N  59°  W 

N88°W 

N  50°  W 

N  57°  W 

S  49°  W 

S  53"  E 

S  37°  E 

S  17°  W 

S  74°  W 

S  79!  W 

•A.-RR         Osaka 

N  23°W 

N  29'W 

N    6°E 

N16°E 

N  1»>°  W 

N*  19°  W 

N  49'  W 

N  15°  V\ 

N21"E 

N  22°  E 

N  10°  E 

N  26°  W 

N    4*W 

•fflSfftUl     Wakayama 

N    8°JE 

N    1°E 

N  12°E 

N    3°E 

N  22°  W 

N69°W 

S  58  W 

S  41°  V\ 

N  37"  E 

S  36°  E 

N31°  E 

N    7°E 

N  12'  E 

fUJtti         Tokushima 

N44°W 

N4&°W 

N32°W 

N31°W 

N  29'  W 

S  80°  E 

S  62°  E 

S  37°  E 

N48°W 

N40°W 

N45'W 

N49°W 

N  42°  W 

iw$U         Kochi 

S  75°W 

S  81'W 

S  73°W 

S  49°  W 

S  41"  W 

S  22°  W 

S 

S  22°  W 

S  49°  W 

S  69°  W 

S  70'  M 

S  72°  W 

S  57'  W 

it            Tsu 

N56°W 

N  52°W 

N  49°  VN 

N84°W 

N48°W 

S  51'  W 

S  84°  W 

S    2°W 

N  73°  W 

N  56°  V 

N  60°  \\ 

N  62*  W 

N58°W 

££11    Nagoyji 

N  39°W 

N  43°W 

N  47°W 

N  64'  W 

S  80°  W 

S  47°  W 

S  32°  W 

S  24°  W 

N64°W 

N  39°  W 

N  37°  W 

N39°W 

N55°W 

i"/i  $2        1  lamamatea 

N  67°W 

N  68'W 

N  62°W 

N  19°  \v 

N69°W 

S  15°  W 

S  42°  W 

S  1^'E 

N53°E 

N    7*W 

N  46"  W 

N66°W 

N61'W 

iSi?        Numazu 

N64°E 

N  75°  E 

E 

S  87°  E 

S  70"  E 

S    4°W 

S  33°  W 

S  25'  E 

E  , 

N81°E 

S  76'  E 

N71'  E 

N86°E 

jfcjjC        Tokio 

N22;W 

N  ai°w 

N  rw 

N34°E 

S  32°  E 

S  36*  E 

S  24°  E 

S  26°  E 

N35°E 

N    3°W 

N14°W 

N25"W 

N    4*W 

J&f-        Choshi 

N  36°W 

N  21°W 

NWE 

N54°  E 

S  47°  E 

BE 

S  21°  E 

S  42°  E 

N48°E 

N24°E 

N  11°  W 

N  42°  W 

N  10°  E 

£j®        ishinomaki 

N36°W 

N  39°W 

N  40°W 

N16°E 

S  43°  E 

S  68°  E 

S  61°  E 

S  70s  E 

N40°E 

N  16'  w 

N  32°  W 

N36°W 

N  15°  W 

&  i?f         Miyako 

S  86°W 

W 

S  87°W 

S  85°  W 

S  84°  W 

N7TW 

N  73°  W 

N84°W 

N89°W 

S  80°  \V 

S  86°  W 

S  85°  W 

S  87°  W 

M^        Kioto 

N52°W 

N  49"W 

N    8'U 

N18°E 

N41°  E 

N67°E 

8  53°  E 

N88'E 

N  30°  E 

N    5°E 

N  17°  W 

NCO'W 

N 

J£$k        Hikoue 

N5i°w 

N  45  W 

N37°W 

N31°W 

N  29°  W 

N  26°  W 

NfO°W 

N67°W 

N27°W 

N28°W 

N42°W 

N60°W 

N41°W 

tt-f-        Gifu 

N28°W 

N  35°W 

N  41CW 

N  56°  W 

N71°W 

S  i,7"  W 

S  48°  W 

S  21°  W 

N53°W 

N  34°  W 

N24°W 

N29°W 

N  42°  W 

V?  Iff         Kof  u 

N  39°W 

N4VW 

N77°W 

S  86"  W 

^  86°  W 

S  75°  W 

W 

S  84°  W 

S  80°  W 

S  39°  W 

S  77°  W 

N  41°  W 

S  88°  W 

&!if        Nagano 

N  42°  E 

N41°E 

N13°E 

N  51°  W 

N  8-4°  W 

N  85°  W 

S  86'  W 

S  60°  W 

S  84°  W 

N66°W 

N    2°E 

N29°E 

N  43°  W 

^S|5'a*     Utsiinomiya 

N    7°E 

N15°E 

N39°E 

N86°E 

S  38°  E 

S  eo°  E 

S  42°  E 

S  53°  E 

K59°E 

N33°E 

N10°E 

N    3°E 

N  59'  E 

5§  Ja        Fnktushima 

N  64°W 

N52°W 

N40'W 

N  21*  W 

N57°W 

N39°E 

N36"E 

S  19'  E 

N    5°  E 

N64°W 

N  74'  E 

N71°W 

N49°W 

\\\lfc         Yamagata 

S  39°W 

S  44°W 

N28°W 

N    7°  E 

S    3"  v\ 

N83°E 

S  29"  E 

S  28°  E 

S  42°  E 

S  35°  E 

S    5°  E 

S  41°  W 

a  12°  E 

f#H         Ilamada- 

N  36°W 

N  I1°W 

N  32°  E 

N34°E 

N31°  E 

N  27°  E 

N56°E 

N46  E 

N40°E 

N38°E 

N35°E 

N  61°  W 

N28'E 

91             Sakai 

N  72'W 

N61°W 

N    3°W 

N20°E 

N27°W 

N    6°W 

N  25°  W 

N    7  E 

N23°E 

N    7°\N 

N53°W 

N  83°  W 

N  32°  W 

3tf|l         Kanazawa 

S  20°  E 

S  14°  E 

S  86°  E 

E 

S  21°  E 

S  35'  E 

S    9'  E 

S  34°  E 

S  60°  E 

S  56°  E 

S  39°  E 

S  14°  E 

S  40°  E 

ft*        Fushiki 

S  46°W 

S  44"W 

N81°W 

N  22'  W 

N59°W 

N  27°  W 

N37°W 

N70°W 

S  41°  W 

S  37°  W 

S  42°  W 

S  40°  W 

S  66°  W 

#ri&         Niigata 

S  74°W 

S  65°W 

S  70°W 

8  29°  W 

S  16°  W 

S  32°  E 

S  12°  E 

S  22°  E 

S  35°  E 

S  17°  E 

S  22°  W 

S  71"  W 

S  27°  W 

$C01         Akita 

N  28°W 

N25°W 

S  35CW 

S  33°  W 

S  18°  W 

S    9°  E 

S  10°  E 

S  26°  E 

S  63*  E 

S  89°  E 

N20°  E 

N  40°  W 

6  85°  W 

W$|        Aomori 

S  73°W 

S  6G°W 

8  69°W 

W 

N  63°  W 

N  13°  W 

N    3°W 

N 

S  12°  W 

S  56°  W 

S  65°  W 

S  69°  W 

S  82°  W 

Si$f         Hakodate 

N  44°W 

N40"W 

N  52°W 

S  83°  W 

S  31°  W 

S  29°  E 

S  25°  E 

S  28°  E 

N34VE 

N52°W 

N55°W 

N48°W 

N60'  W 

Hffil!        Suttsu 

S  88'W 

S  80°W 

S  73°W 

S  19°  W 

S    8°W 

S    8°  E 

S    9°E 

S    5°E 

S    6°W 

S  46°  W 

S  76°  W 

W 

S  40°  W 

$U|!)&        Sapporo 

S  46°W 

S  23°  E 

N50°W 

S  37°  E 

S  54°  E 

S  73°  E 

S  75°  E 

S  56°  E 

S  52°  E 

S  14°  E 

S  39°  W 

S  34°  W 

S  43°  E 

_h)l|        Karnikawa 

S  50'W 

N  29°W 

S  70°W 

S  88°  W 

N85°W 

N  51°  W 

N  63°  W 

N55°W 

S  82°  E 

S  52°  W 

S  53°  W 

S  57°  W 

S  87°  W 

-f-8f         Tokachi 

N  88°W 

S  86°W 

W 

S  40°  W 

N  83°  E 

S  69°  E 

S  80°  E 

S  74°  E 

N88°E 

N34'W 

N  64°  W 

N77°W 

N56°W 

fgg        Erimo 

N  52'W 

N33°W 

N61°W 

N68°W 

N  66°  W 

N  29°  E 

N2S°W 

N    5°E 

N  41°  E 

N75°W 

N64°W 

N55°W 

N50°W 

®!|g&        Kushiro 

N22'W 

N  17JW 

N  28°W 

S  88°  W 

S  71°  E 

S  28°  E 

S  35°  W 

s  r,E 

N26*  E 

N86°W 

N  50°  W 

N40"W 

N  47°  W 

|p|x§        Abashiri 

N78"W 

N54°W 

N  71°W 

S  25°  W 

S    9°W 

S  71°  E 

S  81°  E 

S  41°  E 

S  23°  W 

S  61°  W 

S  80°  W 

S  89°  W 

S  76°  W 

t&H?        Nemuro 

N58°W 

N36°W 

N  75°W 

S  19°  W 

S    3°W 

S  40°  E 

S  22°  E 

S  30°  E 

S  47'  E 

S  48°  W 

S  89°  W 

N  78°  W 

S  44°  W 

g  W  v£  —  +  %  *f  m  ffl  H  -f-  A  ^  -f-  *  %>  R9  HI  fflf  /   $  tt 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 


\  J!#C  Month 

^ 

m 

fc 

* 

-b 

A 

iL 

V 

~h 

± 

* 

"\^ 

J3 

JJ 

J! 

n 

Ji 

* 

^ 

,H 

n 

u 

J8 

£ 

¥ 

ifi  £  Locality^. 

Jan. 

Feb. 

March 

Ai-ril 

May 

June   i   July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov.    1    Dec. 

Annual 

MAXIMUM    WIND   VELOCITY. 


?j[{$5j         Naha 

23.1 

21.0 

20.5 

16.4 

28.3 

33.7 

33.5 

28.4 

39.8 

45.0 

47.0 

22.4 

45.0 

SSj^liij     Kagoshima 

19.7 

26.3 

24.9 

23.8 

22.6 

24.1 

33.2 

70.9 

21.5' 

25.3 

23.2 

21.4 

70.9 

T^iUft        Miyazaki 

14.4 

19.2 

20.7 

15.0 

16.5 

13.5 

22.3 

33.8 

20.2 

17.8 

13.9 

16.9 

36.8 

;  /it?fc        Ruroamoto 

17.8 

14.9 

17.0 

17.1 

13.4 

13.4 

17.1 

36.7 

18.2 

13.3 

13.8 

16.9 

3<!.7 

J£K      Saga 

19.3 

18.2 

20.1 

24.8 

18.8 

16.1 

27.3 

28.0 

22.7 

21.4 

15.3 

18.7 

28.0 

fei!t&    Saseho 

17.1 

17.4 

22.6 

21.8 

24.2 

16.7 

22.5 

28.0 

23.2 

23.2 

13.S 

16.1 

28.0 

^tl^f        Nagasaki 

27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32.9 

33.3 

39.4 

62.1 

28.7 

28.1 

30.6 

27.6 

62.1 

fit  IS        Itsugahara 

17.6 

19.2 

22.1 

17.8 

17.3 

16.1 

21.9 

29.S 

'21.6 

21.8 

17.6 

19.5 

29.8 

jjjglBj        Fukuoka 

16.6 

23.1 

17.1 

17.9 

23.9 

1-1.7 

16.8 

26.9 

15.7 

21.0 

16.4 

16.3 

28.9 

9c^-        Oita 

13.5 

20.4 

17.7 

15.8 

16.7 

15.6 

19.9 

28.3 

26.2 

1(5.9 

12.7 

16.0 

28.3 

Ti$]        Shiinonoseki 

25.7 

25.0 

21.3 

26.7 

23.3 

24.0 

20.3 

29.3 

21.0 

22.1 

21.3 

22.0 

29.3 

J^l%        Hires  uima 

19.4 

16.5 

21.7 

16.0 

'  20.5 

21.6 

^7.6 

46.1 

i;2.8 

23.1 

15.4 

20.4 

46.1 

PUZ            Kure 

15.8 

15.9 

11.1 

11.8 

21.8 

il.4 

23.4 

23.1 

16.8 

15.2 

15.3 

15.0 

24.8 

t£Ul         Matsuyama 

17.5 

18.1 

20.7 

15.3 

19.1 

12.7 

12.S 

27.0 

14.2 

18.0 

17.0 

22.4 

27.0 

|ffi||i|        Okayama 

16.7 

15.5 

13.7 

15.5 

HJ 

13.9 

22.2 

36.* 

19.8 

13.2 

12.7 

15.0 

36.9 

Bfclllf        Ajiuo 

21.4 

24.0 

19.7 

'20.5 

20.3 

20.2 

27.0 

S2.7 

25.3 

15.2 

18.8 

202 

32.7 

£  @^     Tadotsu 

36.1 

29.2 

31.0 

26.4 

23.9 

20.5 

22.7 

375 

303 

30.0 

34.1 

33.5 

37.5 

?n  ,^  ill     Wakayamavy. 
;k  |^         Osaka 

19.5 
15.4 

21.8 
18.1 

19.2 
17.3 

17.0 

20.8 

29.1 

21.7 

15.0 
27.3 

25.4 
21.6 

33.7 
28.0 

25.4 
28.1 

18.8 
15.5 

2".8 
18.0 

20.3 
15.7 

33.7 

28.1 

f£i  &        Tokushiuia 

19.3 

17.2 

17.6 

17.0 

14.9 

19.7 

21.8 

33.2 

30.0 

15.7 

18.2 

15.5 

33.2 

jtjfej        Kochi 

14.4 

162 

13.8 

12.0 

19.7 

l;}.:.! 

31.5 

>321 

39.3 

26.8 

247 

13.6 

39.3 

$t            Tsn 

19.6 

lu  5 

26.2 

19.5 

22.8 

17.4 

22.1 

45.0 

30.2 

23.1 

18.9 

19.8 

45.0 

4i  i'lt     Nagoya 

16.7 

ie!2 

19.2 

15.2 

15.0 

19.2 

31.4 

26.8 

24.4 

14.4 

16.7 

16.5 

31.4 

j^fjj        Hamamatsn 

.  -15.5 

23.4 

14.5 

17.2 

18.2 

15.7 

16.4 

19.3 

33.9 

1^.7 

16.3 

20.1 

339 

ftifft        Numazru 

19.0 

21.1 

20.8 

24.6 

20.8 

21.8 

22.0 

19.3 

30.7 

21.6 

21.9 

23.Y 

307 

Jjfj?:        Tokio 

14.8 

17.0 

16.1 

15.2 

15.2 

15.9 

19.3 

17.0 

27.3 

17.9 

17.0 

18.6 

'    27.3 

^4"*        Choshi 

341 

34.6 

31.0 

32.0 

28.5 

37.2 

32.0 

27.2 

64.2 

52.6 

35.0 

29.3 

64.2 

/Tj  &        Ishinoui  aki 

27.7 

27.6 

31.6 

33.3 

35.8 

28.5 

26.6 

25.2 

35.8 

26.8 

26.5 

3G.O 

36.9 

&  S"         Miyako 

33.1 

32.2 

26.6 

42.8 

27.4 

22.3 

25.2 

16.3 

23.8 

20.7 

227 

26.3 

42.8 

j£  gji        Kioto 

11.3 

13.2 

15.2 

13.7 

12.9 

9.7 

14.3 

20.0 

18.2 

9.2 

16.9 

11.* 

20.0 

7^fM         Hikone 

17.1 

16.0 

17.4 

15.8 

12.7 

24.2 

14.7 

19.7 

22.1 

18.3 

15.3 

28.9 

28.9 

IfrlSL        Gifu 

19.6 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8- 

31.7 

31.5 

11.7 

17.4 

17.3 

31.7 

Vf  ft  f        Kohl 

28.1 

28.1 

24.3 

25.7 

24.5 

20.6 

16.4 

19.7 

46.* 

32.9 

22.3 

26.0 

46.2 

jail1?         Nagano 

20.5 

16.0 

25.0 

24.0 

23.8 

15.9 

16.8 

16.1 

18.3 

17.3 

2P.7 

20.1 

25.0 

3'  fi!'  'e?    Utsunomiya 

14.7 

18.6 

17.8 

18.0 

11.3 

13.6 

18.0 

12.3 

27.2 

12.0 

15.3 

1^,7 

27.2 

Sw  .in        Fukushima 

23.7 

21.4 

22.5 

21.2 

22.8 

142 

14.2 

17.6 

28.2 

18.5 

18.8 

24.9 

2S.2 

Uljf£        Yamagata 

13.2 

13.2 

15.4 

2-2.7 

15.2 

15.5 

14.9 

16.1 

16.6 

11.1 

13.9 

15.1 

22.7 

£§  II]         Hamada 

35.0 

30.3 

35.5 

27.7 

29.0 

42.7 

38.2 

38.7 

26.6 

32.6 

33.0 

37.8 

42.7 

*g            Sakai 

25.3 

33.1 

24.0 

23.1 

21.9 

22.1 

27.5 

25.2 

20.0 

•21.9 

22.2 

22.5 

27.5 

3i£$J        Kanazawa 

17.2 

23^6 

23.5 

19.6 

19.2 

13.0 

21.7 

23.2 

13.6 

12.0 

18.6 

26.1 

26.4 

f^7}c        Fushild. 

26.3 

26.1 

28.7 

22.9 

26.3 

22.2 

22.1 

28.9 

38.3 

27.6 

36.4 

26.9 

38.3 

SrifcJ        Niigata 

29.8 

30.3 

25.8 

26.8 

22.9 

19.7 

24.4 

24.5 

27.5 

24.2 

25.5 

37.4 

37.4 

$vffl        Akita 

47.7 

24.6 

30.6 

31.6 

30.6 

1:2.  t 

17.9 

29.4 

36.4 

32.0 

35.3 

38.7 

47.7 

if  1^        Aomori 

26.7 

iO.6 

23.2 

26.1 

21.1 

I1-',  t 

13.2 

18.8 

19.7 

21.8 

20.7 

23.6 

26.7 

8ij$f        Hakodate 

27.6 

26.5 

25.5 

23.2 

26.5 

Stt* 

24.9 

26.1 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

33.9 

IgiSK        Suttsu 

42.4 

48.3 

49.7 

37.2 

42.2 

40.3 

32.5 

41.1 

52.9 

40.5 

35.4 

49.0 

52.9 

tLlS        Sapporo 

30.4 

24.4 

28.9 

23.6 

24.a 

21.9 

17.4 

18.6 

24.8 

24.8 

24.0 

3K.1 

36.1 

±JI|        Kamikawa 

17.3 

14.9 

18.2 

23.0 

19.0 

14.8 

*    13.8 

16.8 

15.3 

16.3 

18.2 

19.2 

23.0 

-MT#         Tokachi 

D.8 

22.1 

21.5 

24.2 

22.5 

^0.3 

19.4 

11.3 

33.8 

22.3 

21.4 

20.7 

24.4 

*j(7  -?^sP        T^nino 

$l|Jft        Kimhiro 

20.0 

23.2 

24.8 

19.0 

21.6 

16.3 

16.8 

14.3 

17.6 

22.9 

23.3 

27.9 

•27.9 

S3xk        Abashiri 

34.1 

223 

22.8 

20.4 

26.3 

22.0 

16.5 

16.5 

21.6 

20.0 

37.6 

28.2 

37.6 

tftllf         Nemuro 

34.7 

36.9 

28.9 

27.8 

28.2 

27.2 

20.8 

27.3 

29.">     : 

363 

34.3 

423 

42.3 
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1              i 

~\-     ft  :fr  Month 

H       m    |  •  E    i    ^    |    -t       A 

A 

-h 

~f~ 

'••tit-  i  i 

^r      i 

"\^ 

I 

— 

\^ 

n       n 

/j 

^}       ^3       n       j\       R 

ft 

^ 

ft 

ft 

4$. 

if  ^  LoeaHtiy\.     j 

Jan.     i    Feb.    i  March 

April  1    May       Jnne  j    July    i    Aug. 

•                        I                        I                '        ! 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  ; 

NUMBER    OF    DAYS    WITH    GALES. 


mm        Nnha 

1-2.4 

14.1 

9.3 

4.5 

3.2 

1.9 

2.8 

4.0 

6.8 

7.4 

12.1 

12.0 

flO.5 

$*li!.Ib     Kagosliima 

6.0 

7.4 

7.0 

5.2          5.8 

4.2 

4.6 

3.6 

4.1 

4.2 

.5.0 

5.7 

62.8 

'.sfiiigf        Miyazaki 

2.9 

5-3 

•2.5 

2.3 

2.5 

2.4 

2.6 

1.4 

1.3 

0.6 

1.2 

2.8 

278 

tg^        Knmamoto 

1.5 

1.8 

1.8 

1.3 

1.0 

0.8 

1.5 

1.2 

0.7 

0.6 

0.5 

0.9 

l:?.6 

&H         Saga 

3.1 

4.0 

4.2 

2.7 

2.2 

2.2 

1.8 

2.1 

1.6 

1.2 

1.8 

2.3 

29.2 

&{«:!£     Saseho 

1.2 

1.4 

3.4 

4.0 

2.0 

2.8 

3.7 

3.4 

3.7 

2.1 

1.1 

0.5 

29.3 

^ftjif         Nagasaki 

10.5 

11.2 

11.8 

11.0 

10.2 

8.9 

11.1 

8.1 

6.1 

7.2 

7.7 

11.1 

114.9 

Jlt/j^        Itsngahara 

4.8 

4.3 

3.3 

3.9 

4.3 

3.8 

4.7 

3.4 

2.6 

1.9 

3.2 

5.3 

45.5 

jjiSlffij         Fiikuoka 

4.5 

5.2 

2.6 

2.1 

1.7 

0.8 

1.3 

1.4 

1.1 

0.8 

3.0 

5.7 

30.2 

^c^        Oita 

1.7 

1.7 

1.0 

1.9 

1.3 

1.2 

2.0 

1.6 

0.9 

0.5 

0.6 

2=1 

16.5 

"plfj        Shimonoseki 

10.4 

9.0 

8.0 

8.6 

8.5 

4.3 

4.0 

3.1 

2.5 

2.0 

5.5 

12.0 

77.9 

j|f  j|        Hiroshima 

4.0 

6.0 

4.3 

4.7 

2.7 

2.5 

3.0 

2.8 

2.1 

1.8 

2.0 

2.7 

38.6 

^L            Kure 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

0.6 

0.1 

0.5 

0.9 

0.6 

0.6 

1.0 

1.0 

7.5 

$£  li|         Matsuyama 

2.8 

4.8 

3.1 

2.6 

1.8 

0.9 

0.8 

1.4 

0.3 

o.« 

2.1 

4.5 

25.7 

Pjllj         Okayama 

2.1 

2.0 

1.8 

2.0 

1.2 

0.7 

1.1 

2.0 

1.1 

0.3 

0.6 

2.1 

17.D 

BfcSf        Ajino 

5.9 

5.7 

3.4 

3.8 

3.4 

1.6 

1.9 

2.8 

3.3 

1.6 

3.8 

8.7 

45.9 

£>t^:     Tadotsu 

17.0 

15.2 

10.6 

7.5 

6.9 

3.8 

4.8 

4.7 

7.8 

10.2 

13.3 

19.4 

121.2 

p*c|^         Osaka 

7.7 

7.2 

4.8 

3.8 

4.4 

2.6 

3.0 

2.8 

2.3 

1.9 

3.1 

8.5 

52.1 

ft!  $  ill     Wakayama 

3.2 

2.9 

2.7 

3.5 

3.3 

3.4 

3.8 

2.4 

2.2 

0.7 

2.2 

3.9 

34.2 

{*  Ib        Tokrishima 

6.5 

8.4 

4.7 

6.3 

3.1 

1.5 

1.2 

1.9 

1.9 

2.1 

3.8 

5.4 

46.8 

fU£a        Kochi 

1.9 

2.2 

2.0 

1.1 

0.8 

0.2 

0.6 

1.5 

1.1 

0.9 

0.6 

0.9 

13.8 

jt            Tsu 

8.9 

10.1 

9.6 

7.0 

5.3 

2.9 

2.1 

1.8 

3.1 

4.7 

.     4.7 

9.8 

70.0 

35  £"11    Nagoya 

3.5 

4.9 

5.8 

4.6 

3.6 

1.9 

1.3 

1.6 

1.8 

1.1 

2,5 

3.5 

:-:6.1 

g|  f2        Hamamatsu 

3.2 

5.8 

4.6 

3.9 

3.5 

1.5 

1.2 

1.1 

2.1 

1.6 

2.1 

3.s 

34.4 

fg^:        Numazu 

4.6 

5.4 

3.5 

3.4 

3.6 

3.0 

4.0 

2.0 

2.1 

2.1 

4.4 

7.9 

46.0 

%-&        Tokio 

4.9 

4.9 

5.3 

4.6 

4.6 

2.3 

2.5 

2.2 

2.5 

1.5 

2.1 

3.3 

40.7 

g^T-        Choshi 

14.1 

13.7 

18.8 

16.5 

14.'2 

9.7 

10.3 

9.4 

13.7 

13.8 

13.0 

12.2 

159.4 

~&%g        Ishinomaki 

15.4 

15.6 

17.6 

13.8 

14.3 

6.8 

4.4 

5.8 

7.5 

11.3 

11.9 

15.4 

139.8 

'§-£         Miyako 

5.6 

4.8 

6.5 

5.9 

5.6 

1.9 

1.8 

1.3 

1.9 

2.3 

2.8 

5.5 

46.9 

&W        Kioto 

0.2 

0.6 

0.8 

0.6 

0.4 

0.0 

0.3 

0.7 

0.3 

0.0 

0.2 

0.4 

4.5 

;|:$|         Hikone 

6.7 

4.5 

4.5 

2.4 

0.7 

0.3 

0.7 

1.3 

1.6 

2.0 

3.8 

6.1 

34.6 

fftfL        Gifu 

3.7 

5.8 

7.5 

4.8 

3.3 

2.8 

1.1 

1.2 

1.6 

1.8 

2.1 

4.6 

40.3 

fp/ff        Kofu 

9.4 

9.9 

7.8 

4.8 

3.4 

1.7 

1.0 

0.8 

1.0 

2.1 

5.6 

8.9 

56.4 

ggf         Nagano 

1.9 

2.9 

7.5 

9.8 

6.9 

3.1 

2.0 

1.7 

3.3 

2.2 

2.3 

2.5 

4'U 

^SP^     Utsunomiya 

1.4 

2.0 

1.5 

1.4 

0.4 

0.2 

0.6 

0.9 

0.7 

0.4 

0.5 

1.6 

11.6 

flfgg        Fukushima 

6.0 

5.3 

7.3 

6.5 

5.4 

1.3 

1.0 

1.1 

1.7 

2.4 

4.2 

6.1 

48.3 

lU  lf$         Yamagata 

0.5 

0.7 

1.9 

4.0 

4.2 

1.5 

1.0 

0.7 

1.3 

0.3 

0.8 

1.1 

18.0  1 

jalffl         Hamada 

15.1 

14.0 

13.2 

10.4 

8.7 

8.5 

10.1 

7.7 

6.0 

7.7 

10.9 

16.0 

128.3 

J^;             Sakai 

9.5 

8.4 

10.1 

8.2 

6.9 

6.0 

6.6 

5.4 

4.2 

4.6 

6.7 

9.2 

85.8 

^^-         Kanazaw  , 

3.2 

2.6 

1.3 

1.3 

1.3 

0.6 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

1.6 

4.0 

17.9 

-f^Tfc        Fushilci 

105 

8.1 

13.3 

10.8 

10.7 

6.9 

4.7 

5.3 

9.9 

9.4 

9.7 

10.'» 

109.3 

jftjg        Kiigata 

16.1 

15.4 

12.3 

7.0 

7.5 

3.3 

4.2 

3.4 

4.9 

6.9 

10.3 

16.6 

107.9 

T^ffl         Akita 

18.3 

15.4 

18.3 

14.0 

13.0 

6.0 

4.7 

4.2 

5.4 

8.5 

13.2 

19.9 

141.1 

^^        Aomori 

9.2 

8.6 

9.7 

8.3 

9.4 

2.8 

1.2 

1.3 

2.5 

5.5 

7.2 

9.2 

74.9 

B|?R         Hakodate 

20.4 

18.4 

20.6 

185 

18.3 

13.3 

10.6 

11.9 

13.4 

15.2 

18.1 

22.0 

200.8 

^gj;        Suttsu 

25  .6 

22.0 

26.6 

24.6 

26.1 

22.5 

21.8 

20.9 

21.0 

23.0 

24.3 

27.3 

285.7 

^Ltll        Sapporo 

14.2 

11.6 

18.3 

21.3 

21.3 

12.9 

10.6 

8.8 

9.5 

13.0 

11.1 

13.1 

165.7 

j^Jlj        Kamikawa 

2.0 

1.9 

3.9 

4.9 

5.0 

1.0 

0.2 

0.7 

1.8 

3.3 

1.8 

4.0 

30.5 

-f-^         Tokachi 

5.9 

4.4 

7.0 

6.5 

6.1 

1.7 

0.3 

0.0 

1.7 

5.4 

8.3 

9.1 

56.4 

^^        Erimo 

19.6 

16.5 

15.0 

15.6 

14.1 

9.6 

8.6 

9.8 

14.3 

18.0 

19.9 

20.7 

181.7 

^Jl|J^        Kti&hiro 

5.8 

6.0 

6.8 

8.7 

9.3 

3.1 

2.2 

1.1 

2.1 

5.3 

4.8 

5.3 

60.7 

JPJ-^1-        Abashiri 

7.2 

4.5 

5.9 

8.0 

8.3 

2.9 

1.6 

2.2 

3.4 

6.5 

7.9 

8.0 

66.4 

fS.M        Nemuro 

20.0 

16.7 

18.3 

19.9 

20.6 

13.2 

12.8 

10.2 

13.3 

25.0 

21.5 

21.5 

208.0 
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^J3=fc  Month 

_      |      - 

— 

m 

3£ 

/> 

-fc           A            Jl             -f             -f             +              £ 

"S^. 

J         X 

H 

X 

fi 

ft 

£            Jl 

^            ^            ^            >B             ¥ 

^^  Locality 

Jan.    i   Feb. 

March 

April 

May 

June 

July    i  Aug. 

Sept.    i     Oct.     '•    Nov.         Dec.     •  Annual 

9     jffi     f$     ft 

NUMBER    OF    HOURS    WITH    SUNSHINE. 


fflffi        Naha 
l&  ^  iL     K/iPO^Viirn;i 

137.6 

108.3 

136.7 

167.6 

189.9 

209.9 

3008 

277.8 

236.9 

191.0 

133.8 

131.6 

i 
222  l.y 

K*£        Miyazaki     . 
Bit^c        Kumamoto 

ffeft             S»g>l 

i&llKS-     Saseho 

163.9 
123.7 
119.6 

161.9 
123.5 
114.7 

146.3 
143.9 
141.5 

143.7 
143.9 
146.8 

147.3 
165.1 
157.9 

136.0 
145.3 
132.1 

191.7 
159.2 
131.6 

225.9 
215.1 
178.5 

166.2 
164.4 
145.6 

160.3 
167.4 
159.1 

173.3 
144.6 
152.4 

174.4 
108.7 
119.1 

1990.9 
1804.7 
1698.9 

* 

SglSj        Fuknoka 
•A-'fl'          Oihi 

101.5 

109.5 

143.4 

154.8 

184.5 

167.4 

1717 

223.2 

169.9 

174.4 

147.9 

111.8 

1860.0 

~]»|jj]        Shimonoseki 
gf  j|        Hiroshima 
^1            Kure 

111.5 
134.7 

113.7 
143.3 

147.3 
165.1 

153.0 
172.8 

200.8 
186.8 

164.4 
175.0 

170.8 

177.5 

235.5 

223.7 

182.4 
170.6 

170.4 
186.9 

144.6 
168.1 

104.8 
140.4 

1899.3 
2044.9 

|S  UJ         Matsuyama 
[JB](1|         Okay  a  ma 

njji|!f-          Aiino 

133.3 

156.0 

142.5 
163.2 

165.1 
180.1 

166.6 
189.2 

185.5 
211.2 

176.7 
193.5 

191.6 
211.0 

235.3 

246.2 

172.0 
181.6 

178.M 
190.3 

162.2 
171.7 

132.5 
162.6 

2041.8 
2256.6 

£ff$t     Tadotsu 
*|R        Osaka 
5f  n  $C  Ul     Wakayama 
III  J^         Tokiishima 

j§;*tl        Kochi 
&            Tsu 
^'  l5f  M     Nagoya 
$|f£        Hamamatsu 
ff5j$:        Numazu 

>££        Tokio 
$$4-        Choshi 

136.0 
147.2 
129.6 
155.3 

184.6 
137.9 
159.5 
172.7 
183.5 

186.2 

145.1 
157.2 
144.6 
156.7 

1843 
151.6 
177.2 
186.1 
187.3 

184.0 

175.5 
171.3 
163.0 
163.7 

179.4 
160.1 
192.0 
18J.7 
184.0 

173.2 

182.5 
182.5 
17t.5 
172.4 

169.2 
160.1 
182.8 
183.5 
181.1 

169.4 

202.4 
•204.8 
189.4 
188.1 

183.6 
164.0 
198.1 
195.4 

200.7 

191.0 

192.0 
191.2 
184.7 
172.2 

162.0 
148.8 
190.0 
173.7 
182.9 

166.1 

217.4 
201.2 
210.2 
198.4 

178.4 
170.4 
199.6 
202.8 
181.4 

168.0 

253.0 
251.2 
242.2 
237.6 

240.5* 
2U8.6 
233.2 
^210.6 
233  1 

210.3 

179.0 
181.2 
I7ti.8 
1625 

172.7* 
150.6 
182.0 
175.3 
179.9 

148.7 

1S0.1 
176.6 
166.4 
165.7 

176.6* 
157.3 
175.3 
166.0 
175.0 

151.8 

163.2 
171.0 
154.9 
166.3 

189.2* 
159.5 
173.4 
173.3 

184.2 

176.1 

139.6 
159.5 
133.4 
162.4 

189.8* 
151.7 
1L8.7 
176.9 

195.8 

187.6 

2165.7 
2194.9 
21.64.1 
2101.5 

2187,5 
1920.6 
2221.8 
2246.0 
226!).  1 

2114.8 

^J^        Ishinomaki 

^?~jff        "VTiyako 

JKW        Kioto 

^tft        Hikoiie 
il(J^.        Gifu 
i   ^p^        Kofu 

137.5 

111.9 
1566 

151.1 

1327 
167.0 

177.6 

170.3 
186.3 

185.2 

170.3 
181.9 

207.2 

194.6 
194.7 

187.7 

180.3 
183.8 

196.4 

194.4 

18^.7 

239.3 

235.5 
216.5 

176.2 

174.3 
164.5 

181.6 

175.9 
169.1 

163.6 

1552 
166.3 

144.9 

119.8 
117.2 

2148.6 

20152 
2116.6 

^!L!p        Nagano 
!  ^3  *  SP  ^     Utsunomiya 

102.1 

132.4 

161.6 

181.4 

198.9 

1G0.1 
1-247 

185.6 
106.7 

•207.6 
143  7 

137.3 
109  3 

152.2 
1380 

141.5 
167  3 

1110 
184  1 

1871.9 

Wfi  ^        Fukushima 

|l|ff^        Yamagata 
i'j*  H         Ifamada 

88.3 

112.2 

149.4 

180.0 

194.5 

175.2 

142.9 

167.8 

132.5 

130.4 

110.4 

77.8 

1661,4 

*%            Sakai 
^???        Kanazawa 

f^TJc        Fushiki 

61.6 
61.6 

71.5 

78.7 

117.1 

120.2 

156.3 
166.6 

1930 
197.9 

162.4 
172.6 

164.8 
165.9 

198.0 
212.6 

1403 
157.5 

142.1 

148.6 

109.4 
118.4 

59.7 
60.9 

1576.3 
1661.7 

^rr^        Niigata 
^Cffl         Akita 
pf^        Aomori 

368 
520 

51.9 
71.1 

1033 
137.4 

158.7 
183.9 

189.8 
201.5 

177.7 
180.0 

151.8 
151,0 

201.2 
197.0 

146.4 
155.6 

123  2 
139.7 

75.6 
84.4 

36.7 
45.2 

1453.1 

1598.8 

@E        Hakodate 
•ipSB        Suttsu 

102.9 

123.7 

182.2 

223.0 

231.5 

186.2 

169.4 

190.2 

159.6 

184.2 

119.5 

88.1 

1960.8 

iL'feS        Sapporo 
hjl|        Kainikawa 
-f-S        Tokachi 

86.3 
55.8 

111.5 
98.7 

164.4 
1-28.6 

207.4 
166.3 

212.0 
171.8 

182.9 
161.5 

183.8 
159.6 

186.3 
150.3 

163.7 
124.7 

166.0 
109.6 

96.7 
59.5 

81.4 
41.7 

1842.5 
1426.9 

^-^        Erimo 

$ijj&        Kushiro 

$P|$;        Abashiri 
tfi'^l        Nemuro 

86.4 
126.6 

151.1 
143.3 

186.1 
201.0 

200.2 
201.6 

2050 
291.7 

194.2 
144.9 

202.1 
151.4 

221.4 
141.0 

209.1 
150.0 

178.9 
170.3 

134.8 
138.8 

103.7 
132.4 

2073.3 
1892.9 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  10  YEARS,  1896-1905. 

m      * 

MISCELLANEA. 


V 

* 

¥•     $ 

9       B      » 

fUfl-H* 

*m 

Jft  $ 

Mean 

annual  i 

lumber  o 

f  days  with 

§*ife*H 

&ffi*g«3S 

^-..^ 

_^_.B 

Max.  Daily 

Abs.  Range  of 

Locality 

11 

15 

^ 

*  & 

£ 

Min.  Air 

-+sae!S_h 

Range  of 

Air  Temp,  dur- 

* 

* 

A 

K 

• 

Temp.  <0° 

Max.  Air 
Temp.  >25° 

Air  Temp. 

ing  the  period 

mm     x»-ha 

0.0 

0.0 

0.0 

•21.9 

0.0 

0.0 

197.6 

15.0 

28.9 

StJnllo     Kagosbiiini 

6.0 

3.5 

o.o 

17.9 

2.7 

10.7 

122.4      . 

17.0 

1    .0 

£•,'*£         Miyazaki 

0.2 

0.0 

0.0 

23.2 

2.5 

•29.7 

126.0 

•20,1 

.  13.5 

$fc£:        Kumamoto 

10.8 

.-  5.8 

0.2 

16.1 

12.2 

59.6 

134.7 

•24.0 

46.0 

f£.H         Saga 

15.6 

5.4 

0.0 

15.0 

:t.5 

30.5 

1*48 

•20.9 

42.3 

(&  ill  {&     Saseho 

15.9 

11.6 

-  0.3 

12.7 

0.5 

1-2.7 

115.6 

18.5 

40.6 

j|*j|f         Nagasaki 

11.7 

16.8 

0.6 

15.2 

0.2 

14.4 

.107.8 

17.1 

41.2 

HlJjjj?         Itsugahara 

11.5 

12.2 

0.6 

13.2 

1.8 

38.5 

96.9  ' 

18.3 

42,-2 

I^JM]         l\iknokn 

18.0 

21.8 

1.7 

17.3 

3.8 

30.6 

111.5 

22.2 

40.9 

;fc5J-         Oita 

9.1 

1.9 

00 

35.6 

8.6 

23.4 

96.5 

20.5 

40.1 

~FP!         Shimonoseki 

14.6 

25.7 

00 

18.1 

5.5 

10.8 

97.7 

16.1 

42.0 

J|f  |k         Hiroshima 

21.4 

6.8 

O.I 

12.4 

3.6 

47.5 

104.6 

17.8 

42.9 

l£L            Knre 

1-2.6 

2.3 

0.1 

9.0 

2.2 

•27.7 

118.7 

18.0 

41.0 

ftUM         Mfttsuyama 

14.9 

17.2 

0.1 

11.2 

3.7 

45.4 

114.1 

20.5 

42.1 

(Kill!         Okayama 

17.6 

5.9 

0.3 

13.0 

7.8 

50.1 

110.3 

19/J 

42.7 

B^i?        Ajino 

13.5 

4.9 

0.0 

10.2 

2.9 

37.4 

101.2 

17.5 

41.9 

^>JJ$S     Tadotsn 

13.0 

14.4 

0.7 

13.8 

5.2 

•24.6 

99.0 

18.2 

41.9 

^C  IS         Osaka 

13.8 

8.5 

0.1 

12.0 

21.8 

43.8 

11.8 

18.0 

41.8 

ftlllffrUJ     Wakayania 

15.1 

17.6 

0.2 

15.9 

2.5 

26.4 

111.6 

17.6 

40.7 

3fg  j|        Tokushinm 

12.8 

9.9 

0.1 

13.2 

4.3 

24.9 

109.6 

19.4 

40.1 

jllj^fl        Kochi 

43 

0.4 

0.3 

12.8 

4.8 

36.5 

125.5 

18.9 

42.3 

$?:            Tsu 

163 

6.4 

0.2 

14.4 

2.2 

36.8 

98.1 

18.9 

43.2 

jg  •jjj'  j^     NagO>  a 

17.7 

4.8 

0.1 

13.3 

5.6 

57.4 

116.5 

19.8 

44.2 

2gf2        Hamamatsu 

7.2 

1.0 

0.2 

9.7 

3.D 

25.0 

101.4 

15.7 

40.8 

•J8$t        Numazu 

3.0 

4.8 

0.5 

13.3 

0.1 

34.1 

105.4 

18.9 

42.5 

j|[jj(        Tokio 

13.2 

8.2 

0.3 

12.9 

12.2 

58.0 

88.6 

19.5 

43.5 

£ife~/'         Choshi 

7.1 

2.8 

1.1 

17.0 

26.4 

26.6 

60.2 

17.6 

38.0 

2J:$5         Ishinonmki 

46.6 

9.6 

08 

13.3 

51.7 

90.8 

37.3 

25.7 

45.6 

'jij'  "|?|         Miyako 

50.6 

17.9 

0.0 

6.7 

16.9 

121.4 

50.3 

23.4 

51.2 

j£ft(5        Kioto 

33.4 

14.3 

0.4 

14.5 

5.1 

97.4 

119.2 

24.0 

47.9 

IsF^J         Hikone 

34.5 

12.3 

0.0 

19.9 

2.4 

46.4 

81.5* 

21.6 

46,3 

ftJJ^.         Gifu 

21.1 

4.0 

0.2 

16.7 

4.1 

51.6 

50.2 

23.5 

45.9 

tp  Iff         Kot'u 

12.1 

3.2 

0.4 

15.3 

11.7 

94.2 

119.1 

48.8 

49.8 

J^gff         Nagano 
?lifl&'     Utsunomiya 

67.7 
20.1 

5.2 
5.3 

0.5 
1.1 

16.6 
20.5 

10.5 
I'M 

112.5 
107.0 

98.8 

88.1 

23.9 
23.7 

52.4 
49.5 

$|Jij        Fukushinia 

58.6 

4.5 

0.1 

10.6 

11.9 

104.7  ' 

89.1 

27.1 

49.4 

Ulff£         Yamagata 
jU  |j|         Hamada 

83.1 
26.1 

4o!s 

0.8 
0.0 

14.2 
12.6 

18.7 
3.1 

115.4 
15.6 

85.7 
79.2 

24.6 
20.7 

52.0 
41.8 

jt§-             Sakai 

35.9 

34.3 

0.3 

12.7 

6.6 

28.4 

92.5 

20.5 

47.3 

§£ffl         Kanazawa 

49.3 

44.3 

1.8 

17.8 

0.0 

56.0 

95.0 

21.3 

48.2 

tR^         Fusbiki 

53. 

29. 

0. 

15. 

3. 

47. 

81. 

22.8 

48.7 

j$fj£J         \iieata 

64.3 

49.9 

0.7 

19.5 

3.4 

62.0 

75.4 

21.1 

45.7 

?AHI         Akita 

88.9 

50.3 

1.2 

19.2 

6.2 

100.1 

58.7 

20.0 

53.7 

1^^:        Aomori 

99.0 

54.1 

1.4 

9.2 

10.4 

119.8 

44.7 

22.6 

54.2 

@^H         Htikodatt; 

101.5 

33.5 

0.2 

12.4 

5.0 

136.2 

22.5 

20.7 

53.9 

^115        Suttsu 

113.5 

55.1 

4.8 

10.0 

5.3 

119.0 

15.2 

11.7 

49.2 

tLlS        Sapporo 

117.7 

37.5 

0.1 

8.9 

6.5 

167.5 

34.5 

24.9 

56.6 

|-JI|        Kamikav.-i 

127.7 

23.2 

0.9 

12.5 

-29.6 

180.8 

44.3 

32.9 

7o.9 

•f-BJ!        Tokacbi 

75.8 

5.7 

0.8 

6.6 

6.3 

195.3 

43.6 

14.3 

73.0 

•^^        Erimo 

58.0 

8.3 

0.0 

4.2 

91.2 

118.7 

... 

... 

^l|J§-         Kusbiro 

84.2 

13.2 

1.1 

7.6 

15.5 

197.7 

18.6 

29.6 

66.1 

^1/li         Abashiri 

99.4 

15.7 

0.5 

9.8 

22.7 

160.0 

15.9 

24.5 

65.0 

^t^        Nomaro 

89.4 

23.5 

1.5 

7.2 

90.0 

156.1 

3.3 

26.2 

520 
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JRESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


I^V.     fi$S.  Month 

— 

— 

2 

ra 

£ 

* 

-fc 

A 

A 

t 

f 

± 

* 

I             ^^^\ 

ft 

R 

ft 

ft 

n 

fi 

ft 

ft 

ft 

n 

ft 

£ 

^ 

J|45  Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

I 

MEAN    AIR   PRESSURE. 


JjJff        Naha 

764.7 

764.5 

762.8 

761.0 

758.5 

756.5 

756.0 

755.9 

756.8 

760.4 

763.2 

765.2 

760.5 

M^  6     Kagoshima 

65.7 

65.2 

63.6 

61.6 

59.2 

56.9 

56.7 

57.3 

58.4 

62.2 

65.0 

66.2 

61.5 

"JUtifa        Miyazaki 

65.4 

65.0 

63.6 

61.8 

59.3 

57.0 

56.6 

57.4 

58.7 

62.4 

65.0 

65.9 

61.5 

Jl^        Kumamoto 

66.5 

65.9 

64.2 

61.9 

59.3 

56.8 

56.5 

57.3 

58.7 

62.9 

65.6 

66.9 

61.9 

fe^H        Saga 

66.4 

659 

64.3 

61.9 

59.2 

56.6 

56.2 

57.0 

58.7 

63.0 

65.7 

66.7 

61.8 

Jpf         Nagasaki 

66.4 

65.9 

642 

61.8 

59.3 

56.7 

56.3 

57.1 

58.6 

62.9 

65.6 

6f,.7 

61.8 

MM        Itsugahara 

66.5 

66.1 

64.4 

62.2 

59.5 

56.9 

56.3 

57.2 

59.5 

63.6 

65.9 

66.8 

62.0 

gg[S51        Fukuoka 

66.4 

65.8 

64.3 

62.0 

59.1 

56.4* 

56.1 

57.0 

59.0 

63.2 

65.7 

66.5 

61.8 

;Jc5J"         Oita 

65.8 

65.4 

64.1 

61.9 

59.8 

56.4 

56.1 

57.0 

58.8 

62.8 

65.2 

66.0 

61.6 

~Fffj        Shimonoseki 

66.0 

656 

64.4 

62.0 

59.3 

56.7 

56.1 

57.1 

58.9 

63.1 

65.4 

66.2 

61.8 

Jiff  K}        Hiroshima 

65.9 

65.6 

64.5 

62.3 

59.5 

57.0 

56.4 

57.4 

59.3 

63.4 

65.5 

66.1 

61.9 

$2  U4         Matstiyama 

65.7 

65.4 

64.2 

62.1 

59.4 

•56.9 

56.5 

57.5 

59.1 

63.0 

65.3 

66.0 

61.8 

Pg  Uj         Okayama 

65.5 

65.3 

64.4 

62.3 

59.5 

57.0 

56.4 

57.5 

59.4 

63.3 

65.4 

65.8 

61.8 

$H  Sft  Ul    Wakay  ama  \/ 

64.9 

64.7 

64.1 

62.3 

59.5 

57.1 

56.6 

57.7 

59.0 

63.0 

65.0 

65.2 

61.6 

•frM.        Osaka 

64.8 

64.7 

63.8 

61.9 

59.4 

57.1 

56.6 

57.5 

59.2 

62.8 

64.9 

65.3 

61.5 

jlb&l        Kochi 

64.6 

64.2 

63.3 

61.7 

59.3 

57.1 

56.7 

58.3 

58.9 

62.3 

64.5 

65.0 

61.3 

&            Tsu 

64.1 

64.1 

63.7 

62.2 

59.5 

57.S 

56.6* 

57.8* 

59.6* 

62.8* 

64.5* 

64.5 

61.5 

45  Sit    Nagoya 

63.9 

63.8 

63.4 

62.0 

59.3 

57.2 

56.6 

57.8 

59.4 

62.6 

64.2 

64.3 

61.2 

JU&        Hamamatsu 

63.0 

62.3 

62.6 

61.7 

59.3 

57.3 

56.9 

58.1 

59.3 

62.2 

63.4 

63.4 

60.8 

iS^        Nuraazu 

61.9 

61.9 

62.3 

61.7 

59.3 

57.4 

56.9 

58.2 

59.6 

62.3 

63.1 

62.3 

60.6 

jC5jf        Tokio 

62.2 

62.3 

62.8 

62.0 

59.2 

57.3 

56.7 

58.1 

59.9 

62.8 

63.4 

62.5 

60.8, 

|^^J-        Chochi 

61.7 

61.9 

62.5 

61.9 

59.3 

57.5 

57.0 

58.3 

59.9" 

62.4 

63.0 

62.1 

60.6 

^J^g        Ishinomaki 

61.8 

62.1 

62.9 

62.1 

59.7 

57.9 

56.8 

58.1 

.'"•  60.2 

63.0 

63.2 

62.0 

60.7 

'g-Jj        Miyako 

61.4 

61.7 

62.6 

62.0 

59.0 

57.7 

57.0 

58.4 

60.6 

63.1 

62.7 

61.4 

60.6 

Tjffg        Kioto 

64.8 

64.7 

64.2 

62.5 

59.6 

57.3 

56.7 

57.8 

59.5 

63.1 

65.0 

65.2 

61.7 

ilf^J^L        Gifu 

64.0 

63.9 

63.5 

62.1 

59.3 

57.2 

56.6 

57.8 

59.4 

62.7 

64.3 

64.4 

61.2 

Jigf        Nagano 

64.1 

64.2 

64.8 

62.3 

59.1 

56.9 

56.2 

57.6 

59.8 

63.2 

64.8 

64.2 

61.4 

T^iP^T    Utsunoiniya 

62.1 

62.2 

62.8 

62.0 

59.3 

57.4 

56.8 

58.2 

60.1 

60.3 

63.5 

62.5 

60.8 

jjjgjL        Fukushima 

'62.6 

63.3 

63.5 

62.6 

59.5 

57.6 

56.9 

58.3 

60.5 

63.5 

63.9 

62.8 

61.3 

jlj^        Yamagata 

62.8 

63.0 

636 

62.4 

59.2 

57.2 

56.5 

58.0 

60.2 

63.5 

64.0 

62.9 

61.1 

ij|            Sakai 

65.2 

65.1 

64.4 

62.3 

59.2 

56.8 

56.2 

57.3 

59.5 

63.5 

65.2 

65.3 

61.7 

^j£?|!        Kanazawa 

64.2 

64.4 

64.2 

62.3 

59.3 

57.0 

56.5 

57.6 

59.6 

63.2 

64.7 

64.3 

61.5 

-f^TJc        Fushiki 

64.2 

64.4 

64.3 

625 

59.3 

57.1 

56.4 

57.6 

59.6 

62.2 

64.7 

64.3 

61.5 

gfjjg        Niigata 

62.7 

62.9 

63.3 

62.0 

58.8 

56.7 

56.1 

57.5 

59.5 

62.8 

63.6 

62.7 

60.7 

%^P3         Akita 

62.3 

62.4 

63.1 

62.1 

59.0 

57.1 

56.4 

57.6 

59.8 

63.0 

63.3 

62.2 

60.7 

^^        Aomori 

61.6 

61.8 

62.6 

61.7 

58.6 

57.2 

56.5 

57.8 

60.1 

62.9 

62.8 

61.5 

60.4 

|g|£j!{        Hakodate 

61.0 

61.5 

62.3 

61.6 

58.6 

57.3 

56.6 

57.9 

60.2 

62.6 

62.2 

60.9 

60.2 

jgf  jS        Suttsu 

60.6 

61.1 

61.6 

60.9 

57.9 

56.8 

56.1 

57.4 

59.8 

62.2 

61.8 

60.5 

59.7 

tL1^        Sapporo 

60.3 

61.1 

61.5 

610 

57.9 

56.9 

56.2 

57.6 

60.1 

62.2 

61.6 

60.1 

59.7 

j-jlj        Kamikawa 

59.7 

60.5 

60.7 

60.2 

57.3 

56.3 

55.7 

57.1 

59.8 

61.6 

60.7 

59.2 

59.1 

Hlgfg        Erimq 

59.2 

59.9 

60.9 

60.8 

59.0 

57.5 

56.9 

58.8 

60.1 

61.6 

60.4 

58.5 

59.5 

$l|S&        Kushiro 

59.9 

60.6 

61.6 

61.4 

58.5 

57.8 

57.2 

58.6 

60.9 

62.2 

60.8 

58.9 

59.9 

^^        Abashiri 

59.4 

60.7 

61.2 

60.7 

58.0 

57.4 

56.7 

58.0 

60.5 

61.7 

60.5 

58.8 

59.6 

ij-Hgf        Nemuro 

58.8 

60.0 

60.8 

61.1 

58.5 

57.9 

57.2 

58.6 

60.6 

61.8 

60.3 

58.4 

59.5 

„ 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905* 


Jan. 


Feb. 


March 


H 

J3 

April 


±L 


May 


June 


n 

Jtily 


A 


Aug. 


R 

Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


MEAN    AIR    TEMPERATURE. 


?JI5£f        Naha 

16.3 

15.7 

18.0 

20.9 

23.2 

25.8 

27.7 

27.7 

26.6 

23.9 

20.8 

17.4 

22.0 

^l^illa     Kagoshima 

7.5 

7.5 

11.1 

15.7 

18.8 

22.2 

25.8 

26.7 

24.4 

19.1 

14.0 

9.1 

16.8 

71^        Miyazaki 

7.2 

7.4 

11.2 

15.9 

19.1 

22.7 

26.2 

26.9 

24.0 

18.6 

13.4 

8.6 

16.8 

$£?£        Kumamoto 

4.8 

5.2 

9.3 

14.7 

18.5 

22.5 

26.1 

27.1 

23.8 

17.3 

11.5 

6.5 

15.6 

£H!        Saga 

5.0 

5.2 

8.9 

14.'2 

18.3 

22.3 

25.8 

26.9 

23.4 

17.1 

11.7 

6.8 

15.5 

Jiilifif        Nagasaki 

6.0 

5.8 

9.3 

14.3 

17.8 

21.7 

25.5 

26.6 

23.5 

17.9* 

12.9* 

7.9 

15.8 

HJ!^        Itsiigahara 

4.7 

4.9 

8.3 

12.8 

16.8 

20.4 

24.3 

25.8 

22.4 

17.0 

11.7 

6.8 

14.7 

jjgpg         Fnkuoka 

5.2 

5.1 

8.0 

13.0 

17.1 

21.3 

25.4 

26.4 

22.7 

16.4 

11.5 

7.1 

14.9 

•Kft        Oita 

5.8 

5.5 

8.4 

13.2 

17.2 

21.2 

25.1 

26.1 

22.9 

17.4 

12.5 

7.6 

15.3 

~F$3        Shimonoseki 

5.6 

5.2 

8.2 

13.0 

17.0 

20.9 

24.7 

26.5 

23.1 

17.7 

12.8 

7.6 

15.2 

J^  j|        Hiroshima 

4.1 

4.1 

7.5 

12^8 

16.9 

21.4 

25.3 

26.5 

23.0 

16.7 

11.0 

5.9 

14.6 

^SlJj        Matstayama 

4.8 

4.6 

7.8 

12.9 

16.8 

'21.5 

25.3 

26.2 

22.7 

16.6 

11.6 

6.9 

14.8 

[SJ  UJ        Okayama 

3.7 

3.7 

7.1 

12.9 

17.2 

21.5 

25.5 

26.8 

-23.0 

36.4 

10.6 

5.6 

14.5 

WlfftUj     Wakayama  y 

4.1 

4.1 

7.5 

13.4 

17.7 

22.0 

25.8 

27.3 

23.5 

16.9 

11.1 

6.2 

15.0 

AK        Osaka 

4.8 

4.8 

8.7 

13.8 

17.7 

21.9 

25.9 

27.0 

23.5 

17.2 

11.8 

7.0 

15.3 

^^]        Kochi 

.  5.6 

6.0 

9.8 

14.8 

18.1 

21.7 

25.1 

26.1 

23.3 

17.8 

12.4 

7.3 

15.7 

8E           Tsn 

4.2 

4.1 

7.1 

12.7 

16.9 

21.1 

25.0 

26.1 

22.6 

16.4 

11.0 

6.2 

14.4 

'fclS'It    Nagoya 

3.3 

3.7 

7.4 

13.3 

17.5 

21.6 

25.5 

26.6 

23.1 

16.5 

10.6 

5.4 

14.5    1 

gff}S        Hamamatsu 

5.1 

5.3 

8.6 

13.8 

17.4 

21.0 

24.5 

25.9 

23.2 

17.4 

12.2 

7.1 

15.1 

i3}f:        Numazu 

5.3 

5.8 

8.7 

13.7 

17.4 

21.1 

24.5  - 

25.8 

23.1 

17.3 

12.2 

7.5 

15.2 

Jgjit        Tokio 

3.1 

3.7 

6.8 

12.5 

16.7 

20.6 

23.9 

25.4 

22.1 

16.0 

10.2 

5.2 

13.9 

$fe^        Choshi 

5.1 

5.4 

8.2 

13.0 

16.6 

19.8 

22.8 

24.5 

22.6 

17.8 

12.7 

7.4 

14.7 

^J^        Ishinomaki 

99.8 

0.3 

3.0 

9.0 

13.5 

17.6 

21.0 

22.8 

19.9 

13.8 

7.8 

7.6 

10.9 

^"S1        Miyako 

99.6 

99.7 

2.4 

8.1 

12.7 

16.2 

19.6 

21.8 

18.5 

12.5 

7.2 

2.3 

10.0 

gfP        Kioto 

2.5 

2.8 

6.3 

12.2 

16.6 

21.0 

24.8 

26.0 

22.2 

15.3 

9.3 

4.3 

13.6 

m$J|L        Gifu 

3.1 

3.6 

7.2 

13.0 

17.3 

21.4 

25.'2 

263 

22.8 

16.2 

10.5 

5.3 

14.3 

^U        Nagano 

93.5 

98.6 

2.8 

9.7 

]4.7 

19.0 

22.8 

23.9 

20.0 

•12.9 

6.6 

1.2 

10.9 

-J-Ufl^T    Utsunomiya 

0.8 

1.5 

4.9 

11.0 

15.4 

19.7 

22.9 

24.1 

20.8 

14.4 

8.0 

2.8 

12.2 

j^g        Fiikushima 

0.6 

0.8 

3.8 

10.1 

15.8 

19.2 

22.6 

23.8 

20.1 

13.4 

7.7 

3.1 

11.8 

\llff£        Yamagata 

98.5 

98.7 

2.2 

9.0 

14.5 

19.1 

22.6 

23.7 

19.5 

12.4 

6.4 

1.3 

10.7 

^            Sakai 

4.1 

3.8 

6.9 

12.1 

16.4 

20.7 

24.6 

2^.1 

22.4 

16.3 

11.2 

6.4 

14.2 

^rp         Kanazawa 

2.5 

•2.2 

5.4 

111 

15.8 

20.1 

23.9 

25.4 

21.7 

15.3 

9.8 

4.9 

13.1 

ftfc        Fnshiki 

2.5 

2.1 

5.4 

10.7 

15.4 

19.9 

23.9 

25.6 

21.0 

15.8 

10JO 

7.0 

13.3 

3ffii        Niigata 

1.5 

1.3 

4.5 

10.3 

15.1 

19.5 

23.3 

25.1 

21.6 

152 

9.4 

4.1 

12.6 

%»cffl        Akita 

98.7 

98.7 

2.0 

8.6 

13.4 

18.1 

21.6 

23.3 

19.3 

12.5 

6.9 

1.5 

10.4 

if  ^        Aomori 

97.4 

97.7 

0.5 

7.0 

12.0 

18.4 

20.4 

22.5 

18.5 

11.9 

5.9 

0.1 

9.2 

®gf        Hakodate 

97.1 

97.5 

0.6 

6.3 

10.8 

14.4 

18.5 

21.1 

17.5 

11.4 

5.5 

99.8 

8.4 

sg  tf|5        Suttsu 

96.5 

97.5 

0.0 

5.7 

10.3 

14.3 

18.3 

20.6 

17.5 

11.5 

5.0 

99.1 

8.0 

tilt®         Sapporo 

93.7 

94.4 

98.1 

5.2 

10.5 

14.9 

18.6 

20.2 

15.9 

9.3 

2.9 

96.6 

6.7 

±J||        Kamikawa 

88.8 

90.9 

95.7 

3.4 

9.9 

15.1 

18.7 

19.6 

14.3 

7.1 

0.8 

94.0 

5.0 

^•^        Erimo 

97.4 

97.2 

99.3 

3.6 

7.2 

10.9 

15.2 

18.1 

16.7 

12.1 

6.2 

0.4 

7.0 

^]J§        Knshiro 

91.0 

92.0 

96.1 

3.1 

8.0 

12.4 

16.3 

18.1 

14.2 

7.7 

0.9 

94.4 

4.5 

%®fc        Abashiri 

93.4 

92.9 

96.6 

3.6 

8.4 

12.2 

16.4 

18.8 

15.4 

9.6 

2.7 

96.8 

5.6 

tB^        Nemuro 

95.3 

94.6 

96.9 

2.8 

6.8 

10.0 

14.1 

16.8 

15.1 

10.7 

4.4 

98.6 

5.5 

„  ( -+*& *;ai 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


\,    ,B=fc  Month 

— 

— 

— 

m 

s 

- 

-t 

A 

A 

+ 

f 

± 

* 

>x^: 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

^ 

J|  £  Locality"\^^ 

Jan. 

Feb. 

March    Airil 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    DAILY   MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


2f|5|£         S>aha 

19.6 

18.8 

21.2 

24.2 

26.5 

29.0 

31.2 

31.2 

30.0 

27.3 

24.0 

20.6 

25.3 

fillil  j|     Kagoshima 

12.1 

12.2 

15.7 

20.2 

23.3 

26.1 

29.8 

31.1 

28.6 

23.9 

19.2 

14.0 

21.4 

g'llft        Miyazaki 

12.7 

12.7 

15.8 

20.3 

23.5 

26.4 

30.1 

31.2 

28.1 

23.4 

19.2 

14.6 

21.5 

fitft.        Rumamoto 

10.6 

11.0 

15.0 

20.4 

24.3 

27.5 

30.8 

32.4 

29.1 

23.8 

18.4 

12.6 

21.3 

fe!E        Saga 

9.8 

10.1 

13.9 

19.5 

23.0 

26.7 

30.1 

31.7 

28.3 

23.1 

17.8 

12.0 

20.5 

^illl1        Nagasaki 

9.9 

10.1 

13.8 

18.9 

'     225 

25.9 

29.4 

30.9 

27.8 

22.6* 

17.5* 

11.9 

20.0 

jHJj£        Itsugahara 

9.4 

9.7 

12.8 

17.3 

21.7 

24.0 

28.0 

29.7 

26.4 

22.3 

17.1 

11.7 

19.2 

$gt5ij        Fnkuoka 

9.0 

9.5 

13.1 

18.2. 

22.4 

25.9 

29.7 

31.2 

27.4 

22.2 

17.1 

11.7 

19.8- 

*5?        Oita 

10.1 

9.6 

12.3 

17.4 

21.5 

25.0 

28.8 

30.2 

26.8 

21.8 

17.3 

12.5 

19.4 

~FH!        Shimonoseki 

8.8 

8.6 

12.0 

17.0 

21.0 

24.6 

28.3 

30.4 

26.9 

21.8 

16.6 

11.1 

18.9 

Jf£  H        Hiroshima 

9.1 

9.1 

12.5 

17.8 

22.1 

26.7 

29.2 

31.0 

27.6 

22.3 

16.9 

11.3 

19.6 

12  UJ         Matsuyama. 

9.5 

9.4 

12.8 

18.3 

22.3 

26.4 

30.0 

31.5 

27.9 

22.5 

17.2 

11.9 

20.0 

gBj  |1|         Okayama 

8.6 

8.6 

12.1 

18.0 

22.4 

25.9 

29.5 

31.2 

27.4 

21.8 

16.5 

10.9 

19.4 

$n|fftUJ     Wakayamay 
*|5g        Osaka 

8.7 
9.1 

8.9 
9.2 

12.4 

12.8 

18.6 
18.7 

22.8 
22.4 

26.6 
26.0 

30.1 
29.8 

32.1 
31.5 

28.2 
27.7 

22.2 
21.9 

16.5 
16.7 

11.2 
11.5 

19.8 
19.7 

itjft]        Kochi 

11.7 

11.8 

15.2 

20.0 

23.1 

25.9 

29.1 

30.9 

28.1 

23.5 

18.7 

13.7 

21.0 

3t            Tsu 

8.7 

8.9 

11.9 

17.3 

21.4 

25.0 

'   28.8 

30.1 

26.7 

21.1 

16.0 

11.1 

18.9 

45  'fi'It    Nagoya 

8.3 

9.1 

12.8 

18.6 

22.9 

26.3 

30.1 

31.6 

28.0 

22.0 

16.5 

10.7 

19.7 

$fj;f2        Hamamatsu 

7.7 

8.4 

11.8 

16.8 

20.5 

23.7 

27.2 

23.8 

26.0 

20.2 

15.1 

9.8 

18.0 

fSif:        Numazu 

10.8 

11.3 

13.7 

18.4 

21.9 

24.9 

28.2 

30.1 

27.5 

22.2 

17.8 

13.4 

20.0 

^^        Tokio 

8.4 

8.7 

11.7 

17.2 

21.3 

24.7 

27.9 

29.7' 

26.2 

20.5 

15.5 

10.8 

18.5 

J#J-        Choshi 

9.3 

9.4 

11.6 

16.3 

19.8 

22.8 

25.9 

27.7 

25.5 

'20.7 

16.6 

11.8 

18.1 

~£j%£        Ishinomaki 

3.5 

4.3 

7.3 

13.3 

17.5 

21.0 

24.2 

25.9 

-23.4 

18.0 

12.2 

6.3 

14.7 

g-£         Miyako 

6.0 

6.0 

8.5 

14.3 

18.8 

21.0 

24.3 

26.6 

23.5 

19.0 

14.3 

8.8 

15,9 

^rgf        Kioto 

8.9 

9.3 

12.9 

18.9 

23.2 

26.6 

30.1 

32.0 

28.1 

22.5 

16.7 

11.2 

20.0 

llj£J|L         Gifu 

8.5 

9.3 

12.9 

18.6 

23.0 

26.5 

30.1 

31.6 

28.0 

22.2 

36.7 

10.8 

19.8 

.glPf         Nagano 

3.1 

-      3.8 

8.8 

16.4 

21.6 

25.0 

28.3 

29.7 

25.7 

18.9 

12.7 

6.3 

16.7 

^SR^     Utsunomiya 

7.6 

8.2 

11.4 

17.1 

21.3 

24.7 

27.6 

29.2 

25.8 

20.2 

15.2 

10.0 

18.2 

^g^        Fiikushima 

4.6 

5.3 

8.7 

16.2 

21.4 

24.8 

27.5 

'29.0 

25.1 

19.2 

13.5 

7.3 

16.9 

iJjJ^        Yamagata 

2.4 

3.3 

7.0 

15.2 

21.1 

24.9 

27.6 

29.1 

25.0 

18.1 

11.6 

5.1 

15.9 

^            Sakai 

7.6 

7.4 

10.9 

16.7 

•21.5 

25.0 

28.5 

30.2 

26.3 

20.8 

15.7 

10.1 

18.4 

^?^        Kanazawa 

6.4 

6.4 

10.1 

16.4 

21.0 

24.7 

28.2 

30.5 

27.0 

20.6 

14.7 

9.0 

17.9 

-f^*        Fnshiki 

5.7 

5.9 

9.5 

14.9 

20.0 

23.5 

27.5 

29.5 

25.8 

19.9 

14.4 

8.3 

17.1 

^f}^         Niigata 

4.4 

4.5 

8.6 

15.1 

20.0 

23.7 

27.0 

29.2 

25.9 

19.5 

13.4 

7.3 

16.5 

fAH        Aldta 

2.0 

2.4 

6.0 

13.3 

18.0 

22.2 

25.4 

27.6 

24.3 

17.9 

11.3 

4.8 

14.6 

1^^        Aomori 

0.7 

1.6 

4.6 

12.2 

17.2 

20.9 

24.4 

26.9 

23.2 

17.1 

10.0 

3.2 

13.5 

©g|        Hakodate 

0.6 

1.3 

4.3 

10.8 

15.0 

18.4 

22.1 

24.8 

21.9 

16.6 

9.6 

3.1 

12.4 

Suttsu 

99.3 

99.9 

2.8 

9.1 

14.3 

17.8 

21.5 

23.9 

20.7 

14.9 

8.0 

1.8 

11.1 

^LH        Sapporo 

98.2 

99.1 

2.4 

10.6 

16.4 

20.6 

23.7 

25.4 

21.4 

]5.4 

7.6 

0.9 

11.8 

±.jll        Kamikawa 

95.8 

97.6 

1.8 

9.S 

17.3 

21.9 

24.9 

•    25.4 

20.6 

13.9 

5.6 

98.0 

11.1 

^^        Erimo 

99.6 

99.3 

1.5 

5.9 

2.8 

g!|^[.        Kushiro 

97.8 

98.4 

1.8 

9.0 

14.3 

18.2 

21.5 

23.0 

19.7 

14.8 

7.5 

1.0 

10.6 

$1^        Abashiri 

97.2 

97.2 

0.7 

8.5 

13.5 

16.3 

20.1 

22.5 

19.5 

14.4 

7.2 

0.6 

9.8 

®^        Neinuro 

98.1 

97.7 

0.5 

6.7 

11.0 

13.9 

17.9 

20.4 

18.4 

14.1 

7.7 

1.5 

9.0 

w  I  Lost  1893 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


^^C  Month 

— 

— 

— 

m 

E 

/"» 

-t 

A 

*.             -f 

_•  , 

J 

£ 

~~\^ 

k 

R 

n 

X 

n 

^ 

JJ 

,8 

^ 

^ 

n 

ft 

# 

if  #  Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    DAILY   MINIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


7?tf|f        Naha 

13.3 

17.3 

15.0 

18.0 

20^4 

23.3 

24.9 

24.8 

23.8 

21.1 

18.0 

14.3 

19.5 

$L$lia    Kagoshima 

3.3 

3.3 

7.0 

11.7 

14.7 

19.0 

22.5 

23.4 

21.2 

15.4 

9.7 

5.0 

13.0 

'jgitif        Miyazaki 

1.6 

1.8 

6.0 

10.9 

14.3 

18.8 

22.5 

23.0 

20.2 

13.7 

7.7 

2.8 

11.9 

^g^:        Kumamoto 

99.2 

99.5 

3.5 

8.4 

12.2 

17.6 

21.8 

22.3 

18.8 

11.2 

5.0 

0.8 

10.0 

feH        Saga 

1.0 

1.2 

4.6 

9.5 

13.5 

18.4 

22.5 

23.2 

19.5 

12.5 

7.0 

2.7 

11.3 

J^illf        Nagasaki 

2.5 

2.2 

5.4 

10.1 

13.6 

18.2 

22.'4 

23.4 

20.2 

14.0* 

9.0* 

4.4 

12.1 

jgcJijC        Itsugahara 

0.3 

0.3 

4.0 

8.5 

12.3 

16.7 

21.5 

22.7 

19.1 

12.6 

6.9 

2.2 

10.7 

HUB]        Fukuoka 

1.0 

0.7 

3.5 

7.8 

11.6 

17.1 

21.9 

22.5 

18.4 

10.9 

6.2 

2.8 

10.4 

•frift        Oita 

1.6 

1.3 

4^3 

8.9 

12.7 

17.6 

21.9 

21.8 

19.5 

,  13.2 

7.8 

3.3 

11.9 

fgU        Shimonoseki 

2.9 

2.2 

5.0 

9.7 

13.7 

18.0 

22.1 

23.5 

20.3 

14.5 

9.7 

51 

12.2 

Jf  Ik        Hiroshima 

999 

99.3 

2.7 

7.8 

11.8 

17.4 

21.7 

22.6 

18.9 

11.8 

6.1 

1.6 

10.2 

$£  Ul        Matsuyama 

0.1 

99.7 

2.8 

7.5 

11.2 

16.8 

21.5 

22.1 

18.5 

11.3 

6.3 

2.1 

10.0 

PJJ]  |ij        Okayama 

99.6 

99.4 

2.5 

7.9 

12.2 

17.4 

22.1 

23.1 

19.3 

11.8 

5.7 

1.2 

10.2 

^J$£        Osaka 

99.9 

99.7 

2.8 

8.2 

12.5 

17.9 

22.4 

23.3 

19.6 

12.2 

6.2 

1.8 

10.7 

?fl  3K  Ul     Wakayama 

0.9 

0.5 

3.7 

8.8 

12.7 

180 

22.5 

23.1 

19.7 

12.8 

7.2 

2.8 

11.0 

JH£n        Kochi 

0.8 

1.0 

5.0 

10.1 

13.5 

18.0 

21.6 

22.2 

19.6 

13.4 

7.4 

2.3 

11.2 

J£           Tsu 

0.3 

0.1 

2.9 

8.4 

12.7 

17.7 

22.0 

22.8 

19.4 

12.4 

6.6 

2.2 

10.6 

^Wlt    Nagoya 

99.0 

99.0 

2.5 

8.2 

12.3 

17.4 

21.8 

22.8 

19.3 

12.0 

5.5 

0.8 

10.0 

jgfjv        Hamamatsu 

1.2 

1.0 

•     4-1 

9.4 

13.1 

17.4 

21.3 

22.4 

19.8 

13.6 

8.0 

3.2 

11.2 

Q^:        Numazu 

0.2 

0.6 

3.9 

9.1 

12.8 

17.6 

21.4 

^22.2 

19.5 

13.1 

7.1 

2.2 

10.8 

^jjf        Tokio 

98.8 

99.3 

2.4 

8.0 

12.3 

17.1 

20.7 

22.0 

18.9 

12.3 

5.7 

0.6 

9.8 

g^^.        Choshi 

1.0 

1.3 

4.7 

9.4 

13.4 

17.1 

20.4 

22.0 

20.3 

15.0 

8.6 

3.2 

11.4 

;jj^g        Ishinomaki 

96.4 

96.6 

93.4 

4.8 

9.7 

14.4 

18.3 

20.1 

16.7 

9.7 

3.5 

99.2 

7.4 

'jr-fa        Miyako 

94.8 

94.6 

97.6 

2.9 

7.6 

12.3 

16.2 

18.3 

14.7 

7.6 

1.9 

97.5 

5.5 

3jftf|5        Kioto 

97.4 

97.4 

0.4 

5.7 

10.0 

15.9 

20.5 

21.3 

17.7 

9.7 

3.2 

98.6 

8.2 

i!|£JjL        Gifu 

99.2 

99.1 

2.4 

8.1 

12.2 

17.4 

21.7 

22.7 

19.1 

11.7 

5.6 

1.1 

10.0 

^BJf        Nagano 

94.4 

94.1 

98.1 

4.0 

8.8 

14.1 

18.6 

19.4 

15.8 

•8.0 

1.8 

97.2 

6.2 

^SB^T    Utsunomiya 

95.3 

95.8 

99.3 

5.5 

10.1 

15.7 

19.7 

20.7 

17.3 

9.7 

2.1 

97.1 

7.3 

fgjl        Fukusnima 

96.6 

96.4 

99.3 

4.5 

9.2 

14.5 

19.0 

20.3 

16.4 

8.7 

2.5 

99.4 

7.2 

jjj^        Yamagata 

94.3 

94.2 

97.7 

3.3 

8.4 

14.0 

18.3 

19.3 

15.1 

7.6 

1.9 

97.7 

6.0 

^            Sakai 

1.0 

0.4 

2.9 

7.5 

11.2 

16.8 

21.3 

22.4 

18.8 

11.6 

6.8 

3.1 

10.3 

^•^        Kanazawa 

99.4 

98.7 

1.2 

6.1 

10.8 

15.8 

20.1 

21.4 

17.8 

11.1 

5.6 

1.5 

9.1 

f£?|c        Fushiki 

0.5 

98.1 

1.7 

6.7 

11.3 

16.7 

20.9 

22.1 

18.5 

11.8 

6.1 

1.7 

9.7 

$fi@        Niigata 

98.9 

98.3 

1.0 

6.3 

11.0 

16.0 

20.2 

21.7 

18.2 

11.6 

5.9 

1.2 

9.3 

$C|U        Akita 

95.4 

91.6 

98.1 

4.2 

9.0 

14.2 

18.4 

19.3 

15.2 

7.9 

3.1 

98.3 

6.5 

T^^        Aomori 

93.7 

93.7 

96.6 

2.4 

7.4 

13.0 

17.3 

19.0 

14.5 

7.4 

2.2 

970 

5.3 

ggjijjif        Hakodate 

92.2 

92.3 

95.9 

1.2 

5.6 

10.4 

14.9 

17.0 

12.7 

5.3 

0.5 

95.4 

3.6 

Suttsu 

94.4 

94.9 

97.4 

2.4 

6.8 

11.4 

15.7 

17.8 

14.4 

-       8.0 

2.0 

96.6 

5.1 

tL$&        Sapporo 

88.0 

88.3 

92.7 

99.8 

4.5 

9.8 

14.1 

15.3 

10.3 

3.2 

98.1 

91.5 

1.3 

_hjl|        Kamikawa 

83.1 

82.6 

S8.5 

97.4 

2.8 

7.6 

11.9 

14.6 

9.3 

1.6 

96.3 

88.5 

98.9 

f£^Be        Erimo 

95.0 

94.6 

97.1 

1.2 

97.9 

ill|Jft        Kushiro 

83.5 

84.7 

89.5 

97.6 

2.3 

7.8 

12.2 

14.3 

9.2 

0.8 

94.6 

87.6 

98.7 

$(^^2        Abashiri 

89.4 

88.4 

92.1 

99.4 

4.1 

8.6 

13.1 

15.4 

11.7 

5.4 

98.9 

93.1 

1.6 

t&M?         Nemuro 

91.5 

90.3 

93.2 

99.4 

3.0 

6.7 

10.8 

13.7 

11.8 

2.2 

0.6 

95.1 

1.9 
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^-^^      R3&  Month 

— 

—  ' 

js. 

n 

£ 

* 

fc 

A 

* 

i- 

* 

± 

% 

^^^ 

ft 

ft 

% 

;§ 

% 

^ 

^ 

^ 

^ 

% 

^ 

jj 

¥ 

fl[|:fc  Locality  ^""--^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    DAILY   RANGE   OF    AIR   TEMPERATURE. 


PH        Naha 

6.3 

6.0 

6.2 

6.4 

6.1 

5.7 

6.3 

6.3 

6.2 

6.2 

6.0 

6.3 

62 

jfii^llb    Kagoshima 

8.8 

8.9 

8.7 

8.6 

8.6 

7.1 

7.2 

7.7 

7.3 

8.6 

9.5 

9.0 

8.3 

^lUf        Miyazaki 

11.1 

10.9 

9.8 

9.4 

9.2 

7.6 

7.6 

8.2 

7.9 

9.7 

11.5 

11.8 

9.6 

$H4t        Kumamoto 

11.4 

11.5 

1L5 

12.0 

12.1 

9.8 

9.0 

10.1 

10.3 

12.5 

13.4 

11.9 

11.3 

fej£        Saga 

8.7 

8.9 

9.3 

10.0 

10.2 

8.4 

7.6 

8.5 

8.9 

10.6 

10.9 

9.2 

9.3 

Hft^        Nagasaki 

7.3 

7.9 

8.4 

8.8 

8.9 

7.6 

7.0 

7.5 

7.6 

8.5* 

8.5* 

7.5 

7.9 

HHS        Itsugahara 

9.1 

9.4 

8.8 

8.8 

9.4 

7.9 

6.5 

7.0 

7.3 

9.7 

10.2 

9.5 

8.5 

IS  (S3        Fukuoka 

8.6 

8.8 

9.6 

11.7 

10.8 

8.8 

7.8 

8.7 

9.0 

11.4 

10.9 

8.9 

9.6 

rfcfr        Oita 

8.5 

8.3 

7.9 

8.6' 

8.8 

7.4 

6.9 

7.7 

7.0 

8.6 

9.5 

9.2 

8.2 

~F|{f|        Shimonoseki 

5.9 

6.4 

7.0 

7.3 

7.3 

6.6 

6.2 

6.9 

6.6 

7.3 

6.9 

6.0 

6.7 

Jgflj        Hiroshima 

9.2 

9.3 

9.8 

10.0 

10.3 

8.3 

7.5 

8.4 

8.7 

10.5 

10.8 

9.7 

9.4 

&  UJ        Mat  suyama 

9.4 

9.7 

10.0 

10.8 

11.1 

9.6 

8.5 

9.4 

9.4 

11.2 

10.9 

9.8 

10.0 

P1UJ         Okayama 

9.0 

9.2 

9.6 

10.1 

10.2 

8.5 

7.4 

8.1 

8.1 

10.0 

10.8 

9.7 

9.2 

SlUftllj     Wakayama  x 

8.8 

9.2 

9.6 

10.4 

10.3 

8.7 

7.7 

8.8 

8.6 

10.0 

10.3 

9.4 

9.1 

^C  gj         Osaka 

8.2 

8.7 

9.1 

9.9 

9.7 

8.0 

7.3 

8.4 

8.0 

9.1 

9.5 

8.7 

8.7 

|>;  fri        Kochi 

11.0 

10.8 

10.2 

9.9 

9.6 

7.9 

7.5 

8.7 

8.5 

10.1 

11.3 

11.4 

9.7 

$:           Tsu 

8.4 

8.8 

8.9 

8.8 

8.7. 

7.3 

6.8 

7.3 

7.2 

8.7 

9.4 

8.9 

8.3 

fitlfM    Nagoya 

9.3 

10.1 

10.3 

10.4 

10.6 

8.9 

8.3 

8.8 

8.7 

10.0 

11.0 

9.9 

9.7 

JU^S        Hamamatsu 

6.5 

7.4 

7.7 

7.4 

7.4 

6.3 

6.9 

6.4 

6.2 

6.6 

7.1 

6.6 

6.8 

fgi^:        Numazu 

10.6 

10.7 

9.8 

9.3 

9.0 

7.4 

6.7 

7.9 

8.0 

9.1 

10.7 

11.2 

9.2 

jlijr        Tokio 

9.6 

9.5 

9.3 

9.2 

9.0 

7.6 

7.2 

7.8 

7.3 

8.1 

9.8 

10.1 

8.7 

U^f-        Choshi 

8.3 

8.1 

6.9 

6.9 

6.4 

5.8 

5.5 

5.7 

5.2 

5.6 

7.9 

8.6 

6.7 

53U        Ishinomaki 

7.1 

7.6 

7.9 

8.5 

7.8 

6.6 

5.9 

5.8 

6.7 

8.3 

8.7 

7.2 

7.3 

^•g"        Miyako 

11.2 

11.4 

10.9 

11.4 

11.2 

8.7 

8.1 

8.4 

8.7 

11.5 

12.4 

11.2 

10.4 

JgfW        Kioto 

10.5 

11.9 

12.5 

13.2 

13.2 

10.7 

9.6 

10.7 

10.4 

12.8 

13.5 

12.6 

11.8 

<£Jp.        Gifu 

9.3 

10.2 

10.5 

10.5 

10.8 

9.2 

8.4 

8.8 

8.9 

10.5 

11.1 

9.7 

9.8 

ji:!£f        Nagano 

•     8.8 

9.7 

10.6 

12?4 

12.8 

•  10.9 

9.7 

10.3 

9.9 

10.9 

11.0 

9.0 

10.5 

^SP^T     Utsunomiya 

12.3 

12.3 

12.0 

11.6 

11.3 

9.0 

7,9 

8.5 

8.4 

10.5 

13.1 

12.9 

10.8 

jjigj^        Fukushima 

8.0 

8.9 

9.2 

11.7 

12.2 

10.3 

8.6 

8.8 

8.7 

10.5 

11.0 

8.3 

9.7 

jlj^        Yamagata 

8.1 

9.1 

9.3 

11.9 

12.7 

10.9 

9.3 

9.8 

9.9 

10.5 

9.7 

7.4 

9.9 

fg            Sakai 

6.6 

7.0 

8.0 

9.2 

10.3 

8.2 

7.2 

7.8 

7.5 

9.2 

8.9 

7.0 

8.1 

^Jtflp        Kanazawa 

7.0 

7.7 

8.9 

10.3 

10.2 

8.8 

8.0 

9.1 

'9.1 

9.5 

9.1 

7.5 

8.8 

f£?fc        Fushiki 

5.2 

7.8 

7.8 

8.2 

8.7 

6.8 

6.6 

7.4 

7.3 

8.1 

8.3 

6.6 

7.4 

3pii^        Niigata 

5.5 

6.2 

7.6 

8.8 

8.9 

7.7 

6.8 

7.5 

7.7 

7.9 

7.4 

6.1 

7.4 

fflcflj         Akita 

6.4 

7.8 

7.9 

9.1 

8.9 

8.0 

7.1 

H.2 

9.1 

10.0 

8.2 

6.5 

8.1 

ff^fc        Aomori 

7.0 

8.0 

8.0 

9.8 

9.8 

7.9 

7.2 

7.9 

8.7 

9.7 

7.8 

6.2 

8.2 

ggfjif        Hakodate 

8.4 

9.0 

8.4 

9.6 

9.4 

8.0 

7.2 

7.8 

9.2 

11.3 

.   9.1 

7.7 

88 

jggji        Suttsu 

4.9 

5.0 

5.4 

6.7 

7.5 

6.4 

5.8 

6.1 

6.3 

6.9 

6.0 

5.2 

6.0 

^LK        Sapporo 

10.2 

10.8 

9.7 

10.8 

11.9 

10.8 

9.6 

10.1 

11.1 

12.2 

9.5 

9.4 

10.5 

_hjll         Kamikawa 

12.7 

15.0 

13.3 

•  12.4 

14.5 

13.2 

11.6 

10.8 

11.3 

12.4 

9.3 

10.1 

12.2 

zW^fe        Erimo 

4.6 

4.Y 

4.4 

4.7 

4.9 

SftlJfr        Kushiro 

14.3 

13.7 

12.3 

11.4 

12.0 

10.5 

9.3 

8.6 

10.5 

14.0 

12.9 

13.4 

11.9 

183^        Abashiri 

7.7 

8.9 

8.5 

9.1 

9.5 

7.7 

6.9 

7.1 

7.7 

8.9 

8.3 

7.5 

8.2 

mis?        Nemuro 

6.5 

7.4 

^    7.2 

7.3 

8.0 

7.2 

7.2 

6.6 

6.6 

7.5 

7.1 

2.4 

7.1 

,  ^-- 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


Me  nth 


R 

Jan. 


Feb. 


March 


ra 


April 


5. 


May 


June 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


R 

Oct. 


Nov. 


t 

ri 

Dec. 


Annual 


ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


M        Naha 

26.4 

25.9 

27.1 

30.6 

31.6 

32.6 

35.0 

34.9 

33.7 

32.3 

30.7 

26.7 

35.0 

fil^iJa     Kagoshima 

20.9 

20.4 

24.4 

27.2 

28.8 

32.1 

36.2 

35.2 

34.3 

31.5 

26.4 

22.0 

36.2 

'•jgtSft        Miyazaki 

22-6 

22.6 

25.6 

29.0 

30.1 

33.7 

36.1 

37.7 

35.1 

31.6 

27.0 

24.1 

37.7 

Jg?fc        Kumamoto 

20.1 

23.0 

25.2 

29.5 

32.6 

34.8 

38.3 

36.9 

35.8 

31.2 

28.8 

22.2 

38.3 

feK        Saga 

19.3 

22.3 

23.6 

28.6 

32.1 

34.0 

36.6 

36.5 

36.4 

30.5 

i9.6 

21.4 

36.6 

Jiftjjf        Nagasaki 

20.2 

19.0 

23.4 

27.7 

29.4 

34.3 

35.8 

36.7 

34.0 

30.5 

27.4 

21.6 

36.7 

mig        Itsugahara 

18.2 

19.0 

24.4 

26.2 

29.6 

31.2 

35.8 

35.1 

34.6 

27.9 

25-4 

21.9 

35.8 

|g^        Fukuoka 

20.2 

21.4 

24.0 

27.2 

30.9 

35.1 

35.3 

36.2 

34.8 

30.7 

26.1 

21.6 

36.2 

*#        Oita 

20.4 

23.2 

23.6 

28.3 

28.8 

33.1 

35.4 

36.0 

33.2 

29.4 

25.0 

22.4 

36.0 

7:$!        Shirnonoseki 

16.6 

18.5 

21.9 

25.2 

29.1 

31.8 

33.7 

35.9 

33.0 

29.4 

25.8 

20.4 

35.9 

j^  j|        Hiroshima 

18.2 

21.4 

22.2 

26.1 

28.6 

31.6 

37.2 

35.7 

35.0 

29.2 

25.5 

20.5 

37.2 

&UJ        Matsuyama 

18.5 

18.7 

24.0 

26.3 

28.9 

35.0 

36.0 

36.0 

36.0 

33.3 

26.5 

22.2 

36.0 

[g]  ilj        Okayama 

17.7 

18.3 

22.3 

25.6 

31.6 

33.1 

35.1 

35.6 

34.3 

29.6 

25.2 

20.8 

35.6 

ftlijftUl    Wakayama^, 

16.7 

17.7 

23.9 

28.4 

29.6 

33.9 

36.5 

36.6 

35.2 

29.5 

25.0 

20.7 

36.6 

*.$£        Osaka 

19.5 

19.4 

22.7 

27.5 

30.2 

319 

36.3 

362 

34.6 

29.7 

26.2 

20.9 

36.3 

j^ft        Kochi 

23.4 

20.9 

23.3 

26.8 

31.2 

33.7 

36.2 

35.9 

35.9 

30.1 

27.4 

23.5 

36.2 

jft           Tsu 

18.2 

18.8 

20.7 

26.2 

31.6 

38.5 

35.2 

35.4 

32.7 

27.2 

23.4 

21.3 

38.5 

£l*rM    Nagoya 

17.0 

183 

24.8 

29.5 

32.0 

35.7 

36.3 

36.7 

35.3 

28.4 

25.8 

20.1 

36.7 

g|:j£        Hamamatsu 

17.3 

18.4 

22.2 

27.2 

31.3 

34.3 

372 

369 

34.2 

28.9 

24.4 

19.8 

37.2 

ig  jf:        Numaza 

19.9 

19.4 

22.2 

26.0 

28.7 

31.8 

34.0 

34.8 

33.9 

29.5 

24.9 

22.7 

34.8 

Jg£        Tokio 

18.0 

17.9 

22.8 

28.4 

29.6 

32.6 

35.0 

356 

34.7 

29.3 

23.8 

21.0 

35.6 

gfrf        Choshi 

17.8 

17.9 

21.6 

24.4 

26.6 

30.7 

32.8 

32.6 

32.8 

28.1 

23.9 

19.6 

32.8 

5"^-        Ishinomaki 

15.1 

15.0 

19.0 

27.9 

26.2 

31.2 

34.5 

34.8 

31.4 

25.4 

22.0 

16.4 

34.8 

^•-g-        Miyako 

18.0 

16.7 

23.4 

26.9 

30,3 

33.0 

35.6 

35.7 

33.9 

29.6 

23.7 

19.8 

35.7 

jfrgp        Kioto 

18.3 

19.6 

23.4 

28.6 

34.9 

33.7 

36.5 

36.9 

36.7 

30.8 

25.6 

21.5 

36.9 

Htf.        Gifu 

16.6 

19.3 

24.5 

30.8 

32.1 

35.3 

38.2 

36.4 

35.1 

28.8 

26.3 

21.1 

38.2 

j^!?        Nagano 

16.7 

16.4 

24.4 

28.8 

31.7 

33.8 

35.0' 

3.63 

34.6 

27.3 

21.8 

19.4 

36.3 

^SflS1    Ctsunomiya 

16.8 

18.7 

23.7 

28.8 

31.2 

33.8 

34.5 

34.9 

33.0 

28.9 

23.4 

19.8 

34.9 

jgjJI        Fukushima 

15.4 

15.7 

23.7 

27.3 

34.1 

35.3 

359 

36.0 

34.8 

27.8 

24.5 

17.7 

36.0 

UIJJ2        Yamagata 

14.0 

12.5 

23.7 

26.2 

32.2 

33.6 

34.7 

36.8 

35.2 

26.4 

22.9 

17.9 

36.8 

*i           Sakai 

16.5 

20.4 

25.0 

29.3 

30.6 

34.3 

35.0 

37.8 

35.3 

30.7 

24.1 

19.7 

37.8 

3£r?5        Kanazawa 

16.7 

19.9 

25.0 

29.5 

31.7 

33.5 

35.3 

36.4 

38.5 

30.4 

24.3 

22.8 

38.5 

<ft;fc        Fushiki 

15.3 

18.8 

24.2 

29.1 

31.4 

34.5 

35.0 

36.6 

36.4 

29.9 

24.6 

20.2 

36.6 

$}&        Niigata 

12.8 

18.8 

25.1 

27.1 

30.5 

31.8 

35.2 

36.0 

34.9 

26.7 

23.5 

16.9 

36.0 

$cffl        Akita 

11.9 

14.3 

21.0 

24.8 

29.9 

30.0 

34.0 

35.6 

33.6 

25.6 

20.1 

15.3 

35.6 

it^        Aomori 

13.5 

10.4 

18.6 

24.3 

28.3 

30.2 

33.8 

35.6 

32.5 

25.2 

20.0 

14.1 

35.6 

BUglf        Hakodate 

12.5 

10.5 

16.9 

20.1 

25.1 

26.9 

30.8 

33.5 

81.1 

23.1 

19.4 

15.6 

33.5 

HfB        Suttsu 

12.2 

9.5 

11.1 

18.6 

25.6 

26.6 

31.9 

34.0 

28.4 

22.5 

18.0 

12.3 

84.0 

tL®|        Sapporo 

11.2 

8.6 

16.8 

22.1 

30.2 

31.2 

32.5 

33.4 

29.7 

23.1 

18.9 

13.4 

,33.4 

_hjll        Kamikawa 

8.3 

8.4 

18.8 

26.3 

32.8 

34.6 

34.9 

32.2 

31.3 

23.3 

18.0 

12.0 

34.9 

Erimo 

11.3 

6.4 

8.6 

1O  Q 

fllKp        Kushiro 

11.9 

8.2 

14.8 

VS^t 

21.4 

27.1 

303 

31.8 

32.7 

27.3 

23.3 

18.6 

12.9 

32.7 

$BS        Abashiri 

11.8 

10.3 

197 

24.3 

31.1 

30.5 

35.8 

34.2 

30.8 

24.7 

21.0 

11.7 

35.8 

1S^        Nemuro 

10.3 

6.8 

12.6 

19.6 

24.3 

25.7 

31.4 

29.6 

26.2 

22.0 

16.7 

11.3 

31.4 
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\.      /jsfc  Month 

— 

— 

H 

eg 

31 

XN 

-t: 

A 

*. 

f 

-t- 

± 

I 

^^^\ 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

i  ft 

ft 

ft 

ft 

K 

^ 

t£ 

*4jLocahly\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ABSOLUTE    MINIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


glljf        Naha 

(5.7 

5.2 

7.6 

9.6 

13.4 

17.0 

21.4 

21  £ 

19.5 

15.6 

11.8 

7.8 

5.2 

fil^lJa     Kagoshima 

94.9 

95.3 

96.9 

1.7 

5.7 

10.7 

15.9 

18.0 

10.5 

6.6 

98.7 

94.5 

94.5 

^•TftijF        Miyazaki 

9^.5 

93.6 

96.4 

99.7 

3.1 

11.6 

16.0 

17.4 

10.3 

3.1 

980 

94.3 

92.5 

$g2{C        Kumamoto 

90.8 

91.4 

93.1 

98.3 

1.5 

7.1 

14.6 

16.1 

9.1 

0.7 

96.5 

92.6 

90.8 

£M        Saga 

93.6 

94.2 

96.6 

0.7 

4.4 

8.2 

15.0 

16.2 

10.5 

3.6 

99.1 

95.2 

93.6 

-Hdjjf        Nagasaki 

94.8 

95.2 

96.5 

2.6 

5.6 

10.8 

15.0 

17.9 

123 

5.9 

1.1 

96.6 

94.8 

J|/g        Itsugahara 

92.7 

91.4 

94.9 

0.6 

4.8 

6.2 

14.2 

15.7 

8-8 

3.6 

97.7 

93.6 

91.4 

jjjgjjig        Fukuoka 

94.9 

94.8 

95.4 

98.6 

1.4 

4.3 

14.3 

16.0 

8.5 

0.4 

98.6 

95.5 

94.8 

*fr       .Oita 

94.7 

95.2 

96.1 

0.5 

3.1 

7.3 

15.1 

16.6 

10.1 

4.7 

99.8 

.96.1 

94.7 

"pig        Shimonoseki 

95.5 

93.5 

94.5 

3.8 

6.5 

9.5 

15.2 

13.8 

13.3 

8.1 

0.7 

98.6 

93.5 

J£|k        Hiroshima 

.922 

92.8 

92.8 

99.3 

2.7 

6.6 

14.4 

16.4 

8.9 

3.3 

97.4 

95.5 

92.2 

^2U4        Matsuyama 

930 

94.0 

93.7 

99.2 

1.4 

5.7 

15.3 

15,6 

9.1 

2.4 

98.9 

96.5 

93.0 

|M]  |ij        Okayama 

93.6 

91.9 

95.2 

98.9 

2.8 

7.4 

14.2 

17.4 

7.8 

3.3 

98.3 

94.9 

91.9 

;*C|S        Osaka 

92.9 

93.5 

95.4 

0.2 

3.7 

8.9 

15.4 

17.5 

11.1 

3.4 

97.9 

95.9 

94.8 

Jffl8&UJ     Wakayama 

95.1 

95.4 

96.8 

0.7 

4.2 

9.8 

15.3 

17.3 

11.9 

4.8 

0.6 

97.6 

95.1 

ig&        Kochi 

93.5 

93.0 

95.8 

99.5 

5.2 

9.1 

14.6 

16.4 

12.2 

4.3 

98.1 

95.6 

93.0 

pt            Tsu 

92.2 

93.0 

95.0 

99.6 

3.2 

9.7 

15.8 

17.1 

11.2 

3.1 

99.0 

95.3 

92.2 

£#M    Nagoya 

9.24 

90.5 

94.4 

99.0 

2.9 

93 

15.4 

18.1 

11.8 

9.4 

97.3 

94.1 

90.5 

g|£        Hamamatsu 

95.2 

94.5 

97.2 

0.7 

4.7 

10.4 

16.1 

17.6 

12.8 

3.8 

0.1 

95.8 

94.5 

Jgpp:        Numazu 

91.9 

92.3 

95.2 

99.6 

4.8 

9.1 

14.8 

17.1 

11.1 

5.4 

97.7 

94.9 

91.9 

^M         Tokio 

92.9 

92.1 

95.7 

99.7 

2.4 

9.9 

14.2 

16.2 

10.6 

2.3 

98.1 

94.1 

92.1 

Htf-        Choshi 

94.7 

92.7 

95.7 

99.8 

4.3 

11.0 

14.8 

15.9 

1L2 

4.5 

99.1 

95.4 

92.7 

^j&        Ishinomaki 

86.4 

86.9 

90.8 

97.4 

1.3 

6.1 

12.0 

12.8 

7.0 

0.2 

96.4 

91.4 

86.4 

§"i5        Miyako 

84.3 

84.9 

85.4 

95.1 

99.2 

4.0 

6.6 

11.6 

4.9 

98.6 

93.0 

86.6 

84.3 

MSP        Kioto 

88.1 

88.4 

92.0 

95.6 

0.3 

5.5 

12.6 

13.7 

7.6 

0.2 

95.6 

91.8 

88.1 

tt-lp-        Gifu 

91.8 

89.9 

93.3 

98.8 

2.5 

9.2 

13.7 

17.0 

10.1 

2.5 

98.2 

93.1 

89.9 

JtiJ        Nagano 

83.9 

84.1 

86.6 

95.7 

98.2 

5.0 

10.2 

12.1 

7.2 

98.2 

93.5 

86.1 

83.9 

^SP^    Utsunomiya 

85.2 

88.9 

90.9 

95.4 

99.4 

4.7 

12.5 

14.5 

5.5 

97.3 

93.9 

89.1 

85.2 

JpfiB        Fukushima 

87.0 

81.5 

90.0 

94.8 

98.8 

6.1 

10.7 

124 

5.4 

98.4 

94.9 

90.5 

81.5 

ll]^        Yamagata 

80.0 

81.0 

84.5 

96.1 

99.0 

4.8 

8.9 

12.3 

3.0 

98.9 

92.8 

85.0 

80.0 

tj%            Sakai 

90.3 

92.3 

94.9 

99.6 

2.5 

7.5 

14.0 

15.7 

8.4 

3.6 

99.9 

95.9 

90.3 

^?^        Kanazawa 

90.3 

91.0 

94.9 

98.8 

1.5 

8.5 

11.0 

15.3 

9.6 

2.2 

99.4 

93.8 

90.3 

ffcTfc        Fushiki 

87.9 

88.7 

92.7 

99.3 

2.1 

9.0 

127 

17.4 

10.3 

2.0 

99.2 

92.5 

87.9 

%ji        Niigata 

90.6 

90.3 

94.6 

&8.6 

2.8 

8.9 

13.3 

15.1 

9.7 

3.0 

98.7 

93.8 

90.3 

j^[g        Akita 

80.8 

82.5 

80.5 

96.8 

1.3 

5.5 

10.2 

10.9 

4.6 

0.3 

95.4 

81.9 

80.5 

W^        Aomori 

82.7 

81.0 

84.7 

92.2 

98.9 

5.0 

9.5 

11.6 

4.6 

99.5 

90.6 

84.9 

81.0 

gg^        Hakodate 

78.3 

79.6 

81.1 

94.8 

98.4 

2.4 

7.4 

9.0 

1.9 

97.4 

88.4 

80.6 

78.3 

Hgfl        Suttsu 

84.8 

85.0 

89.3 

94.6 

0.2 

5.4 

9.4 

11.3 

5.2 

96.5 

91.8 

88.1 

84.8 

*L*i        Sapporo 

75.3 

74.4 

77.4 

91.2 

95.8 

1.4 

5.2 

5.3 

0.6 

95.7 

87.2 

76.1 

74.4 

j-^jl]        Kamikawa 

59.0 

61.7 

65.9 

81.0 

92.9 

98.8 

3.4 

47 

0.4 

92.9 

75.0 

70.0 

59.0 

*g^        Erimo 

84.1 

80.5 

86.9 

95.1 

^Ijj^        Kushiro 

65.5 

70.5 

71.1 

82.5 

92.8 

97.3 

99.3 

1.4 

97.2 

88.9 

83.6 

75.6 

65.5 

|d^        Abashiri 

70.8 

77.0 

76.8 

83.0 

95.7 

0.1 

28 

5.9 

3.9 

95.8 

90.1 

84.3 

70.8 

j|g^        Nemuro 

77.6 

8.0 

8.1 

8.9 

9.6 

1.7 

4.9 

6.3 

4.2 

98.1 

92.8 

85.0 

77.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


Month 


Jan. 


n 

Feb. 


March 


M 

n 

April 


S 

JJ 

May 


June 


X 

July 


A 


Aug. 


n 

Sept. 


Oct. 


rf- 


Nov. 


Jl 
Dec. 


MEAN    TENSION    OF    VAPOUR. 


3JBR        Naha 

10.2 

9.8 

11.9 

14.9 

17.7 

21.1 

22.3 

22.0 

20.5 

16.8 

13.3 

10.5 

15.9 

lRL$l£j    K  agoshima 

5.6 

5.5 

7.3 

10.1 

12.3 

16.3 

20.0 

20.4 

17.6 

11.9 

8.7 

6.3 

11.8 

7f?il&        MiyazaM 

5.7 

5.6 

7.7 

10.7 

12.9 

17.1 

20.8 

21.4 

18.5 

12.3 

9.1 

6.3 

12.4 

ffifrfc        Kumamoto 

5.2 

5.1 

6.8 

9.7 

12.2 

16.3 

20.5 

20.8 

17.3 

11.6 

8.1 

5.8 

11.6 

fi-K        Saga 

5.0 

4.9 

6.3 

9.1 

11.6 

15.8 

19.9 

20.8 

16.6 

11.1 

7.8 

5.8 

11.2 

JfciHiif         Nagasaki 

5.1 

4.9 

6.4 

9.1 

11.4 

15.5 

19.5 

20.2 

16.3 

10.6* 

7.9* 

6.1 

11.0 

jjt]>£        Itsugahara 

4.7 

4.6 

5.9 

8.3 

10.6 

14.5 

19.0 

20.3 

16.0 

10.6 

7.6 

5.3 

10.5 

ligy        Pukuoka 

5.0 

4.8 

6.2 

8.7 

11.2 

15.0 

19.4 

20.5 

16.7 

10.8 

7.7 

5.6 

11.0 

Kft        Oita 

5.3 

5.1 

6.6 

9.4 

11.9 

16.1 

20.3 

21.4 

18.0 

12.1 

8.5 

6.1 

11.7 

"p|g        Shimonoseki 

4.9 

4-7 

5.9 

8.5 

11.1 

15.3 

19.5 

20.6 

16.6 

11.1 

7.9 

5.6 

11.0 

j$fj^        Hiroshima 

4.4 

4.4 

5.6 

8.3 

10.7 

14.8 

19.1 

19.9 

16.0 

10.4 

7.3 

5.1 

10.5 

%£  |lj         Matsuyama 

4.7 

4.5 

6.0 

8.7 

11.0 

14.9 

19.1 

20.1 

17.0 

11.3 

7.9 

5.5 

10.9 

P3  [Ij         Okayama 

4.3 

4.2 

5.5 

8.1 

10.5 

14.6 

18.9 

20.0 

16.5 

V\l 

7.3 

5.0 

10.5 

ft]5$CUJ     Wakayama 

4.4 

4.3 

5.6 

8.2 

10.7 

14.8 

1S.8 

19.8 

16.4 

10.9 

7.5 

5.1 

10.5 

tiffi.        Osaka 

4.2 

4.2 

5.6 

8.2 

10.7 

14.9 

19.0 

19.7 

16.6 

10.7 

7.4 

5.0 

10.5 

iU£n        Kochi 

4.6 

4.5 

6.5 

9.6 

11.8 

16.2 

20.1 

20.5 

17.t 

11.5 

8.0 

r..3 

11.3 

^            Tsu 

4.3 

4.2 

5.6 

8.5 

11.1 

15.3 

19.6 

20.8 

17.2 

11.2 

7.5 

5.1 

10.9 

%#m    Nagoya 

4.4 

4.2 

5.4 

8.4 

10.8 

14.7 

18.9 

20.0 

16.9 

10.9 

7.3 

5.1 

10.6 

Jg^        Hamamatsu 

4.3 

4.1 

5.7 

8.9 

11.5 

15.  t 

19.3 

20.4 

17.6 

11.6 

7.7 

5.2 

11.0 

$Jjf:        Numazu 

4.4 

4.4 

5.9 

8.7 

11.1 

14.7 

18.5 

19.4 

16.5 

11.2 

7.8 

5.2 

10.7 

3CJJC        Tokio 

3.7 

3.7 

5.1 

8.1 

10.8 

14.6 

18.3 

19-5 

14.5 

10.8 

6.9 

4.4 

10.2 

£|^        Choshi 

4.5 

4.5 

6.1 

8.9 

11.6 

14.9 

18.3 

20.1 

17.5 

12.0 

8.2 

5.4 

11.0 

fi%&        Ishinomaki 

3.4 

3.4 

4.2 

6.5 

9.0 

12.8 

16.5 

18.4 

15.0 

9.8 

6.3 

4.3 

9.1 

g"£f        Miyako 

3.0 

3.2 

3.8 

5.7 

8.0 

11.5 

14.9 

16.7 

13.8 

8.8 

5.5 

3.7 

8.2 

;£t|5        Kioto 

4.3 

4.2 

5.3 

7.7 

10.1 

14.2 

18.3 

19.1 

15.9 

10.4 

7.2 

5.2 

10.1 

($4.        Gifu 

4.5 

4.2 

5.4 

8.3 

10.7 

14.7 

18.9 

20.1 

16.6 

10.7 

7.4 

5.3 

10.6 

-MSF        Nagano 

3.5 

3.4 

4.2 

6.3 

8.6 

12.4 

16.1 

17.3 

13.8 

8.9 

5.9 

4.2 

8.7 

^rWs*     Utsuno  niya 

3.4 

3.5 

4.6 

7.2 

9.'J 

13.6 

17.5 

18.6 

15.5 

9.9 

6.3 

4.1 

5.5 

fMJb        Fukushima 

3.5 

3.4 

4.1 

6.1 

8.4 

12.1 

16.2 

17.8 

14.6 

9.3 

5.8 

4.2 

8.8 

&1&        Yamagata 

3.5 

3.4 

4.1 

6.1 

8.4 

12.4 

16.3 

17.5 

H.l 

9.0 

6.0 

4.3 

8.8 

51            Sakai 

4.9 

4.7 

5.7 

8.2 

10.7 

14.9 

19.4 

20.8 

16.7 

1>.9 

7.8 

5.7 

10.9 

sfeJl?        Kanazawa 

4.5 

4.2 

5.1 

7.3 

9.9 

13.9 

18.2 

18.9 

15.6 

10.3 

7.2 

5.2 

10.0 

ft*        Fushiki 

4.7 

4.5 

5.3 

7.7 

10.1 

14.6 

18.5 

20.0 

16.4 

10.7 

7.5 

5.5 

10.5 

.  iff  i^        Niigata 

4.3 

4.1 

4.8 

7.2 

9.7 

13.8 

17.9 

19.6 

15.9 

10.3 

7.0 

5.0 

10.0 

$CB        AMta 

3.4 

3.3 

4.0 

6.2 

8.8 

12.7 

16.5 

17.9 

14.2 

8.8 

5.9 

4.1 

8.9 

Wi£        Aomori 

3.1 

3.1 

3.5 

5.4 

7.0 

11.0 

14.6 

16.3 

12.6 

7.9 

5.3 

3.7 

7.8 

Bill        Hakodate 

2.5 

2.9 

3.4 

5.2 

7.2 

10.3 

13.7 

15.6 

12.1 

7.6 

4.8 

3.4 

7.4 

IspfB        Suttsu 

2.9 

3.0 

3.5 

5.1 

7.2 

10.3 

13.6 

15.5 

12.1 

7.6 

4.9 

3.4 

7.4 

MJ$.        Sapporo 

2.4 

2.5 

3.1 

4.7 

6.8 

10.2 

13.5 

14.9 

11.4 

7.1 

4.4 

2.9 

7.0 

Jijll        Karnikawa 

2.0 

2.1 

2.7 

4.2 

6.2 

9.7 

12.9 

14.0 

10.4 

6.3 

4.1 

2.7 

6.4 

H^        Erimo 

3.2 

3.2 

3.8 

5.3 

0.8 

9.1 

12.2 

14.5 

12.7 

f4JS        Kushiro 

2.0 

2.1 

2.7 

4.3 

6.1 

8.9 

11.9 

13.6 

10.9 

6.4 

4.0 

2.5 

6.3 

III^        Abashiri 

2.3 

2.3 

2.9 

4.6 

6.4 

8.9 

12.0 

13.7 

10.8 

6.8 

4.3 

2.9 

6.5 

t^ig        Nemuro 

2.3 

2.4 

2.9 

4.5 

2.1 

8.3 

11.1 

13.U 

11.0 

7.3 

4.5 

2.9 

6.4 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


Mouth 


Jan. 


ji 

Feb. 


March 


-t- 


April 


J3 

May   |   June 


A 

M 


July    |   Aug. 


Sept. 


± 

X 

Dec. 


Annual 


MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


jUP^f         Naha 

72.1 

72.3 

75.8 

79.8 

82.4 

84.9 

81.4 

80.7 

79.9 

75.8 

72.0 

70.1 

77.3 

$mib     Kagoshima 

69.8 

69.1- 

71.8 

75.4 

764 

81.9 

82.0 

79.0 

77.7 

71.8 

71.0 

70.9 

74.7 

gili^1        Miyazaki 

73.0 

71.3 

76.3 

79.3 

78.6 

83.4 

82.9 

82.1 

83.4 

80.2 

77.7 

-74.1 

78.5 

$£;$;        Kumamoto 

788 

76.1 

76.4 

783 

78.2 

81.2 

82.4 

79.6 

79.9 

79.1 

79.7 

79.3 

79.1 

feK        Saga 

75.7 

73.7 

73.3 

74.9 

74.9 

797 

8.1.3 

79.9 

77.7 

75.8 

75.7 

77.0 

76.6 

.^il^         Nagasaki 

768 

68.9 

70.9 

74.0 

75.1 

80.3 

81.1 

78.5 

74.8 

69.4* 

69.9* 

70.1 

73.5 

JUlK         Itsugahara 

70.2 

/    68.8 

70.6 

7  ±.7 

748 

813 

839 

82.4. 

79.1 

73.7 

72.0 

690 

75.0 

fgjfS]         Fukuoka 

74.4 

73.1 

74.7 

77.2 

77.4 

80.4 

81.2 

91.3 

81.6 

78.2 

76.2 

73.5 

77.4 

;fc;5J-         Oita 

75.4 

74.4 

78.8 

81.5 

81.6 

85.8 

83.5 

85.4 

8(5.4 

81.3 

77.8 

75.8 

80.8 

"p|§        Shimonoseki 

69.8 

20.3 

72.3 

25.9 

77.4 

83.6 

846 

81.1 

78.8 

73.4 

71.0 

69.5 

75.6 

^-  j|        Hiroshima 

72.0 

70.7 

71.3 

74.2 

74.3 

78.3 

80.0 

77.8 

76.2 

73.4 

73.8 

72.6 

74.5 

fS  Ul         Matsuyama 

71.6 

70.3 

73.8 

77.8 

78.0 

79.4 

80.3 

80.6 

83.2 

803 

76.7 

72.3 

77.0 

[Sj  [ij         Okayama 

72.2 

69.6 

71.5 

72.3 

72.9 

772 

78.8. 

77.4 

78.9 

77.1 

76.4 

73.6 

74.8 

jfHil&Uj     Wakayamav^ 

71.8 

69.9 

707 

71.8 

72.0 

75.6 

77.0 

74.7 

77.0 

76.7 

75.9 

71.8 

73.7 

^c]^4        Osaka 

653 

64.8 

67.3 

69.4 

71.5 

76.2 

77.4 

76.0 

77.4 

74.3 

71-2 

664 

71.4 

jgj£l]        Kochi 

658 

63.8 

69.5 

75.7 

76.6 

84.0 

85.5 

82.7 

81.9 

76.0 

73.1 

68.5 

753 

^           Tsu 

69.6 

68.6 

723 

76.6 

77.5 

82.1 

83.5 

83.6 

83.9 

80.1 

75.9 

71.2 

77.1 

£#li    Nagoya 

,75.5 

70.3 

69.6 

734 

73.4 

77.3 

79.2 

78.6 

80.4 

77.8 

76.5 

75.5 

75.6 

jf|1S        Hamamatsu 

64.7 

60.3 

66.8 

75.4 

778 

83.4 

85.0 

82.9 

83.4 

78.4 

71.9 

67.3 

74.8 

^S?^l        Numazu 

66.2 

64.0 

69.4 

74.1 

75.6 

79.4 

81.4' 

79.4 

78.6 

76.2 

73.7 

67.2 

73.8 

3^;gr        Tokio 

63.6 

61.1 

68.3 

74.7 

76.5 

81.3 

83.5 

81.9 

83.0 

79.7 

74.1 

66.4 

74.5 

$&•?•        Choshi 

66.f> 

65.7 

72.5 

78.6 

82.0 

86.8 

88.5 

87.9 

84.7 

78.1 

73.3 

67.9 

77.7 

^^        Ishinomaki   . 

75.7 

72.7 

71.5 

75.1 

78.1 

85.1 

88.7 

88.9 

86.0 

82.1 

78.4 

76.8 

79.9 

g1^        Miyako 

67.5 

70.7 

69.7 

71.5 

74.3 

84.1 

87.3 

86.6 

86.4 

81.4 

71.7 

67.7 

76.6   • 

3^ff[5        Kioto 

78.8 

75.8 

74.0 

73.4 

73.6 

76.6 

79.5 

78.0 

80.2 

81.2 

81.7 

79.6 

77.8 

J&4L        Gifu 

77.7 

71.0 

70.7 

74.2 

74.2 

78.0 

79.7 

79.8 

80.8 

78.6 

.77.8 

79.3 

76.8 

Jilf        Nagano 

84.5 

79.9 

74.2 

70.8 

69.6 

76.4 

78.6 

79.5 

79.2 

79.6 

80.5 

825 

77.9 

^2gJ5^     Utsunomiya 

71.7 

69.0 

69.9 

73.7 

76.2 

80.3 

81.5 

83.9 

83.9 

80.6 

77.8 

72.7 

77.0 

jig  J%        Fukushima 

73.3 

69.0 

67.7 

665 

67.5 

74.4 

80.2 

81.9 

83.1 

81.1 

74.2 

73.9 

74.4 

|Jj  7§J        Yamagata 

84.9 

82.0 

76.9 

71.0 

70.0 

76.3 

80.7 

81.4 

83.2 

83.3 

82.9 

84.5 

79.8 

t|£            Sakai 

79.4 

76.8 

757 

77.7 

77.5 

82.7 

84.3 

83.6 

82.4 

79.2 

78.5 

78.8 

79.7 

f£?tP        Kanazawa 

81.4 

78.7 

75.1 

74.6 

74.7 

79.9 

83.0 

79.3 

80.8 

79.4 

79.1 

800 

78.8 

f£?fc        Fushiki 

85.3 

83.7 

78.8 

80.0 

78.2 

82.7 

83.9 

82.4 

62.8 

80.0 

81.6 

85.3 

82.1^ 

%-Siifj}        Niigata 

83.5 

81.0 

75.9 

76.8 

77.1 

81.8 

84.5 

83.2 

82.3 

79.7 

78.9 

80.2  ' 

80.6* 

$cSH        Akita 

79.2 

78.2 

74.8 

73.8 

77.1 

82.1 

85.8 

84.5 

84.1 

80.3 

78.1 

78.5 

79.8 

^nf^fc        Aomori 

80.4 

79.0 

74.0 

71.7 

72.3 

79.3 

81.7 

80.4 

79.0 

75.3 

74.7 

78J9 

77.2 

ggfjj'        Hakodate 

76.7 

75.4 

71.4 

721 

76.0 

84.5 

85.8 

83.7 

80.0 

74.0 

69.8 

73.3 

76.8 

fj|f|5        Suttsu 

79.4 

78.6 

75.0 

73.7 

76.9 

844 

86.8 

85.6 

80.1 

73.3 

73.0 

77.4 

78.7 

'tLtS        Sapporo 

81.3 

81.4 

77.0 

71.7 

73.0 

81.0 

84.6 

845 

83.6 

79.5 

77.3 

79.2 

79.5 

_tjl|        Kamikawa 

90.5 

86.2 

79.3 

73.0 

69.6 

76.7 

80.7 

82.9 

84.5 

82.3 

83.3 

879 

81.4 

f*|^        Fjrimo 

83.2 

83.3 

85.3 

86.9 

88.1 

922 

93.6 

93.1 

88.6 

»•• 

... 

... 

... 

$'!£&        Kushiro 

81.4 

79.6 

76.4 

75.5 

76.5 

82.7 

85.7 

87.7 

85.9 

79.1 

78.4 

79.1 

80.7 

Jig^        Abashiri 

80.4 

82.2 

79.7 

77.1 

77.6 

83-4 

85.3 

84.1 

81.6 

75.0 

75.0 

76.5 

79.8 

jSil        Nemuro 

68.7 

74.8 

75.6 

79.4 

82.5 

905 

91.5 

91.1 

85.2 

75.3 

68.8 

66.0 

791 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


\H:£  Month 

— 

— 

— 

ra 

£ 

x> 

j^ 

A 

*- 

•f 

-t- 

± 

^ 

•^""^L 

ft 

n 

ft 

ft 

ft 

^ 

ft 

^ 

JJ 

ft 

ft 

ft 

# 

tfofc  Locality\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

AMOUNT    OF    PRECIPITATION. 


2fl5|f        Naha 

138.9 

117.6 

153.8 

164.3 

248.0 

298.7 

184.4 

257.5 

191.8 

151.0 

131.2 

111.3 

2148.5 

ti&ftjk     Kagoshima 

86.8 

87.8 

161.0 

225.7 

250.1 

340.2* 

285.2 

193.6 

228  5 

124.0 

99.1 

90.8 

2153.3 

^fiBf        Miyazaki 

70.1 

94.2 

200.1 

250.1 

282.4 

335.8 

271.5 

240.8 

344.9 

200.2 

108.5 

78.6 

2477.2 

$g^c        Kumamoto 

65.2 

65.6 

124.0 

171.0 

178.1 

279.3 

305.8 

179.3 

137.6 

92.6 

70.3 

53.4 

1722.2 

£H     .   Saga 

54.0 

69.4 

122.6 

182.4 

174.3 

265.5 

296.7 

173.1 

145.2 

83.8 

66.5 

57.5 

1691.0 

:§,<#        Nagasaki 

77.4 

78.9 

126.4 

195.2 

187.3 

263.5 

245.4 

216.2 

187.1 

133.6 

84.4 

84.5 

1835.8 

H]«£        Itsugahara 

81.7 

91.8 

149.8 

234.8 

211.7 

354.7 

382.7 

259.8 

258,4 

1?,0.3 

79.3 

98.8 

2323.8 

jjjgpq        Fukuoka 

63.1 

82.2 

112.6 

128.7 

151.8 

211.5 

293.9 

167.7 

161.7 

90.8 

76.3 

84.0 

1624.3 

*3t        Oita 

42.7 

56.6 

127.1 

128.6 

173.6 

197.1 

216.3 

153.0 

120.0 

146.7 

64.3 

41.8 

1559.7 

"Fig        Shimonoseki 

60.0 

75.3 

109.0 

149.7 

156.7 

261.2 

259.7 

132.3 

124.3 

93.6 

65.4 

69.3 

1556.9 

^H        Hiroshima 

44.2 

62.5 

101.4 

164.6 

158.8 

223.9 

218.3 

140.3 

141.9 

99.7 

61.3 

505 

1467.4 

f2Uj         Matsuyama 

46.9 

46.7 

87.3 

116.3 

146.6 

171.0 

184.9 

107.7 

148.0 

101.9 

66.8 

55.1 

1279.2 

U3  lU        Okayama 

37.9 

41.4 

80.6 

100.8 

111.8 

146.9 

162.0 

97.2 

140.3 

94.7 

55.7 

36.0 

1105.3 

^cIS        Osaka 

50.1 

50.5 

103.3 

144.7 

124.8 

193.9 

195.1 

113.4 

182.8 

115.2 

74.1 

43.7 

13.93.6 

ftlffftU]     Wakayama 

46.9 

60.7 

105.3 

127.6 

133.1 

209.5 

184.9 

136.9 

214.3 

138.8 

95.3 

54.2 

1507.5 

iBS^ffl        Kochi 

52.8 

97.4 

184.4 

302.1 

309.7 

352.9 

354.5 

2865 

395.9 

218.1 

107.4 

726 

2731.2 

jft            Tsu 

49.9 

57.4 

110.9 

163.6 

171.0 

246.3 

197.7 

18'J.O 

295.7 

166.9 

96.6 

53.2 

1798.2 

£  l5"il    Nagoya 

53.9 

55.1 

139.2 

170.0 

167.4 

231.6 

225.7 

171.8 

264.2 

150.0 

92.0 

56.9 

1777.8 

j^  fS        Hama  :  u  atsu 

55.2 

59.3 

1507 

163.1 

224.0 

248.4 

229.6 

153.0 

266.2 

1518 

106.4 

70.9 

7222.9 

•JgJft        Numazu 

75.2 

75.3 

153.6 

201.1 

193.8 

227  2 

252.9 

141.4 

261.8 

157.6 

109.2 

79.4 

1928.6 

3C£        Tokio 

55.2 

56.2 

104.2 

141.7 

148.8 

156.7 

151.0 

115.3 

201.7 

169.0 

103.5 

67.8 

1480.2 

$fc^        Choshi 

89.9 

944 

153.4 

170.5 

159.4 

123.3 

1223 

91.9 

171.2 

217.6 

131.1 

83.5 

1611.7 

^fif^        Ishinomaki 

426 

47.6 

75.1 

89.6 

107.4 

110.4 

154.8 

102.6 

172.0 

127.5 

61.3 

52.8 

1143.8 

,  ??  S         Miyako 

67.9 

73.9 

92.5 

98.7 

136.0 

1269 

143.5 

153.9 

2354 

184.7 

73.5 

81.7 

1468.6 

XCfiP        Kioto 

56.6 

66.2 

113.7 

156.6 

147.8 

233-1 

240.6 

163.8 

201.3 

121.8 

77.4 

51.5 

1630.3 

tt4-        Gifn 

.  70.2 

67.3 

154.8 

205.7 

217.1 

267.3 

327.2 

222.2 

312.5 

144.4 

96.2 

71.1 

2156.2 

j^if         Nagano 

53.3 

51.2 

48.6 

71.5 

85.7 

105.0 

172.4 

91.6 

123.2 

72.8 

55.3 

55.0 

985.6 

^SP^f     Utsunomiya 

36.7 

50.8 

96.0 

130.0 

1388 

188.0 

230.8 

195.8 

234.9 

124.5 

79.9 

46.9 

15532 

Hflijl        Fukushima 

50.0 

47.7 

75.8 

86.3 

99.5 

116.6 

1G3.7 

1381 

1934 

107.6 

68.8 

62.6 

1210.1 

\1\J&        Yamagata 

88.9 

665 

65.1 

64.2 

80.0 

99.2 

1635 

123.9 

143.7 

87.0 

864 

118.4 

1186.8 

t^            Sakai 

205.9 

149.7 

137.7 

134.4 

113.9 

178.2 

192.1 

150.5 

203.8 

145.2 

1594 

209.1 

1979.9 

$£l^        Kanazawa 

272.3 

170.2 

154.7 

162.5 

160.2 

165.7 

229.4 

199.4. 

237.1 

193.2 

269.7 

356.8 

2571.1 

f^?tc        Fushiki 

250.8 

153.5 

130.7 

128.3 

122.3 

135.8 

227.6 

172.0 

210.1 

157.7 

209.9 

326.3 

2225.0 

£ft&        Niigata 

210.6 

131.8 

107.6 

103.0 

95.0 

118.7 

183.8 

140.9 

198.3 

146.0 

178.1 

229.0 

1842.8 

^ffl        Akita 

110.6 

97.9 

105.4 

107.0 

113.6 

146.8 

227.1 

206.8 

193.4 

172.5 

179.1 

172.6 

1832.8 

if  ^        Aomori 

132.0 

164.5 

81.3 

58.2 

76.1 

714 

158.4 

136.9 

137.1 

104.9 

130.5 

175.8 

1167.1 

gg|ff        Hakodate 

58.4 

62.2 

63.3 

65.8 

81.6 

94.8 

143.4 

149.2 

167.2 

122.0 

85.4 

74.1 

1167.3 

»t!5        Suttsu 

83.1 

83.0 

69.6 

57.0 

64.6 

56.7 

103.3 

113.1 

147.6 

133.2 

1254 

113.1 

1149.8 

^L^        Sapporo 

60.9 

58.4 

58.1 

44.5 

62.9 

57.2 

107.3 

99.7 

129.3 

104.1 

89.5 

90.3 

968.7 

_hjl|        Eamikawa 

64.6 

33.8 

530 

50.2 

65.6 

81.0 

118.7 

128.8 

140.4 

113.3 

93.8 

86.3 

1029.5 

|^^        Erimo 

21.3 

]8.0 

37.5 

56.3 

83.3 

97.0 

331.4 

94.4 

T25.7 

111.6 

81.2 

48.2 

905.9 

gift        Kushiro 

38.2 

36.2 

67.3 

90.5 

108.2 

104.8 

105.9 

125.7 

140.7 

103.2 

69.9 

60.1 

105D.  S 

$1^        Abashiri 

32.1 

20.7 

39.2 

43.5 

57.6 

72.2 

85.3 

94.0 

106.0 

68.3 

59.4 

48.0 

726.3 

'(ift^        Nemuro 

27.6 

23.8 

46.9 

61.8 

95.3 

95.0 

90.5 

109.3 

120.7. 

93.5 

79.7 

60.2 

904.3 
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RESULTS' OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


"^vJJsfc  Month 

—     • 

— 

— 

m 

E 

* 

-b 

A 

ft 

i- 

J- 

± 

* 

^^^^ 

n 

R 

n 

n 

J3 

n 

^ 

^ 

J3 

^ 

^| 

x 

¥ 

Jgjig  Locality^\^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

a 


MAXIMUM    DAILY    AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


mm     Naha 

U9.2 

85.6 

197.9 

351.8 

124.7 

176.6 

1849 

245.8 

163.6 

217.1 

147.4 

107.0 

351.8 

$&&    Kagoshima 

53.4 

56.3 

67.4 

112.5 

155.9 

201.9 

206.6 

129.3 

107.4 

140.4 

86.3 

169.2 

206.6   J 

gft$        Miyazaki              50.0 

148.3 

88.0 

154.8 

188.3 

142.1 

175.9 

305.8 

293.0 

154.3 

147.6 

143.1 

305.8 

^Rjfc        Kumamoto          48.6 

42.8 

56.7 

100.9 

95.1 

127.3 

146.0 

166.9 

75.8 

72.1 

53.1 

41.4 

166.9 

feUJ        Saga 

45.0 

52.6 

57.9 

122.4 

124.9 

147.2 

138.7 

113.2 

131.1 

81.5 

60.2 

40.6 

147.2 

Jiilgf         Nagasaki 

64.4 

78.0 

68.8 

117.1 

135.0 

122.2 

153.9 

144.8 

211.1 

127.5 

65.9 

61.2 

211.1 

jgjg        Itsugahara 

109.5 

56.5 

112.7 

147.1 

174.9 

223.4 

230.3 

170.9 

171.3 

232.2 

122.2 

97.8 

232.2 

jjJSpg         Fukuoka 

33.4 

40.1 

48.9 

137.7 

120.0 

185.6 

257.6 

103.3 

129.7 

87.1 

50.7 

36.9 

257.6 

*#         Oita 

38.4 

41.4 

55.3 

80.0 

140.2 

105.3 

183.4 

156.1 

183.6 

327.9 

62.1 

50.4 

327.9 

"FUJfl         Shimonoseki 

33.6 

38.7 

42.2 

118.2 

127.6 

336.7 

153.5 

87.9 

94.0 

111.7 

40.9 

32.4 

336.7 

^^         Hiroshima 

34.9 

40.0 

40.3 

108.6 

101.7 

159.9 

132.6 

119.1 

116.8 

102.2- 

54.1 

39.8 

159.9 

i|S  UJ         Matsuyama 

31.6 

25.5 

32.1 

50.2 

80.6 

101.9 

123.1 

86.9 

110.9 

156.9 

45.0 

34.0 

123.1 

R)  UJ         Okayama 

30.0 

28.9 

38.6 

47.1 

46.2 

79.2 

177.4 

75.4 

103.5 

75.5 

44.6 

24.3 

177.4 

*fS         Osaka 

30.1 

29.1 

73.4 

83.2 

81.5 

115.2 

130.4 

174.7 

100.0 

66.1 

77.0 

35.3 

174.7 

#l$CUl     Wakayama 

38.1 

65.9 

108.8 

50.9 

149.3 

112.5 

189.1 

141.6 

178.4 

142.6 

151.7 

34.8 

189.1 

Jgj^fl        Kochi 

34.7 

127.7 

85.6 

135.3 

183.9 

254.9 

204.0 

199.8 

239.9 

177.7 

98.9 

125.6 

254.9 

jl'tL            Tsu 

31.1 

83.8 

60.2 

82.9 

114.6 

150.3 

135.7 

204.0 

192.8 

190.2 

99.4 

46.9 

204.0 

£#M     Nagoya 

35.1 

40.6 

95>8 

68.1 

66.5 

144.9 

158.0 

142.9 

240.1 

166.7 

72.6 

54.2 

24U.1 

£§&         Hamamatsu 

36.3 

63.9 

120.7 

94.9 

119.5 

169.7 

216.2 

155.7 

222.2 

154.S 

70.7 

53.4 

2-22.2 

J3£f:         Numnzu 

47.7 

76.8 

83.6 

93.2 

114.6 

188.4 

207.9 

116.4 

193.9 

221.6 

85.6 

51.0 

221.6 

jgjjC         Tokio 

47.7 

47.1 

87.1 

54.1 

84.5 

159.4 

133.0 

132.8 

164.8 

126.1 

93.5 

80.5 

164.8 

ffi:f.        Ckoshi 

103.8 

101.3 

117.8 

64.0 

128.7 

71.8 

120.2 

118.3 

154.5 

192.'8 

78.4 

53.4 

192.8 

^^g         Ishinomaki 

51.4 

47.6 

45.9 

53.6 

6U.4 

106.4 

104.3 

100.5 

135.8 

101.2 

49.2 

87.5 

135.8 

g#         Miyako 

87.2 

42.2 

54.0 

95.7 

162.7 

91.9 

152.6 

194.0 

136.8 

285.4 

65.6 

93.2 

•285.4 

SW        Kioto 

27.7 

49.0 

84.2 

104.9 

98.4 

133.2 

109.7 

161.3 

.  122.1 

55.4 

49.5 

31.1 

161.3 

«&$.        Gifa 

38.0 

43.7 

80.0 

81.8 

111.0 

128.4 

257.2 

132.0 

242.1 

140.0 

65.9 

58.0 

257.2 

j%S?         Nagano 

19.0 

36.0 

24.5 

35.0 

50.5 

79.4 

10S.2 

6  '.2 

65.8 

48.1 

32.2 

29.9 

108.2 

^•S'P^     Utsunomiya 

.34.4 

38.2 

48.8 

57.0 

74.9 

'  131.9 

91.8 

140.6 

120.8 

79.9 

44.3 

74.4 

140.6 

J@Ii         Fukushima 

55.2 

3S.3 

66.7 

51.8 

52.6 

74.7 

105.2 

80.2 

152.2 

87.3 

44.1 

71.6 

152.3 

UJH2         Yaniagata 

56.9 

33.8 

31.1 

23.2 

39.1 

44.2 

101.2 

87.7 

124.5 

55.9 

35.6 

111.1 

1-24.5 

*H             Sakai 

G3.3 

51.8 

37.0 

77.3 

70.7 

98.6 

134.4 

290.2 

202.0 

197.5 

57.7 

77.3 

290.2 

fe$l        Kanazawa 

54.6 

32.8 

69.4 

57.6 

63.2 

146.8 

110.7 

99.0 

120.7 

100.4 

86.0 

65.5 

146.8 

ft*        Fushiki 

49.5 

26.5 

38.6 

60.7 

85.0 

85.2 

98.3 

146.5 

94.7 

79.2 

58.4 

51.7 

146.5  • 

^M        Niigata 

68.2 

32.5 

31.2 

46.0 

48.3 

105.7 

78.6 

132.7 

116.6 

69.2 

53.6 

54.4 

132.7 

$»cffl         Akita 

31.2 

39.2 

57.7 

41.8 

49.5 

130.9 

118.2 

119.8 

109.5 

74.5 

50.9 

49.0 

130.9 

W^        Aomori 

32.2 

41.6 

30.4 

34.4 

86.5 

40.1 

112.1 

78.1 

10B.7 

74.9 

50.6 

51.6 

112.1 

®^f        Hakodate 

88.6 

31.1 

34.4 

43.3 

40.1 

60.0 

79.9 

99.2 

104.2 

98.9 

45.7 

28.1 

104.2 

JgSK        Suttsu 

26.8 

37.1 

25.7 

37.8 

45.3 

54.6 

63.5 

81.7 

100.8 

55.5 

43.2 

32.0 

100.8 

^LlS        Sapporo 

35.2 

20.0 

27.3 

42.7 

5',).2 

29.4 

123.5 

85.6 

65.7 

79.5 

37.0 

28.8 

123.5 

±.jll        Kamikawa 

16.7 

12.4 

17.4 

27.2 

30.9 

50.6 

127.6 

71.5 

128.1 

44.8 

22.3 

27.4 

128.1 

Hsi:        Erimo 

29.6 

22.2 

44.9 

50.9 

55.2 

126.9 

109.6 

76.5 

83.4 

111.9 

89.1 

38.9 

126.9 

®|?§        Kushiro 

34.7 

40.5 

66.4 

80.4 

45.0 

105.5 

120.6 

72.4 

93.9 

84.4 

57.1 

81.1 

120.6 

$H^        Abashiri 

18.2 

13.4 

60.6 

30.8 

40,2 

56.7 

52.5 

52.7 

84.3 

52.2 

36.4 

47.9 

84.3 

1S^        Nemuro 

33.3 

39.2 

36.3 

43.3 

91.4 

116.2 

76.5 

121.7 

59.8 

58.8 

72.9 

112.0 

121.7 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1B91-1905. 


Month 


Jan.       Feb. 


R 

March 


m 

R 

April 


31 


May 


June 


July 


A      i 


Aug. 


R 

Sept. 


R 

Oct. 


8 

Nov. 


Dec. 


Annual 


NUMBER   OF    DAYS    WITH    PRECIPITATION. 


?JI$!f        Naha 

18.4 

17.1 

17.1 

14.3 

17.6 

17.6 

14.1 

17.9 

18.2 

15.6 

14.8 

15.8 

198.5 

$.%$)    Kagoshima 

13.5 

12.8 

16.9 

15.0 

15.3 

16.7* 

17.1 

14.1 

14.4 

10.4 

8.5 

12.1 

166.7 

^ili^        Miyazaki 

8.3 

8.3 

15.5 

14.9 

14.9 

16.4 

14.9 

13.5 

16.1 

12.1 

7.3 

6.9 

149.1 

ftgjfc        Kumamoto 

13.1 

11.1 

14.8 

14.3 

13.1 

14.7 

16.8 

13.0 

13.8 

9.7 

8.4 

121 

154.9 

feK        Saga 

12.9 

12.5 

12.6 

13.7 

9.1 

13.3 

13.4 

11.8 

11.5 

8.2 

8.8 

9.1 

136.9 

Jkftif        Nagasaki 

15.8 

13.5 

15.3 

14.4 

13.4 

14.6 

14.2 

12.6 

13.7 

10.3 

10.5 

15.4 

163.1 

JiJg        Itsugahara 

11.9 

10.9 

12.7 

12.3 

11.4 

12.4 

16.1 

14.2 

13.8 

8.6 

8.6 

11.4 

144.3 

|g|ffil        Fukuoka 

16.5 

14.3 

14.8 

13.7 

11.9 

13.3 

14.8 

11.7 

13.2 

10.1 

10.9 

15.9 

161.1 

•fc'fr        Oita 

8.5 

18.5 

13.7 

13.6 

13.1 

14.0 

13.7 

10.9 

14.6 

8.9 

7.3 

7.2 

144.0 

~FH|j        Shimonoseki 

15.3 

13.4 

15.0 

13.6 

11.6 

13.1 

13.3 

10.4 

13.4 

9.8 

11.4 

145 

154.9 

J^E        Hiroshima 

11.3. 

9.3 

12.8 

13.5 

11.6 

12.1 

12.7 

10.5 

13.5 

8.3 

8.7 

8.9 

133.7 

fSUJ        Matsuyama 

11.5 

9.7 

14.3 

13.7 

12.5 

13.7 

12.8 

9.9 

13.9 

10.1 

9.1 

11.7 

142.9 

153  |lj        Okayania 

7.9 

8.9 

12.6 

12.1 

11.6 

13.4 

12.5 

9.2 

12.7 

9:3 

7.9 

7.5 

125.6 

~fcWL        Osaka 

9.1 

10.0 

13.6 

13.6 

13.0 

14.5 

13.2 

11.0 

13.9 

10.7 

9.6 

9.0 

141.2 

fllflUj     Wakayama 

8.7 

10.1 

13.4 

12.2 

12.2 

138 

11.7 

10.2 

14.1 

in* 

8.9 

9.0 

135.1 

iffl^n        Kochi 

8.3 

8.0 

13.7 

14.7 

13.5 

16.7 

15.9 

14.3 

16.8 

11.0 

7.5 

7.0 

147.4 

$£           Tsu 

9.6 

10.8 

14.1 

14.9 

13.3 

15.2 

15.1 

13.1 

16.0 

12.5 

10.1 

8.7 

153.4 

£  "Sit    Nagoya 

8.9 

8.3 

12.8 

13.2 

12.9 

14.0 

15.7 

11.6 

14.3 

11.5 

9.9 

8.7 

141.8 

g|$2        Hamamatsu 

7.8 

7.5 

12.7 

149 

12.7 

14.4 

14.3 

9.3 

14.4 

13.0 

9.1 

8.2 

138.1 

fg-^:       Numazu 

8.3 

8.9 

13.5 

15.4 

14.7 

15.7 

16.0 

10.5 

15.3 

13.1' 

10.5 

8.6 

150.8 

^jjC        Tokio 

6.9 

7.9 

14.2 

14.7 

13.9 

15.0 

15.5 

11.1 

17.0 

14.1 

9.7 

6.9 

146.7 

j^^J-        Choshi 

10.0 

10.1 

16.4 

15.3 

14.3 

14.9 

12.7 

8.9 

14.5 

14.5 

12.3 

9.6 

153.6 

^J^        Ishinomaki 

10.7 

9.3 

11.6 

12.1 

12.4 

13.8 

16.3 

14.4 

14.9 

13.1 

10.5 

11.3 

150.5 

§•£        Miyako 

7.7 

10.5 

11.7 

11.1 

12.9 

14.1 

17.8 

14.9 

16.8 

12.1 

9.9 

9.2 

148.8 

;gffl        Kioto 

12.7 

13.0 

15.3 

14.4 

13.5 

15.3 

16.9 

12.5 

14.9 

11.2 

11.4 

12.6 

163.5 

pj£J£.        Gifu 

13.3 

11.0 

12.9 

13.4 

13.5 

14.4 

17.1 

14.1 

14.7 

11.5 

11.5 

13.2 

160.5 

J^Sff        Nagano 

19.3 

16.0 

13.9 

1-2.7 

13.3 

14.3 

16.5 

13.0 

14.1 

10.5 

12.3 

17.3 

173.2 

^Sfl^tf    Utsunomiya 

6.5 

7.1 

13.1 

13.9 

15.5 

16.7 

20.7 

17.0 

-   16.9 

12.9 

.    9.0 

5.7 

155.0 

ggj^        Fukushima 

13.7 

11.2 

13.1 

11.9 

12.9 

14.1 

18.0 

15.3 

16.5 

11.7 

11.3 

15.3 

165.0 

|lj$5        Yamagata 

22.7 

18.9 

17.5 

13.4 

135 

13.6 

16.3 

14.2 

14.1 

15.3 

17.9 

22.5 

199.9 

Jj|            Sakai 

25.5 

20.9 

19.1 

13.8 

11.9 

12.9 

14.7 

11.0 

15.9 

15.0 

19.5 

25.3 

205.5 

f£7f|        Kanazawa 

26.7 

22.4 

20.4 

15.1 

14.6 

14.5 

16.7 

12.7 

16.8 

17.2 

20.5 

25.7 

223.3 

f£?[c        Fushiki 

26.5 

22.1 

19.5 

15.7 

13.9 

14.6 

16.8 

13.0 

17.1 

17.1 

20.6 

26.0 

222.9 

33f}^        Niigata 

28.3 

23.7 

21.9 

15.3 

14.3 

14.3 

16.5 

12.7 

16.9 

18.5 

22.0 

27.0 

231.4 

fAffl        Akita 

26.7 

24.2 

21.5 

14.3 

14.6 

14.7 

18.7 

15.1 

17.2 

18.4 

22.9 

26.6 

234.8 

^f$5        Aomori 

25.7 

22.3 

20.4 

12.8 

12.8 

13.1 

14.9 

13.0 

15.9 

17.3 

21.2 

263 

215.7 

^J|f        Hakodate 

20.8 

18.1 

18.0 

11.9 

12.5 

13.2 

14.6 

13.3 

16.1 

14.9 

17.4 

21.3 

192.2 

fggfl        Suttsu 

25.9 

22.1 

19.1 

11.8 

12.9 

12.7 

13.4 

13.4 

15.9 

18.0 

20.8 

25-7 

211.8 

^LIS        Sapporo 

20.8 

18.2 

18.3 

12.2 

13.0 

14.3 

12.9 

14.2 

15.9 

17.0 

17.3 

19.9 

194.0 

Jijlj        Kamikawa 

21.5 

17.3 

18.5 

13.6 

13.5 

15.0 

14.6 

15.1 

16.8 

19.6 

20.5 

23.4 

210.3 

|tt^        Erimo 

8.4 

6.9 

8.0 

6.4 

7.6 

8.0 

8.5 

7.9 

8.8 

8.0 

10.5 

9.6 

98.6 

gll||{§        Kushiro 

10.2 

10.3 

12.3 

11.6 

14.4 

17.6 

16.9 

18.5 

16.1 

12.0 

10.9 

10.8 

161.7 

$$J^        Abashiri 

15.9 

13.0 

14.0 

10.0 

12.1 

13.5 

13.1 

12.5 

13.1 

12.9 

14.0 

15.9 

160.2 

^Hl        Nemuro 

11.2 

9.4 

11.6 

11.6 

13.7 

16.1 

14.6 

15.5 

15.4 

12.3 

12.1 

12.2 

j    155.7    • 

„  (--»-;*. •(-:*))» 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


^\^  ^  =fc  Month 

ra 

£ 

*    A> 

^b 

A 

" 

" 

J 

J 

I 

^^\ 

Ji 

n 

R 

^ 

£ 

0. 

£ 

^ 

X 

8 

I 

*£ 

1     J^Locahty-^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    CLOUD    AMOUNT. 


3fl$£        Naha 

7.5 

8.0 

8.0 

7.6 

8.1 

7.9 

61 

6.0 

5.9 

6.3 

7.1 

7.1 

7.1 

J&^LJo     Kagoshima 

5.6 

5.9 

6.6 

6.8 

7.0 

7.9 

6.6 

5.4 

6.1 

5.3 

4.5 

4.8 

6.0 

^il^        Miyazaki 

4.0 

4.6 

5.9 

6.3 

6.7 

73 

5.9 

5.1 

6.4 

5.6 

4.0 

3.4 

5.4 

$£?£        Rumamoto 

5.7 

5.7 

6.4 

6.5 

6.6 

7.4 

6.8 

5.4 

6.1 

5.0 

4.2 

5.1 

5.9 

feK         Saga 

6.3 

6.4 

6.6 

6.5 

6.6 

7.4 

7.1 

5.9 

6.5 

5.3 

4.6 

5.8 

6.3 

J^ilgif        Nagasaki 

6.4 

6.4 

6.6 

6.6 

6.7 

7.5 

6.9 

5.5 

6.0 

5.1 

4.8 

6.0 

6.2 

JH^        Itsugahara 

5.5 

5.8 

6.4 

6.7 

6.4 

7.6 

7.7 

6.7 

7.1 

5.7 

4.5 

5.1 

&a 

§||SiJ         Fukuoka 

6.9 

6.9 

6.7 

6.4 

6.4 

7.2 

6.6 

5.2 

6.3 

5.3 

5.4 

6.3 

6.3 

*5fr        Oita 

5.1 

5.5 

6.1 

6.3 

6.4 

7.1 

6.4 

5.0 

6.5 

5.6 

4.4 

4.6 

5.7 

"Fill        Shimonoseki 

7.2 

7.2 

6.9 

6.7 

6.5 

7.4 

6.9 

5.7 

0.7 

5.6 

5.5 

6.9 

6.6 

JgJk        Hiroshima 

5.7 

6.0 

6.2 

6.2 

6.4 

7.2 

6.7 

5.5 

6.6 

5.2 

4.7 

5.5 

6.0 

|£UJ         Matsuyama 

5.9 

5.9 

6.3 

6.3 

6.5 

7.2 

6.7 

5.4 

6.6 

5.5 

4.8 

5.6 

7.3 

|S]  UJ         Okayama 

5.2 

5.5 

6.4 

6.5 

6.7 

7.5 

7.1 

5.9 

7.1 

•     5.8 

4.6 

4.7 

6.1 

^C^        Osaka 

5.2 

5.3 

6.1 

6.3 

6.5 

7.1 

6.6 

5.2 

6.4 

5.6 

4.5 

4.5 

5.8 

5ffl  sift  UJ     Wakayama 

6.3 

6.1 

6.7 

6.7 

6.9 

7.7 

7.1 

6.0 

7.1 

6.2 

5.5 

5.8 

6.5 

it|£n        Kochi 

44 

4.8 

6.1 

6.4 

6.8 

7.8 

7.1 

5.9 

7.0 

5.5 

4.1 

3.7 

5.8 

^t            Tsu 

4.9 

5.2 

6.2 

6.6 

6.9 

7.5 

7.2 

6.0 

6.9 

6.0 

4.6 

4.3 

6.0 

£#11    Nagoya 

4.9 

4.6 

517 

6.4 

6.8 

7.5 

7.3 

6.0 

6.7 

5.7 

4.5. 

4.5 

5.9 

JlftS        Hamamatsu 

4.3 

4.6 

6.1 

6.9 

7.3 

7.9 

7.7 

6.5 

7.3 

6.4 

4.8 

3.8 

6.2 

$&$L        Numazu 

4.6 

5.2 

6.6 

7.2 

7.6 

8.2 

8.1 

6.S 

7.4 

6.8 

5.0 

3.9 

6.4 

JfJTjf        Tokio 

4.1 

4.5 

6.2 

6.7 

6.9 

7.7 

7.4 

6.4 

7.2 

6.7 

4.6 

3.6 

6.0 

j#f        Choshi 

4.8 

5.2 

6.7 

6.9 

7.0 

7.8 

7.3 

6.0 

6.9 

6.9 

5.3 

4.2 

6.3 

'/B%&        Ishinomaki 

5.2 

5.1 

5.9 

6.3 

6.6 

7.6 

8.0 

7.4 

7.3 

6.1 

5.2 

5.2 

6.3 

giJf        Miyako 

4.7 

5.2 

5.7 

6.5 

6.8 

7.7 

7.9 

7.2 

7.5 

5.8 

4.9 

4.6 

6.2 

TjffP        Kioto 

6.1 

6.4 

6.7 

6.8 

7.0 

7.7 

7.6 

6.2 

7.2 

6.0 

5.1 

5.4 

6.5 

flUJjL        Gifu 

4.9 

4.7 

5.4 

6.0 

6.2 

6.9 

6.9 

5.8 

6.5 

5.2 

4.4 

4.7 

5.6 

j|!gp        Nagano 

6.4 

6.1 

f>.4 

6.4 

6.9 

7.7 

7.6 

6.6 

7.4 

6.3 

5.3 

5.8 

6.6 

^  SP^    Utsunomiya 

3.4 

3.8 

5.5 

6.4 

6.7 

7.8 

7.9 

7.1 

7.5 

6.2 

3.9 

2.9 

5.7 

jig^        Fukushima 

;           5.9 

5.8 

6.4 

6.5 

7.0 

7.8 

8.1 

7.5 

7.7 

6.6 

5.3 

5.9 

6.7 

Ulff£        Yamagata 

7.6 

7.2 

7.0 

6.4 

6.7 

7.4 

7.6 

6.8 

7.2 

6.4 

6.4 

7.4 

7.0 

ti|            Sakai 

8.4 

8.1 

7.3 

6.6 

6.4 

7.5 

7.2 

5.8 

7.2 

6.4 

6.6 

7.9 

7.1 

$£$$        Kanazawa 

8.7 

8.4 

7.6 

7.0 

7.0 

7.7 

7.7 

6.4 

7.3 

6.7 

6.8 

8.2 

7.5 

f^?fc        FushiM 

8.6 

8.0 

7.4 

6.8 

6.8 

7.7 

7.7 

6.4 

7.4 

6.8 

6.8 

8.1 

7.4 

Sf}^        Niigata 

8.8 

8.3 

7.7 

6.7 

6.8 

7.4 

7.5 

6.3 

7.1 

6.8 

7.3 

8.3 

7.4 

l^ffl        AMta 

9.1 

8.7 

8.1 

7.1 

7.4 

7.9 

8.1 

7.0 

7.2 

6.7 

8.1 

8.8 

7.8 

1^^        Aomori 

8.1 

7.8 

7.0 

5.7 

6.0 

6.6 

7.0 

6.0 

62 

5.6 

7.2 

8.2 

68 

ggg!        Hakodate 

7.2 

7.0 

6.7 

6.1 

6.6 

7.4 

7.9 

7.2 

6.7 

5.5 

6.5 

7.4 

6.8 

^SU        Suttsu 

9.1 

8.7 

8.1 

6.4 

6.8 

7.3 

7.6 

7.1 

6.8 

6.6 

8.1 

8.9 

7.6 

*Lt%        Sapporo 

7.2 

7.2 

6.8 

6.2 

6.6 

7.2 

7.3 

6.8 

6.6 

5.8 

6.9 

7.0 

6.8 

Jtjl|        Kamikawa 

•      7.8 

7.3 

7.4 

6.6 

6.8 

7.4 

7.6 

7.6 

7.6 

7.1 

8.0 

82 

74 

fg^        Erimo 

6.0 

5.9 

5.9 

6.2 

7.0 

8.1 

8.4 

7.8 

6.9 

5.4 

6.1 

6.4 

6.7 

gggft        Kushiro 

5.6 

5.4 

6.0 

6.7 

7.5 

8.1 

.84 

8.6 

7.6 

5.6 

5.2 

4.7 

6.6 

S^^l        Abashiri 

7.2 

7.0 

6.8 

6.5 

7.3 

7.5 

7.7 

7.2 

6.9 

5.9 

65 

(5.8 

6.9 

tll^        Nemuro 

:      5,8 

5.8 

5.9 

6.5 

7.3 

8.3 

8.3 

8.4 

7.3 

5.7 

5.0 

5.2 

6.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


Month 


Jan. 


a 

Feb. 


n 

March 


m 


April 


a 
n 

May 


n 

June 


July 


A 

n 

Aug. 


Sept. 


Oct. 


n 

Nov. 


Dec. 


0 


NUMBER   OF    CLEAR   DAYS. 


3B$        Naha 

0.9 

0.8 

0.8 

0.9 

0.8 

0.5 

1.7 

1.6 

2.1 

2.6 

1.4 

1.8 

15.9 

Bl^Ho     Kagoshima 

5.3 

4.9 

3.1 

3.4 

3.4 

1.1 

2.8 

4.1 

4.3 

7.5 

8.6 

7.6 

56.1 

&i!&        Miyazaki 

11.9 

9.0 

6.2 

5.0 

4-0 

1.4 

4.7 

5.9 

3.2 

6.8 

11.3 

14.1 

83.5 

ff&fc        Kumamoto 

4.2 

4.2 

3.3 

4.5 

3.9 

1.2 

1.9 

4.5 

3.3 

7.9 

9.6 

6.2 

54.7 

feS        Saga 

2.4 

2.4 

2.8 

3.6 

2.9 

1.0 

1.2 

2.0 

2.2 

6.7 

7.5 

4.5 

39.2 

&tif        Nagasaki 

2.2 

2.9 

2.7 

3.7 

3.1 

1.5 

1.6 

3.9 

3.7 

7.9 

7.5 

3.7 

44.7 

JHHC        Itsugahara 

5.6 

3.7 

4.1 

4.6 

4.5 

1-5 

1.1 

2.9 

1.9 

4.7 

8.5 

6.3 

49.4 

WsM        Fukuoka 

1.4 

2.1 

3.1 

3.7 

4.0 

2.3 

2.2 

4.7 

3.8 

5.6 

6.1 

3.7 

42.7 

•Rft        Oita 

4.8 

3.3 

3.7 

4.2 

3.5 

1.6 

3.7 

5.9 

3.0 

5.5 

7.8 

6.9 

53.9 

TBS        Shimonoseki 

0.7 

1.1 

2.0 

3.6 

3.3 

1.3 

1.6 

3.4 

2.3 

4.8 

4.6 

2.5 

31.2 

JiiJo        Hiroshima 

1.7 

2.1 

3.5 

4.4 

4.3 

1.5 

2.3 

4.3 

2.6 

6.3 

6.3 

3.4 

42.7 

1SUl        Matsuyama 

2.6 

3.1 

3.2 

4.3 

4.2 

2.1 

2.6 

5.1 

3.2 

6.0 

6.6 

4.1 

47.1 

ffiJUl        Okayama 

4.4 

'3.3 

2.3 

3.9 

4.0 

1.8 

1.7 

4.1 

2.1 

4.8 

7.5 

6.3 

46.2 

*.'ER         Osaka 

3.7 

2.4 

2.8 

3.5 

3.8 

2.1 

1.9 

3.9 

2.9 

4.9 

7.9 

6.6 

3.9 

fflBKUl     Wakayama 

1.5 

1.6 

2.2 

3.3 

3.1 

1.0 

2.1 

3.1 

1.8 

3.2 

4.7 

2.4 

30.2 

itifcl        Kochi 

10.1 

6.3 

4.1 

4.3 

3.1 

1.1 

2.2 

4.7 

2.9 

6.3 

10.2 

12.1 

67.5 

n            Tsu 

4.7 

2.9 

3.0 

3.3 

2.9 

1.2 

1.3 

2.4 

2.1 

4.9 

7.8 

7.6 

44.1 

35"S"§    Nagoya 

5.2 

5.9 

4.7 

4.1 

3.2 

1*8 

1.6 

3.3 

2.7 

6.3 

8.0 

7.6 

54.4 

3I1S        Hamamatsn 

9.1 

7.7 

4.0 

3.5 

2.6 

1.1 

1.4 

2.4 

2.0 

3.6 

9.1 

12.0 

58.6 

?3^        Numazu 

9.4 

6.5 

3.9 

2.8 

1.7 

0.5 

0.7 

2.1 

1.2 

2.7 

8.0 

11.7 

51.3 

M&        Tokio 

11.6 

7.9 

4.7 

3.1 

2.4 

0.9 

1.3 

2.1 

1-3 

3.1 

8.7 

13.3 

60.3 

8H1        Choshi 

8.9 

6.1 

3.6 

2.7 

2.7 

0.9 

1.4 

3.5 

2.3 

1.9 

5.8 

10.9 

50.7 

??&        Ishinomaki 

3.5 

3.3 

3.1 

3.3 

2.2 

1.1 

0.5 

0.9 

2.5 

2.9 

4.2 

3.2 

30.7 

^T  fi"        Miyako 

5.9 

3.9 

3.1 

2.7 

2.3 

1.2 

0.9 

1.8 

1.4 

3.9 

4.9 

5.8 

37.9 

MfB        Kioto 

2.1 

1.4 

2.1 

2.7 

2.4 

1.5 

1.1 

2.5 

1.5 

3.7 

4.8 

3.7 

29.7 

(ft-f-        Gifu 

4.7 

4.6 

4.7 

4.7 

4.2 

2.5 

1.7 

3.1 

3.0 

7.4 

7.7 

5.5 

53.8 

^Bf        Nagano 

2.9 

2.7 

3.3 

3.5 

2.0 

0.9 

0.8 

2.0 

0.9 

3.1 

4.8 

4:1 

31.1 

^tflU?    Utsunomiya 

135 

11.0 

6.1 

3.5 

2.7 

0.8 

0.5 

0.9 

0.7 

3.7 

11.8 

16.0 

71.1 

B§  J%        Fukushima 

1.8 

1.5 

2.3 

2.4 

1.7 

1.2 

0.5 

1.0 

1.2 

2.1 

3.3 

2.3 

21.3 

UJ^        Yamagata 

0.3 

0.7 

1.6 

3.1 

2.3 

1.5 

0.7 

1.9 

1.4 

2.2 

2.7 

1.3 

19.7 

Jl            Sakai 

0.2 

0.5 

1.9 

3.7 

4.0 

1.6 

1.5 

3.6 

1.2 

1.9 

2.2 

1.2 

23.5 

siiNfl        Kanazawa 

0.4 

0.4 

1.7 

23 

2.3 

1.3 

1.5 

2.6 

1.8 

2.6 

2.9 

1.1 

20.9 

'K/t:        Fushiki 

0.3 

0.6 

1.7 

3.2 

2.8 

1.3 

1.0 

2.9 

1.5 

2.6 

3.2 

1.3 

22.4 

^Tf^        Niigata 

0.1 

0.1 

1.3 

3.0 

2.1 

1.2 

0.9 

3.4 

1.7 

1.9 

1.3 

0.7 

17.9 

Jg*cffl        Akita 

0.1 

0.2 

0.3 

2.3 

1.8 

1.0 

1.5 

2.5 

1.5 

2.3 

0.9 

0.5 

14.9 

W^        Aomori 

0.3 

0.9 

1.5 

4.7 

4.3 

2.3 

1.7 

3.7 

3.5 

4.1 

1.7 

0.6 

29.3 

@flf        Hakodate 

0.5 

1.2 

1.9 

3.2 

2.6 

1.3 

0.9 

1.6 

2.7 

4.3 

2.4 

0.7 

23.2 

^tP        Suttsu 

0.1 

0.3 

0.5 

3.5 

2.5 

1.5 

0.7 

1.5 

2.5 

2.7 

0.9 

0.1 

16.8 

tLM        Sapporo 

0.4 

0.7 

1.7 

3.1 

2.7 

1.3 

1.1 

1.9 

3.1 

3.2 

1.1 

1.1 

21.4 

_hjl|        Kamikawa 

0.5 

0.9 

1.7 

2.3 

2.6 

1.2 

0.6 

0.6 

0.4 

1.2 

0.5 

0.5 

13.1 

^^        Erimo 

1.4 

2.0 

1.6 

2.2 

1.1 

0.2 

0.0 

0.0 

1.1 

3.4 

1.2 

1.3 

15.5 

@i|g$        Kushiro 

5.5 

3.5 

2.5 

2.6 

•  1.3 

0.5 

0.5 

0.1 

1.4 

'     5.1  ' 

5.4 

7.1 

35.6 

$H^;        Abashiri 

0.8 

1.3 

2.1 

3.0 

1.7 

1.1 

1.0 

1.7 

2.2 

3.3 

1.8 

2.2 

22.2 

t6^        Nemuro 

3.2 

2.8 

3.5 

2.7 

1.1 

0.7 

0.3 

0.3 

2.4 

3.9 

3.5 

5.2 

29.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


^\v      ft  sfc  Month 

— 

- 

H 

m 

E 

- 

-t 

A 

JL 

* 

-t^ 

-f- 

& 

^\^ 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

^ 

ft 

M 

ft 

^ 

^ 

J 

tf. 

Jft^  Locality  ^\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

B 


NUMBER    OF    CLOUDY   DAYS. 


UBS!        Naha 

16.7 

18.0 

18.8 

16.5 

20.0 

18.0 

10.7 

8.2 

9.3 

11.1 

14.5 

15.5 

177.3 

.Ellillb    Kagoshima 

10.0 

9.4 

13.8 

14.5 

16.3 

18.9 

13.3 

7.6 

11.1 

9.8 

6.4 

6.1 

137.2 

i^tift        Miyazaki 

5.7 

6.6 

11.5 

13.5 

14.9 

15.5 

11.7 

6.9 

12.4 

10.3 

5.6 

4,5 

119.1 

JjEjfc        Kumamoto 

7.9 

8.4 

11.4 

13.5 

14.2 

16.6 

13.3 

7.5 

11.3 

8.8 

5.5 

6.6 

125.0 

feK        Saga 

9.5 

10.5 

12.6 

13.4 

13.3 

16.1 

14.2 

8.3 

11.8 

8,7 

6.3 

9.9 

134.6 

J«*3f        Nagasaki 

11.1 

.11.3 

12.5 

13.9 

14.5 

16.6 

14.1 

7.7 

10.9 

8.7 

6.2 

10.8 

138.2 

MIS        Itsugahara 

8.0 

9.3 

13.8 

14.7 

13.6 

17.9 

18.7 

14.4 

14.5 

8.5 

5.7 

7.5 

146.6 

K&n        Fukuoka 

12.3 

13.2 

13.5 

13.5 

13.3 

15.6 

13.5 

7.3 

12.5 

8.5 

6.3 

11.7 

141.3 

;*C53-        Oita 

5.7 

7.0 

11.1 

12.5 

12.5 

14.9 

12.6 

6.5 

12.1 

9.6 

5.3 

4.7 

11.4 

~FIU        Shimonoseki 

U.3 

12.5 

14.3 

14.0 

13.8 

16.0 

14.1 

8.4 

12.7 

9.1 

7.3 

12.3 

148.8 

jff  Jb        Hiroshima 

7.3 

6.8 

10.5 

11.9 

12.3 

15.3 

13.8 

8.4 

12.9 

7.7 

4.7 

6.2 

117.8 

$£Ul        Matstiyama 

7.5 

7.0 

11.8 

12.8 

13.7 

16.1 

13.5 

8.5 

12.6 

8.9 

6.6 

7.5 

126.5 

PSJUJ         Okayama 

6.5 

6.5 

11.5 

13.6 

14.7 

17.4 

15.7 

10.2 

15.4 

10.6 

6.0 

5.4 

133.5 

;*c^        Osaka 

5.4 

5.5 

10.0 

11.6 

12.6 

14.9 

12.3 

7.1 

11.3 

9.1 

5.1 

4.3 

109.2 

ftJs&Ul     Wakayama 

8.5 

7.9 

13.1 

14.6 

16.2 

17.9 

15.6 

10.0 

15.9 

11.9 

7.1 

7.1 

145.9 

ilJ&l        Kochi 

5.7 

5.8 

11.3 

13.7 

15.5 

17.8 

16.3 

10.1 

15.5 

10.5 

5.5 

3.8 

131.4 

&            Tea. 

4.7 

4.9 

10.7 

13.3 

14.7 

16.5 

14.7 

9.1 

13.9 

12.2 

6.0 

3.6 

124.3 

%1&M    Nagoya 

4.7 

4.1 

9.3 

12.9 

14.1 

17.4 

15.6 

9.9 

12.5 

10.8 

5.7 

4.5 

121.5 

§|1S        Hamamatsu 

5.9 

5.8 

12.0 

15.4 

17.3 

19.7 

18.3 

12.3 

16.9 

13.4 

7.6 

4.9 

149.7 

iS^        Numazu 

7.8 

7.5 

13.7 

16.6 

18.0 

20.4 

20.3 

13.8 

16.3 

14.1 

8.1 

5.1 

161.6 

£3iC    Tokio 

5.9 

5.4 

12.3 

13.5 

14.7 

17.7 

16.6 

11.5 

15.0 

13.5 

7.3 

4.5 

137.9 

g^        Chochi 

8.3 

8.3 

14.6 

14.5 

15.0 

17.9 

15.9 

10.4 

14.0 

13.9 

8.1 

5.8 

146.8 

35&        Ishinomaki 

6.2 

4.8 

8.7 

11.3 

12.5 

16.6 

18.1 

15.5 

14.1 

10.8 

6.3 

5.7 

130.6 

*£'&        Miyako 

5.3 

5.9 

9.4 

11.9 

14.2 

17.5 

19.4 

15.5 

16.1 

10.3 

5.6 

4.5 

135.7 

£iP        Kioto 

8.7 

9.3 

13.0 

13.7 

15.0 

17.6 

16.9 

10.5 

15.0 

10.4 

6.6 

6.7 

143.5 

«£J?L        Gifu 

4.1 

4.0 

7.9 

10.5 

11.9 

14.9 

13.5 

9.6 

12.3 

8.9 

4.6 

5.3 

107.5 

^if         Nagano 

11.3 

8.6 

12.0 

12.2 

13.5 

17.7 

17.1 

11.9 

15.7 

12.1 

7.1 

9.3 

148.7 

^fP^    "Ctsxinomiya 

3.7 

4.5 

9.9 

12.4 

13.2 

18.1 

18.5 

.  12.9 

15.5 

12.0 

5.7 

3.1 

129.5 

|gj^         Fukushima 

7.3 

5.9 

10.5 

11.4 

14.6 

17.6 

19.9 

13.9 

15.7 

11.7 

6.0 

8.1 

142.6 

UJ7££        Yamagata 

15.4 

12.3 

14.3 

12.1 

13.3 

16.1 

17.7 

13.5 

15.0 

12.1 

11.3 

16.3 

169.3 

^            Sakai 

22.5 

18.6 

17.1 

13.5 

13.3 

17.4 

15.9 

8.4 

14.5 

11.5 

12.3 

19.3 

184.3 

^?p        Kanazawa 

23.9 

20.1 

18.5 

14.6 

15.1 

18.2 

18.2 

12.1 

15.7 

12.7 

14.4 

21.7 

205.2. 

^T}C        Fushiki 

23.7 

18.1 

17.5 

146 

15.5 

18.1 

19.1 

11.9 

15.8 

13.3 

14.7 

21.3 

203.6 

^ij^        Niigata 

24.1 

19.1 

17.9 

.12.9 

13.3 

16.5 

16.9 

11.5 

14.4 

14.6 

15.9 

21.3 

198.3 

$C0         Akita 

26.4 

22.0 

20.2 

15.5 

17.1 

19.3 

20.6 

15.0 

14.6 

13.9 

19.9 

24.9 

229.5 

Iq1^        Aomori 

20.1 

16.7 

14.1 

9.2 

10.1 

12.7 

14.7 

10.4 

11.5 

8.7 

14.9 

20.9 

164.1 

@f^        Hakodate  , 

13.8 

11.3 

11.9 

9.9 

13.7 

17.3 

18.7 

15.2 

13.7 

7.2 

10.5 

15.2 

158.5 

Suttsu 

26.1 

22.1 

21.1 

12.1 

14.8 

15.5 

17.9 

15.1 

13.9 

12.3 

19.8 

25.6 

216.3 

^Li|S        Sapporo 

13.5 

12.4 

12.1 

113 

12.9 

14.6 

16.3 

13.7 

12.1 

8.4 

12.2 

13.0 

152.5     j 

.hjll        Kamikawa 

17.0: 

13.1 

17.0 

12.8 

14.2 

15.7 

16.9    . 

16.6 

15.7 

13.8 

19.3 

21.5 

193.7 

^^        Erimo 

7-7 

6.5 

8.9 

9.9 

13.8 

19.3 

21.8 

17.4 

13.8   . 

6.9 

-8.1 

10.3 

144.4 

^|S§        Kushiro 

6.5 

7.1 

99 

13.3 

17.1 

20.2 

22.3 

22.7 

.18.3 

8# 

7.1 

6.1 

159.3 

%$fc        Abashiri 

14.4 

11.8 

12.2 

12.0 

16.0 

16.5 

18.1 

15.4 

14.1 

9.3 

11.0 

13.5 

164.3 

t^^        Nemuro 

8.1 

8.0 

9.0 

12.5 

'  20.0 

27.2 

28.7 

28.7 

16.1 

10.3 

8.5 

7.0 

184.1 
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EESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


Month 


R 

Jan. 


R 

Feb. 


March 


m 


April 


51 


May 


R 

June 


R 

July 


A 

R 

Aug. 


*. 

R 

Sept, 


1: 


Oct. 


R 

Nov. 


± 

~R 

Dec. 


MEAN    WIND.  VELOCITY. 


Mm        Naha 

5.4 

6.1 

4.9 

3.7 

3.7 

3.4 

3.4 

3.7 

4.5 

5.0 

6.0 

5.8 

4.6 

fillip     Kagoshima 

3.5 

4.0 

4.1 

3.7 

3.5 

3.3 

3.4 

3.4 

3.5 

3.7 

3.5 

3.6 

3.6 

^iH^        Miyazaki 

3.3 

3.7 

3.2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.4 

3.2 

2.7 

2.5 

2.8 

3.5 

3.1 

JH/fc        Kumamoto 

1.6 

2.0 

2.2 

2.0 

1.8 

1.8 

1.9 

1.7 

1.8 

1.8 

1.6 

1.7 

1.8 

$:ja[        Saga 

2.1 

2.6 

2.8 

2.6 

2.2 

2.3 

2.4 

2.1 

2.2 

2.1 

2.0 

2.2 

2.3 

-^^        Nagasaki 

4.0* 

4.4* 

4.3 

4.3 

3.8 

3.8 

4.5 

3.8 

3.5 

3.3* 

3.4* 

4.245- 

3.8 

Igjjf        Itsugahara 

3.0 

3.2 

3.1 

3.1 

2.9 

2.9 

3.2 

2.9 

2.9 

2.5 

2.8 

3.3 

3.0 

$!  tfjj        Fukuoka 

35 

3.5 

3.3' 

3.2 

2.9 

2.7 

2.9 

2.5 

2.3 

2.2 

3.0 

3.7 

3.0 

-)*.*%        Oita 

2.7 

2.7 

2.2 

2.1 

1.9 

1.7 

1.8 

1.8 

1.8 

1.9 

2.3 

2.8 

2.1 

PiU        Shimonoseki 

5.4 

5.2 

4.9 

5.0 

4.8 

4.2 

4.1 

3.9 

3.6 

3.3 

43 

5.8 

4.5 

^  J|        Hiroshima 

3.1 

3.3 

3.4 

3.1 

3.0 

3.1 

3.0 

3.2 

3.2 

3.5 

3.2 

3.3 

3.2 

;{#  jlj        Matsuyama 

2.9 

3.0 

2.8 

2.6 

2.3 

2.2 

2.2 

1.9 

1.8 

1.9 

2.4 

2.9 

2.4 

ffl  lij        Okayama 

2.3 

2.5 

2.4 

2.5 

2.3 

2.3 

2.3 

2.4 

2.1 

1.8 

1.8 

2.2 

2.2 

;^c|$£         Osaka 

3.8 

4.0 

3.9 

3.9 

3.6 

3.6 

3.6 

3.4 

3.3 

3.0 

3.3 

4.0 

3.6 

jfnjjftlll     Wakayama 

3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

2.8 

2.7 

3.2 

3.7 

3.2 

fgjjgj        Kochi 

2.6 

2.8 

2.5 

2.2 

1.9 

1.5 

1.5 

1.8* 

1.9 

2.0 

2.3 

2.5 

2.1 

J^£                TSU 

4.1 

43 

3.9 

3.7 

3.5 

3.1 

3.2 

3.0 

3.1 

3.0 

3.3 

4.1 

3.5 

£  Sit  Nagoya 

2.9 

3.4 

3.5 

3.2 

3.0 

2.6 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

2.7 

2.8 

rt|f£        Hamamatsu 

4.1 

4.5 

4.0 

3.6 

3.3 

2.8 

2.8 

2.6 

2.9 

3.0 

3.3 

4.1 

3.4 

ViS^t       Numazu 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.1 

3.3 

4.0 

3.5 

Jfij^        Tokio 

3.4 

4.0 

4.1 

4.0 

4.1 

3.6 

3.5 

3.5 

3.6 

3.3 

3.2 

3.5 

3.6 

gjjif.        Choshi 

5.6 

6.0 

6.9 

6.6 

6.0 

5.3 

5.3 

5.1 

6.1 

6.3 

5.2 

5.3 

5.8 

^^g        Ishinomaki 

6.0 

6.2 

6.5 

5.7 

5.7 

4.3 

3.8 

40 

3.7 

4.5 

5.1 

6.1 

5.1 

^7-jg1        Miyako 

3.2 

3.1 

3.2 

3.2 

.     2.7 

1.8 

1.5 

1.7 

2.0 

2.2 

2.6 

3.1 

2.5 

3jff|5        Kioto 

1.9 

22 

2.3 

2.4 

2.2 

2.0 

1.9 

1.9 

1.7 

1.5 

1.6 

1.8 

2.0 

iljJJ^.        Gifu 

2.4 

2.9 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

2.2 

2.4 

2.4 

-g.if        Nagano 

1.8 

2.2 

3.1 

3.6 

3.3 

2.7 

2.3 

2.4 

2.7 

2.4 

1.9 

1.9 

2.5 

^gjj^     Utsunooaiya 

1.6 

1.8 

2.1 

2.1 

2.0 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1.4 

1.3 

1.6 

1.7 

fgj|        Fukushima 

3.2 

3.3 

3.5 

3.5 

3.3 

2.5 

2.3 

2.0 

1.8 

1.9 

2.7 

3.3 

2.8 

Uj$£        Yamagata 

1.6 

1.8 

2.3 

2.5 

2.6 

2.0 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.9 

1.8 

1.9 

*t            Sakai 

4.0 

3.8 

4.1 

•    3.9 

3.4 

3.4 

3.5 

3.2 

3.3 

3.1 

3.3 

3.8 

3.6 

^Jp        Kanazawa 

2.8 

2.7 

2.5 

2.5 

2.5 

2.1 

2.1 

2.0 

1.9 

2.0 

2.5 

3.2 

2.4 

f^Tfc        FushiM 

4.4 

3.9 

4.6 

4.7 

4.2 

3.9 

3.6 

3.6 

4.8 

4.4 

4.4 

4.2 

4.2 

if$J        Niigata 

7.2 

6.9 

5.8 

4.7 

4.6 

3.8 

3.7 

3.5 

3.9 

4.4 

5.7 

7.3 

5.1 

$C03        Akita 

•      6.6 

6.2 

6.2 

5.5 

5.0 

3.9 

3.5 

3.4 

3.5 

4.0 

5.3 

7.1 

5.0 

5lf;i&        Aomori 

.:      4.5 

4.3 

4.2 

3.8 

3.9 

2.9 

2.6 

2.3 

2.5 

3.0 

3.9 

4.8 

3.6 

®$ffi        Hakodate 

6.3 

6.0 

6.1 

5.6 

5.4 

4.4 

4.2 

4.3 

4.9 

4.9 

5.9 

6.9 

5.4 

Suttsu 

.    10.9 

10.1 

10.4 

10.0 

10.4 

9.8 

9.2 

8.6 

8.7 

8.8 

9.6 

10.8 

9.8 

#L®I        Sapporo 

4.4 

4.2 

4.9 

5.8 

5.8 

4.7 

4.3 

3.8 

3.6 

3.8 

4.1 

4.1 

4.5 

Jhjll        Kamikawa 

:       1.9 

2.1 

2.6 

2.9. 

3.2 

2.4 

1.9 

1.6 

1.7 

2.1 

2.3 

2.5 

2.3 

Erimo 

$I|J&        Kushiro 

2.7 

3.4 

3.4 

3.4 

3.9 

2.9 

2.5 

2.2 

2.2 

2.6 

2.7 

2.7 

2.9 

%$&.        Abashiri 

3.5 

3.3 

3.0 

3.5 

3.5 

2.3 

2.0 

25 

2.9 

3.5 

3.9 

3.9 

3.1 

tUfti        Nenjuro 

7.3 

7.0 

6.6 

9.0 

7.1 

5.8 

5.4 

4.5 

5.8 

6.8 

7.5 

8.0 

6.6 

1  )  Lost  one  year 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


%•%.  Month 

— 

. 

2 

m 

E 

x> 

^ 

A 

A 

1- 

t 

£ 

ft 

^\^^ 

ifl 

n 

fl 

X 

n 

J3 

^ 

£ 

^ 

R 

fl 

1" 

¥ 

Jife^  Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aiig. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

\ 

¥     £>      M     ft 

MEAN    WIND    DIRECTION. 


2j|3$f      Nana 

NT  36°E  ' 

Sf  22°  E  N49°E;S  77°  E 

S  GffE'S  19"  E 

S  16°  E  S  68°  E  N  42°  E 

N38°  E 

N35°E 

N  34°  E 

N60°E 

fiS.^lJb     Kagoshima 

-    2>w 

NT    3'\VN    6'E|N26'E 

N30°E 

3  28°  E 

S  28°  W  1 

sr.78°E  : 

N48°E 

N28°E 

Nil'  E 

N    2°E 

N14°E 

Tifilgf        Miyazaki 

N  70°W  • 

N59°WN54°WN13°W 

N77°E 

S    2°E 

S  27°  W 

3  23'  E  : 

S44°E 

N  10°  W 

N54°W 

N  73°  W 

N  56'  W 

Jg^c        Kmnamoto 

N2i°w 

ST  24°W  N  26°W  N  53°  W 

^  87°  W 

S  61°  W 

S42°W 

9  53*  W 

N  14°  W 

N12°W 

N21°W 

N24°W 

N  40°  W 

£K        Saga 

N  12°W  ' 

N    4°W] 

^s  10°  E; 

^    6s  E 

N    8°W 

S  43°  W 

S  13°  W 

S  36°  E  ' 

N27°E 

N  21"  E 

N    7°E 

N  16°  E 

N    5°E 

J^iliaf         Nagasaki 

N    8°E 

N    3°E 

N    6°E 

N 

S  71°  W 

SW 

S  33°  W 

S  17°  W 

N  30°  E 

N13°E 

N  12°  E 

N    6°E 

N    2°  E 

JgJ<£        Itsugahara 

N  32°W 

N  3l'W 

N21°W 

N15°W 

N  34*  W  N  43°  W 

S  34°  W 

S  62°  W 

N  11°  W 

N  10°  W 

N  23°  W 

N35°W 

N  27°  W 

gg|33        Fnkuoka 

N87°W 

N  32°W 

N21°E 

N15'  E 

N55°EiN83°E 

S  24'  E 

S  53°  E 

N60°  E 

N57°E 

S  75°  E 

S  30°  W 

IS!  76'  E 

*fr        Oita 

N  77°W 

N  62°W 

N19°W 

N    5°W 

N47°E 

N87°E 

S  57°  E 

S  52°  E 

N67°E 

N39°W 

S  83°  W 

S  84°  W 

N62°\\ 

""FPJ        Shimonoseki 

N  27"  W 

N    5°W 

N22°E 

N40°E 

N  42°  E 

N60°E 

N63°E 

N.77°  E 

N61°E 

N47°E 

N    8°  E 

N  41°  W 

N  30°  E 

gf|£         Hiroshima 

N    3'E 

N    5°E 

N    7°E 

N    8°W 

N23°W 

N80°W 

S  67°W 

N78°W 

N15°E 

N16°  E 

N17°E 

N    7°E 

N  rw 

1&  UJ         Matsuyama 

N  58°W 

N43°W 

N58°W|N83°W 

S  59°  W 

S  88*  W 

S  79°  W 

S  76°  W 

N61°W 

N49°E 

S    2°E 

N71°W 

N  74°  W 

(35)  ill         Okayama 

N  64°W 

N48°W 

N  13°  E 

N37°E 

N  52°  E 

N84°E 

S  52°  E 

N88°E 

N43°E 

N17°E 

N21°W 

N  58°  W 

N 

-fcffii        Osaka 

N34°W 

N27"W 

N  rw 

N12°E 

N  14°  W 

N  22°  W 

N  47°  W 

N  19°  W 

N  22°  E 

N23°E 

N    7°E 

N  28°  W 

N    7°W 

ft!^Ul     Wakayama 

N    4°E 

N    4°E 

N  11°E 

N    5°E 

N  20°  W 

N82°W 

S  58°  W 

S  32°  W 

N46°E 

N41°E 

N32°E 

N    7°E 

N14°  E 

jUfcj        Kochi 

S  73°W 

B  79'W 

S  64°  W 

S  40'  W 

S  33'  W 

S  14°  W 

S    3°E 

S  15°  W 

S  41°  W 

S  64°  W 

S  66°  W 

S  66°  W 

S  52°  W 

^:            Tsu 

N58°W 

N53°\Vr 

N50°W 

N44JW 

N  39°  W 

S  69°  W 

S    6°W 

S    4°E 

K81°W 

N58°W 

N60°  W 

N62°W 

N  59°  W 

%~£M    Nagoya 

N  38'W 

N41°W 

N44°W 

N61°W 

S  83"  W 

S  44°  W 

S  32°  W 

S  28°  W 

N66°W 

N38°W 

N37°W 

N  38°  W 

N  53°  V\ 

JgfS        Hamairatsu 

N  69°  VY 

N68°W 

N62°W 

N28°W 

N79'W 

S  25°  W 

S  37°  W 

S  20°  E 

N63°E 

N    1°E 

N47°W 

N65°W 

N  63°  W 

jg-$£        Numazu 

N  64'E 

N  74°  E 

E 

S  87°  E 

S  61°  E 

S  29°  W 

S  39°  W 

S  19°  E 

N89°E 

N80°E 

N75°E 

N  67°  E 

1ST  85°  E 

3C£        Tokio 

N  25°W 

N  22°W 

N    5°W 

N  34°  E 

S  28°  E 

S  31°  E 

S  25°  E 

S  24°  E 

N  36°  E 

N    8°W 

N28°W 

N  29°,W 

N    9°W 

$$:£•  .     Choshi 

N40°W 

N22°W 

N15°E 

N61-E 

S  44°  E 

S  35°  E 

S  22°  E 

S  36°  E 

N52'E 

K23°E 

N16°W 

N  51'  W 

N    6'E 

Jf^g         Ishinomaki 

N35°W 

N  40°W 

N39°W 

N    7'E 

S  74°  E 

S-63'E 

S  63*  E 

S  64°  E 

N42°E 

N  15°  W 

N33°W 

N42°W 

N19°W 

£;#        Miyako 

S  86°W 

S  88°W 

S  86°W 

S  86°  W 

S  84'  W 

N81°W 

N79°W 

S  83°W 

S  86°  \V 

S  81°  W 

S  82°  W 

S  82'  W 

S  85'  W 

j£Sj5        Kioto 

NGO^W 

N  48'W 

N  14°W 

N14°  E 

N37°E 

N  63°  E 

S  60°  E 

N83°E 

N35°E 

N    4°E 

N21'W 

N57°W 

N    4°W 

jttJJjL        Giftt 

N  29'W 

N  36°W 

N43°W 

N59"W 

N74°W 

S  54°  W 

S  34'W 

S    9°W 

N53°W 

N31°W 

N  22°  W 

N28°W 

N  42°  W 

H!l!f        Nagano 

N4rE 

N42°E 

N  12°  E 

N  43°  W 

N74°W 

N82°W 

Nstrw 

S65°W 

N82'W 

N59'  W 

N13°E 

N31°  £ 

N  33°  W 

^ff|S1«?    Utsunomiya 

N    9°E 

N15aE 

N31°E 

N83'E 

S  50°  E 

S  57°  E 

S  46'  E 

S  53°  E 

N62°E 

N  31°  E 

N12°E 

N    4°E 

N56°E 

fg^        Fukushima 

N65°W 

N58°W 

N42°W 

N24°W 

N29°  W 

N28°W 

N49*E 

N  83*  E 

N    8°W 

N  51°  \\ 

N57°W 

N71°W 

N  47°  W 

llljf£        Yamagata 

S  48°W 

S  59°W 

N65°W 

N  14°  W 

S  28°  W 

S  86'  E 

S    8°E 

S  30°  E 

S  48°  E 

S  44°^ 

S  12°  W 

SW 

S  21°  W 

tg            Sakai 

Nsrw 

N59°W 

N    9°W 

N15°E 

N  26°  W 

N    6°E 

N23°W 

N    8°  E 

N28°E 

N    5°E 

N  62°  W 

N89°W 

N  31°  W 

^£yip        Kanazawa 

S  21°E 

S  28°  E 

S  75°  E 

S  85°  E 

S  22°  E 

S  35°  E 

S    9°E 

S  39"  E 

S  67°  E 

S  65°  E 

S  41'  E 

S  16'  E 

S  43°  E 

$T|V        Fushiki 

S  48'W 

S  46'W 

S  80'W 

N24°W 

N65°W 

N28°w 

NW 

S  87'W 

S  69"  W 

S  39°  W 

S  44°  W 

S  40°  W 

S  65°  W 

$ii!|        Kiigata 

S  78°W 

S  66°W 

S  68°W 

S  27°  W 

S  20°  W 

S  20°  E 

S    3°E 

S  17°  E 

8  38°  E 

S  23°  E 

S  32'  W 

S  66°  W 

S  30°  W 

$ofEj        Akita 

NW 

N40°W 

N60°W 

S  40°  W 

S  19°  W 

S    8°E 

S    3°E 

S  31°  E 

S  75°  E 

N82°L 

N    6°E 

N40'W 

N53°W 

^$fc        Aomori 

S  74TW 

S  68°W 

S  69  W 

N84°\V 

N  60°  \V 

N  12°  \V 

N    5°W 

N    5°W 

S    5°W 

S  55*W 

S  67'W 

S69'W 

S  84°  W 

|g$l        Hakodate 

N44°W 

N41"W 

N  54°W 

S  89°  W 

S  22'  \V 

S  28°  E 

S  30°  E 

S  55°  E 

N28°  E 

N\V 

N  54'  W 

N51'W 

N56°W 

fgf|5        Suttsu 

N861V 

N90°W 

S  75°W 

S  23°  "W 

S    9°W 

S    5'E 

S    6'E 

S    5°E 

S    6°W 

8W 

S  79°  W 

W 

S  42°  W 

till        Sapporo 

S  64°W 

S    IE 

S  65°W 

S43°E 

S  49°  E 

S73'E 

S  72°  E 

S  56"  E 

S  44°  E 

S  12  E 

SW 

S  53°  W 

S  37°  E 

JJlJ        Kamikawa 

S  468-W 

S  59°W 

S  60°W 

S  83'  "W 

S  89°  W 

Nes'w 

N73*W 

N68'W 

S  28°  W 

S  47'  W 

S44"W 

S  44°W 

S  76'  W 

^^        Erinio 

N57°"V\ 

N  55°W 

N69°\\ 

N  70°  \\ 

S  71°  "W 

N  19°  E 

N    8'E 

N  rw 

N48°E 

N71°W 

N  67°  W 

N64'W 

N.56°.W 

#l|g$        Kushiro 

N26"W 

N  18°W 

N  26°W 

N76"W 

S  67°  \V 

S  36°  E 

S  33'  W 

S 

N13°E 

N73°W 

N48°W 

N42*W 

N  44°  W 

$|^        Abashiri 

N79°"^ 

N  56'\V 

N  70°\\ 

S  27'  \ 

S  14°  E 

S  66*  E 

S  63°  E 

S  28°  E 

S  27°  W 

S  61°  W 

S  82'  W 

S  89°  W 

S  73°  W 

$ilil        Nemuro 

N  58°V* 

N  39°"\V 

N7701W 

S  11°  "V\ 

S 

S  40°  E 

S  27°  E 

S  27°  E 

S  35°  E 

S  42°  W 

W 

N  78°  W 

S  38'  V\ 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


Month 


R 
Jan. 


Feb. 


March 


ra 


April 


£ 

R 

May 


June 


July 


A 


Aug. 


R 

Sept. 


t 

JB 

Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


MAXIMUM    WIND    VELOCITY. 


3B3f        Naha 

23.1 

24.3 

34.7 

18.1 

28.3 

33.7 

34.3 

28.5 

39.8 

45.0 

47.0 

23.2 

470 

$£&     Kagoshima 

19.7 

26.3 

24.9 

23.8 

22.6 

24.1 

33.2 

70.9 

>29.0 

25.3 

23.2 

21.4 

70.9 

gfiliij        Miyazaki 

16.6 

19.2 

20.7 

15.6 

16.5 

13.5 

28.3 

36.8 

35.5 

12.8 

16.1 

20.3 

36.8 

$|z{s:        Kumamoto 

17.8 

14.9 

17.0 

17.1 

13.4 

13.4 

21.7 

36.7 

21.9 

15.6 

13.8 

16.9 

36.7 

ftK        Saga 

19.3 

18.3 

20.1 

24.8 

18.8 

16.1 

37.2 

28.0 

22.7 

32.3 

15.3 

18.7 

37.2 

jfcilrlf        Nagasaki 

27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32.9 

33.3 

39.4 

62.1 

28.7 

>30.5 

30.6 

27.6 

62.1 

HIM         Itsugahara 

17.6 

19.2 

22.1 

17.8 

17.3 

16.1 

21.9 

30.8 

30.2 

21.S 

17.6 

19.5 

30.8 

fllUg         Fukuoka 

16.6 

23.1 

17.1 

17.9 

23.9 

14.7 

36.6 

26.9 

25.3 

22.1 

18.4 

17.4 

36.6 

:*C5}-         Oita 

13.5 

20.4 

17.7 

15.8 

16.7 

15.6 

23.8 

28.3 

26.2 

26.6 

12.7 

16.0 

28.3 

~F|jJ        Shimonoseki 

25.7 

27.6 

21.3 

26.7 

23.3 

24.5 

43.9 

29.3 

40.7 

26.6 

24.1 

24.6 

43.9 

/i^JI        Hiroshima 

19.4 

18.0 

21.7 

17.7 

20.5 

21.6 

38.7 

46.1 

33.7 

33.5 

20.8 

21.7 

46.1 

&UJ        Matsuyama 

17.5 

18.1 

20.7 

16.9 

19.1 

13.8 

20.9 

27.0 

26.8 

18.0 

17.0 

22.4 

27.0 

[S51UJ         Okayama 

16.7 

15.5 

13.7 

15.5 

13.9 

13.9 

30.0 

36.9 

20.7 

14.0 

13.6 

15.0 

36.9 

^CM        Osaka 

20.3 

21.8 

19.2 

17.0 

29.1 

15.6 

24.4 

33.7 

25.4 

19.5 

25.7 

23.9 

33.7 

JfnUftUj     Wakayama 

15.4 

18.1 

19.4 

20.8 

21.7 

27.3 

23.5 

32.0 

28.1 

15.5 

18.0 

15.7 

32.0 

JfU&J        Kochi 

16.1 

16.2 

13.8 

U.2 

19.7 

13.3 

31.5 

32.1 

39.3 

26.8 

24.7 

13.6 

39.3 

^            Tsu 

19.6 

19.5 

26.2 

19.5 

22.8 

18.6 

25.8 

45.0 

30.2 

29.5 

18.9 

19.8 

45.0 

%-&m    Nagoya 

16.7 

16.2 

19.2 

15.2 

15.0 

19.2 

31.4 

26.8 

24.4 

14.4 

16.7 

16.5 

31.4 

^[^S        Hamamatsu 

15.5 

23.4 

14.5 

17.2 

20.7 

15.7 

16.4 

24.4 

33.9 

19.7 

16.3 

20.1 

33.9 

?S^:        Numazu 

19.0 

21.1 

20.8 

24.6 

20.8 

21.8 

22.0 

19.3 

30.7 

21.6 

21.9 

23.7 

30.7 

^^r        Tokio 

14.8 

17.3 

16.1 

18.8 

16.6 

15.9 

19.3 

18.8 

34.2 

17.9 

18.6 

18.6 

34.2 

Sfcf        Choshi 

34.1 

34.6 

31.9 

32.0 

28.5 

37.2 

32.0 

27.2 

64.2 

52.6 

35.0 

29.3 

•  64.2 

~/Ej%£        Ishinomaki 

27.7 

33.0 

31.6 

33.3 

35.8 

28.5 

26.6 

25.2 

35.8 

2G.8 

26.5 

36.9 

36.9 

g^f        Miyako 

33.1 

32.2 

26.6 

42.8 

27.4 

22.3 

25.2 

16.3 

23.8 

20.7 

2-2.7 

26.3 

42.8 

ffM        Kioto 

11.3 

14.3 

15.2 

14.4 

12.9 

9.9 

14.3 

20.0 

19.8 

13.7 

16.9 

12.5 

20.0 

UllJfL        Gifu 

19.6 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8 

31.7 

31.5 

14.7 

17.4 

17.3 

31.7 

J^Sf?        Nagano 

20.5 

29.0 

28.3 

24.0 

23.8 

20.5 

17.5 

19.6 

23.9 

18.2 

2:J.7 

22.9 

29.0 

^fBSIf     Utsunomiya 

14.7 

18.6 

17.8 

18.0 

14.3 

13.6 

18.0 

12.3 

27.2 

12.0 

15.3 

19.7 

27.2 

Wraik        Fukushima 

23.7 

22.3 

23.2 

21.2 

22.8 

14.2 

21.3 

19.8 

28.2 

18.5 

18.8 

24.9 

28.2 

UJJ[£        Yamagata 

13.2 

13.2 

15.4 

22.7 

16.8 

15.5 

14.9 

16.1 

16.6 

11.1 

13.9 

15.1 

22.7 

$|            Sakai 

25.3 

23.1 

24.0 

k3.1 

21.9 

22.1 

27.5 

25.2 

27.2 

35.7 

•22.2 

22.5 

35.7 

^f5        Kanazawa 

18.3 

23.6 

23.5 

19.6 

19.2 

13.0 

21.7 

23.2 

21.1 

13.1 

18.6 

26.4 

26.4 

f^^fv        FushiM 

26.5 

26.1 

28.7 

22.9 

25.3 

22.2 

22.1 

28.9 

38.3 

35.4 

36.4 

28.6 

38.3 

S?}^        Niigata 

29.8 

33.8 

28.0 

26.8 

25.5 

19.7 

24.4 

24.5 

34.2 

24.2 

28.3 

37.5 

37.5 

$C03         Akita 

47.7 

34.6 

30.6 

31.6 

30.6 

22.4 

17.9 

29.4 

36.4 

32.0 

35.3 

38.7 

47.7 

1f^        Aomori 

26.7 

22.5 

23.2 

26.1 

21.1 

19.4 

13.2 

18.8 

24.2 

21.8 

23.2 

26.8 

26.8 

®gf        Hakodate 

27.6 

26.5 

25.5 

23.2 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

339 

m®        Snttsu 

42.4 

48.3 

49.7 

38.0 

56.4 

40.3 

38.5 

41.1 

52.9 

40.5 

35.4 

44.3 

56.4 

tLH        Sapporo 

30.4 

21.4 

28.9 

23.6 

24.2 

21.9 

17.4 

18.6 

24.8 

24.8 

24.0 

36.1 

36.1 

±Jl|        Kamikawa 

17.3 

14.9 

18.2 

23.0 

19.0 

14.8 

13.S 

15.8 

15.3 

16.3 

18.2 

19.2 

23.0 

fl^        Erimo 

IS!J^        Kushiro 

20.0 

23.2 

24.8 

19.0 

21.6 

16.3 

16.8 

15.4 

17.6 

22.9 

23.3 

27.9 

27.9 

$fi^        Abashiri 

34.1 

22.3 

22.8 

20.4 

26.3 

22.0 

16.5 

16.5 

21.6 

20.0 

37.6 

28.2 

37.6 

t3^        Nemuro 

34.7 

36.9 

20.2 

27.8 

28.2 

27.2 

22.0 

27.3 

29.5 

36.3 

34.3 

42.3 

42.3 
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RESULTS  OF   THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


R 

Jan. 


A 

Feb. 


R 

March 


ra 


April 


May 


June 


July 


A 


Aug. 


Sept, 


t 


Oct. 


ff- 


Nov. 


13 


NUMBER    OF    DAYS   WITH    GALES. 


SflSIf        Naha 

12.5 

13.3 

9.8 

4.4 

3.4 

1.5 

2.7 

3.6 

6.7 

7.7 

11.9 

11.9 

89.4 

^JnUb     Kagoshima 

4.0 

5.0 

5.1 

3.6 

4.2 

2.9 

3.3 

2.6 

3.2 

3.3 

3.3 

3.9 

44.5 

"^ii^        Miyazaki 

2.5 

4.9 

3.3 

2.7 

2.3 

2.3 

2.3 

1.4 

1.5 

0.5 

1.5 

3.3 

28.5 

$$#.        Kumamoto 

1.0 

1.2 

1.2 

1.0 

0.7 

0.5 

11 

1.0 

07 

0.6 

0.3 

0.7 

10.0 

£K        Sa8a 

2.3 

3.5 

3.6 

2.3 

1.6 

1.8 

1.4 

1.6 

1.5 

1.0 

1.5 

19 

21.0 

J^Jij|f        Nagasaki 

7.1 

8.2 

8.7 

7.9 

7.1 

6.4 

7.7 

5.8 

4.5 

5.1 

5.3 

7.7 

81.5 

JJJj^        Itsugahara 

3.3 

3.1 

2.6 

2.9 

3.1 

2.7 

3.5 

2.4 

2.1 

1.4 

2.3 

4.3 

33.7 

jjfg|gj        Fukuoka 

4.6 

4.6 

30 

2.0 

1.6 

0.9 

1.2 

1.1 

1.1 

0.7 

2.9 

5.5 

29.2 

^53-        Oita 

1.2 

1.4 

0.7 

1.5 

0.9 

1.0 

1.5 

1.2 

0.9 

0.4 

0.4 

1.6 

12.7 

~pgj|        Shimonoseki 

11.1 

9.4 

9.2 

8.5 

7.9 

4.6 

3.7 

3.3 

3.6 

3.4 

6.3 

12.5 

83.5 

Jf8  j|        Hiroshima 

3.8 

55 

4.0 

3.7 

2.7 

2.9 

28 

2.7 

2,1 

1.9 

2.1 

2,8 

37.0 

$J  llj        Matsuyama 

2.7 

4.5 

2.9 

2.3 

1.3 

0.8 

0.9 

1.1 

0.6 

0.5 

1.9 

3.8 

23.3 

|S5]  ilj         Okayama 

1.6 

1.5 

1.7 

1.7 

0.9 

0.6 

1.1 

1.6 

1.0 

0.3 

0.5 

1.5 

14.0 

^C^         Osaka 

7.9 

6.9 

5.3 

3.9 

3.7 

3.2 

2.9 

2.7 

2.5 

1.7 

3.5 

8.5 

52.7 

^U^jlj     Wakayama 

3.0 

3.1 

3.0 

3.1 

2.9 

3.4 

3.2 

2.2 

2.0 

0.6 

1.8 

3.8 

32.4 

Jti  ft]        Kocti 

1.7 

2.3 

2.0 

1.2 

0.7 

0.2 

0.6 

1.5 

1.1 

0.7 

0.6 

07 

13.3 

$t            Tsu 

7.1 

8.4 

7.4 

6.r> 

5.2 

2.9 

2.7 

2.5 

3.5 

4.1 

4.0 

8.3 

62.6 

^"ffM     ^agoya 

2.7 

4.1 

4.8 

3.9 

30 

1.4 

1.0 

1.3 

1.7 

0.8 

1.9 

2.6 

29.2 

J815»        Hamamatsu 

2.5 

4.7 

4.2 

3.2 

2.8 

1.0 

1.1 

10 

1.9 

1.4 

1.7 

3.1 

27.8 

iS££        Numazu 

4.7 

4.8 

3.5 

2.9 

2.8 

2.4 

3.0 

1.8 

1.9 

1.5 

3.6 

6.7 

39.5 

Jfrijf        Tokio 

4.1 

5.5 

5.5 

5.2 

5.3 

2.9 

2.4 

2.5 

2.8 

1.6 

23 

3.9 

43.9 

$£$*        C!hoshi 

12.G 

13.3 

16.3 

15.2 

12.3 

.  8.3 

7.7 

7.1 

11.5 

12.9 

10.7 

10.5 

138.9 

3J3g        Ithinomaki 

15.5 

15.5 

16.9 

13.1 

12.9 

5.7 

4.0 

4.9 

6.2 

8.9 

10.9 

15.4 

129.8 

"§  2f        Miyako 

4.3 

4.1          4.9 

4.5          4.2 

1.3 

1.2 

0.9 

1.6 

1.8 

2.7 

4.3 

35.9 

jiftf|5       Kioto 

0.3 

0.8 

1.0 

0.7 

0.6 

0.0 

0.5 

0.7 

0.5 

0.1 

0.1 

0.5 

5.8 

Sf£Jp.        Gifu 

2.5 

4.0 

5.1 

3.3 

2.2 

1.9 

0.8 

1.0 

1.4 

1.4 

1.5 

3.1 

28.2 

JiSf        Nagano 

.     2.2          3.7 

8.3 

11.2 

7.9 

4.3 

3.5 

2.4 

4.6 

3.6 

3.4 

2.9 

58.1 

^fP^!?     Utsunomiya 

1.2 

1.9 

2.0 

1.5 

0.4 

0.3 

0.5 

0.7 

0.9 

0.3 

0.5 

1.6 

1L.7 

18  Jib        Fukushima 

6.4 

61 

8.0 

7.0 

5.6 

1.8 

1.4 

0.9 

15 

2.5 

5.5 

6.6 

53.3 

jjj  ^        Yamagata 

0.4 

0.7 

1.6 

3.4 

3.3 

1.2 

0.9 

0.5 

1.2 

0.2 

0.7 

1.1 

14.9 

fj|            Sakai 

7.8 

6.7 

8.3 

7.1 

5.9 

4.5 

5.3 

4.0 

3.8 

3.4 

5.9 

81 

70.5 

fg^flp        Kanazawa 

3.9 

3.0 

1.7 

1.2 

1.3 

0.5 

0.7 

0.3 

0.6 

0.5 

2.0 

43 

20.0 

•fl^        Fushiki 

9.4 

7.7 

11.4 

9.3 

9.3 

5.8 

41 

4.5 

9.4 

8.9 

9.5 

9.1 

98.4 

^j^         Niigata 

18.2 

15.5 

11.8 

7.1 

7.9 

3.7 

3.8 

3.1 

5.2 

6.4 

12.4 

18.5 

113.6 

$j[jj         Akita 

15.3 

12.1 

147 

11.3 

10.3 

4.6 

3.3 

3.1 

4.6 

6.3 

11.3 

16.2 

113.4 

^Kf^        Aomori 

8.9 

8.3 

9.1 

8.0 

8.3 

2.3 

1.1 

1.1 

2.4 

4.3 

6.8 

8.9 

69.7 

gggjif        Hakodate 

18.7 

16.8 

19.1 

16.5 

16.7 

10.7 

8.7 

10.1 

11.9 

13.8 

17.7 

21.5 

182.3 

fgp§|5        Suttsu 

26.1        22.4 

26.4 

25.1 

25.9 

22.3 

22.3 

21.1 

20.9 

23.3 

24.2 

27.1 

287.1 

^L^        Sapporo 

1-2.9 

11.1 

161 

19.5 

19.8 

11.6 

8.8 

7.3 

8.1 

10.4 

10.2 

12.1 

147.9 

Jhjl|        Kamikawa 

1.7 

1.5 

3.1 

3.8 

4.0 

0.8 

0.1 

0.5 

1.5 

2.4 

1.4 

3.0 

23.8 

fUiai:        Erimo 

19.6 

16.9 

15.1 

15.3 

14.4 

9.9 

9.2 

10.0 

14.9 

17.8 

20.3 

21.0 

184.3 

g|l|jj&        Kiishiro 

5.2 

6.2 

6.3 

7.5 

83 

2.3 

1.6 

1.1 

2.1 

3.9 

4.5 

4.6 

53.6 

1^^;        Abashiri 

6.8 

5.5 

5.« 

7.4 

7.2 

2.6 

1.9 

2.2 

3.3 

5.2 

7.6 

7.1 

62.3 

$|^i?        Nenmro 

20.1 

16.5 

17.6 

18.5 

19.3 

11.5 

10.7 

9.3 

11.7 

18.3 

21.5 

21.6 

196.6 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  15  YEARS,  1891-1905. 


Month 

\ 

Locality 


Jan. 


R 

Feb. 


April 


May 


June 


July 


A 


Aug. 


*. 

n 

Sept. 


n 

Oct. 


-t- 


Nov. 


Dec. 


0    M    ut    n 

NUMBER    OF    HOURS    WITH    SUNSHINE. 


2fl$H        Naha 

.SHE  Jl    Kagoshima 

Tl'ili^f        Miyazaki 

ffifc.        Kumamoto 
ffeH        Saga  • 

Utoijf         Nagasaki 

118.0 
119.1 

124.2 
124.0 

146.5 
148.1 

152.4 
153.7 

176.8 
168.2 

149.9 
137.7 

175.1 

152.8 

219.5 
190.0 

160.5 
146.2 

171.1 

166.4 

152.6 
159.4 

115.2 
122.7 

1861.9 

1787.7 

Jgjjg        Itsugahara 

jjgfjg        Fukuoka 
*5f        Oita 

101.5 

109.5 

143.4 

154.8 

184.5 

167.4 

171.7 

223.2 

169.9 

174.4 

147.9 

111.8 

1860.0 

"fc^         Shimonoseki 

J^  ^        Hiroshima 
f^ilj         Matsuyama 
|jg  jlj        Okayama 
^C^        Osaka 
Jfn^Ul     Wakayama 

jg^j        Kochi 

111.5 

131.2 
132.1 
164.1 
141.9 
123.1 

113.7 

143.4 
145.9 
168.1 
148.7 
139.8 

147.3 

165.1 
167.6 
184.1 
165.3 
162.4 

153.0 

173.7 
173.8 
104.4 
176.8 
176.8 

200.8 

194.8 
199.3 
215.4 
204.1 
192.7 

164.4 

168.3 
175.4 
194.1 
181.2 
1716 

170.8 

183.3 
201.6 
225.8 
202.0 
206.7 

235.5! 

2250 
240.1 
259.2 
244.2 
2442 

182.4 

156.4 
167.0 
183.1 
172.5 
157.5 

170.4 

182.6 
180.5 
190.5 
171.4 

160.8 

144.6 

165.6 
165.9 
178.3 
168.9 
149.1 

104.8 

137.2 
133.4 
165.0 
153.9 
124.8 

1899.3 

2026.6 
2082.6 
2322.3 
2130.9 
2009.9 

^            Tsu 

^tSTM    Nagoya 
^|{J        Hamamatsu 

168.4 

1866 

198.5 

193.3 

212.5 

193.3 

212.3 

245.1 

182.5 

181.9 

180.4 

170.1 

2324.9 

IS?^        Numazu 

jgjr        Tokio 
|^^        Choshi 
^^g        Ishinornaki 
g-g-        Miyako 
3KSJ5        Kioto 

(&$.        Gifu 
^31f        Nagano 
^IP^T     Utsunomiya 

184.9 

187.4 

139.9 

147.1 
114.4 

'  187.3 
186.5 

151.1 

162.9 
142.1 

184.1 
171.7 

175.7 

180.5 
173.0 

185.2 
175.5 

188.4 

179.7 
1839 

201.3 
200.1 

212.8 

1915 
203.0 

184.6 
168.2 

185.1 

169.4 
169.5 

192.6 

178.2 

200.1 

180.4 
181.1 

233.5 
213.5 

241.2 

214.2 
211.1 

182.4 
150.4 

171.6 

156.6 
151.8 

169.5 
147.4 

182.0 

168.5 
1507 

184.4 
176.8 

166.8 

166.2 

146.7 

198.8 
192.9 

148.3 

143.8 
118.4 

2288.8 
2146.6 

2163.2 

2060.8 
1945.9 

fg^        Fukushima 

[ljj[5        Yamagata 

... 

^            Sakai 
^^        Kanazawa 
f^7|c        Fushiki 

58.2 

81.3 

123.9 

166.5 

201.9 

168.5 

175.6 

221.3 

159.2 

155.7 

116.0 

61.2 

16895 

^^        Niigata 
^cH        Akita 

fl1^        Aomori 

36.5 

62.5 

107.6 

161.8 

J87.5 

1773 

175.6 

215.5 

153.9 

130.5 

78.2 

43.8 

1530.7 

®gf        Hakodate 
Rf  15        Suttsu  • 

96.8 

123.2 

175.0 

215.7 

219.3 

178.1 

169.1 

188.4 

163.0 

189.5 

116.4 

84.7 

1916.0 

tLCg        Sapporo 
±.jll        Kamikawa 

89.6 

110.8 

163.0 

197.3 

203.0 

185.0 

188.4 

188.2 

162.2 

165.0 

96.7 

84.9 

1834.6 

^^        Erimo 

fl|g^        Kushiro 

•  *• 

$H^        Abashiri 
tft^        Nemuro 

86.4 
129.3 

151.1 
143.4 

186.1 
196.2 

200.2 
197.4 

205.0 
190.3 

194.2 
148.1 

202.1 
155.5 

221.4 
142.9 

209.1 
148.9 

178.9 
171.4 

134.8 
134.6 

103.7 
129.0 

2073.3 

1887.1 
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MISCELLANEA. 


1 
tt  £ 

Locality 

ajt    *|    .-     4.     ift     ^      flu 

Mean  anntial  number  of  days  with 

*ua-B* 

Max.  Daily 
Range  of 
Air  Temp. 

*%m 

Abs.  Eange  of 
Air  Temp,  dur- 
ing the  period 

» 
* 

^. 

• 

A 

nm 

K 

" 

Sffiilffl*tt-F 

Min.  Air 
Temp.  <0° 

Hi^S. 
--fES^-h 
Max.  Air 
Temp.  >25° 

2J|J$f        Nairn 

0.0 

0.0 

0.0 

20.2 

0.0 

0.0 

199.9 

15.0 

29.8 

li^^,  J&     Kagoshima 

6.2 

3.5 

0.0 

15.5 

2.1 

15.4 

131.3 

19.2 

41.7 

gilr£        Miyazaki 

0.2 

0.0 

0.0 

17.9 

2.5 

33.9 

128.1 

20.6 

45.2 

%%#.        Kumamoto 

12.5 

6.7 

0.3 

17.3 

11.2 

64.4 

139.3 

24.0 

47.5 

feIC        Saga 

17.2 

7.4 

0.1 

14.8 

3.6 

32.2 

127.5 

20.9 

43.0 

^11$        Nagasaki 

13.9 

18.8 

0.8 

14.3 

0.1 

16.5 

116.3 

19.0 

41.9 

M^        Itsugahara 

12.7 

10.7 

0.5 

11.9 

2.2 

46.5 

99.3 

19.5 

44.4 

illSg        Fukuoka 

17.6 

19.3 

1.1 

14.5 

3.3 

37.1 

54.9 

22.2 

41.4 

Kfr        Oita 

9.9 

1.7 

0.0 

12.8 

7.6 

28.7 

98.8 

20.5 

41.3 

THU        Shimonoseki 

18.1 

28.8 

0.0 

15.3 

5.3 

11.6 

99.2 

16.1 

42.4 

HIH        Hiroshima 

24.7 

7.7 

0.7 

12.3 

4.4 

50.7 

109.5 

17.9 

45.0 

f2  UJ        Matsnyama 

14.8 

17.4 

0.1 

10.8 

4.3 

49.8 

117.5 

20.5 

43.0 

|5<j  UJ        Okayama 

19.0 

6.8 

0.5 

12.1 

7.8 

55.8 

112.9 

19.4    . 

43.7 

ft]$;Uj     Wakayama 

14.7 

8.4 

0.3 

12.8 

15.8 

50.6 

12.1 

18.1 

41.8 

*IK         Osaka         X 

15.9 

149 

0.1 

14.7 

2.2 

3.2 

115.4 

19.1 

41.2 

nti£fl        Kochi 

4.5 

0.3 

0.4 

12.7 

3.4 

40.3 

124.7 

18.9    • 

43.2 

^            Tsu 

18.5 

6.9 

0.3 

14.6 

4.1 

42.7 

100.2 

20.9 

46.3 

%~£is.    Nagoya 

19.0 

5.3 

0.1 

14.7 

6.7 

61.7 

118.1 

'    20.6 

46.2 

JStfS        Hamamatsu 

8.5 

1.6 

0.5 

10.7 

3.7 

28.8 

107.0 

18.0 

42.7 

Sff:        Numazu 

3.3 

4.2 

0.7 

12.9 

0.6 

40.5 

105.9 

18.9 

42.9 

]£;£        Tokio 

12.3 

7.8 

0.5 

13.7 

14.7 

61.8 

93.3 

19.5 

43.5 

gjfrf        Choshi 

6.4 

4.1 

1.0 

16.5 

26.0 

32.3 

70.9 

17.7 

40.1 

%}%£        Ishinomaki 

46.8 

8.3 

0.8 

12.3 

42.7 

95.1 

46.4 

25.7 

48.4 

^•fi"        Miyako 

47.7 

17.2 

1 

7.9 

16.1 

121.5 

54.2 

23.4 

51.4 

MfB        Kioto 

34.9 

14.1 

0.4 

15.3 

5.1 

96.4 

121.7 

24.2 

48.8 

$£Jp.        Gifu 

24.1 

4.2 

0.3 

16.5 

3.7 

57.5 

53.9 

23.5 

48.3 

jaSff        Nagano 

70.3 

8.7 

0.5 

15.5 

12.1 

117.1 

97.5 

24.1 

52.4 

^Sl^    Dtsunomiya 

19.1 

6.1 

1.2 

223 

17.0 

108.2 

91.3 

23.7 

49.7 

jjigll        Fiikushima 

58.3 

3.7 

0.5 

11.2 

10.8 

100.9 

86.1 

27.1 

54.5 

Ujjf£        Yamagata 

84.5 

6.1 

0.3 

11.5 

18.0 

117.5 

88.4 

25.7 

56.8 

^            Sakai 

42.2 

31.6 

0.2 

12.3 

5.9 

32.6 

96.5 

22.2 

47.5 

^J5        Kanazawa 

52.8 

427 

1.5 

17.4 

0.0 

57.9 

97.9 

21.9 

48.2 

f^?fc        Fushiki 

57. 

29. 

0. 

14. 

3. 

52. 

84. 

22.6 

48.7 

if?i        Niigatu 

66.7 

51.4 

0.7 

16.4 

4.2 

64.3 

80.1 

21.1 

45.7 

$cH        Akita 

89.3 

43.2 

1.1 

16.1 

6.1 

103.6 

61.2 

21.1 

55.1 

^^        Aomori 

100.3 

58.2 

1.1 

8.0 

9.5 

120.4 

58.5 

22.6 

54.6 

®^g        Hakodate 

101.5 

34.8 

0.2 

13.1 

4.9 

136.0 

25.9 

22.0 

55.2 

Suttsu 

117.9 

58.9 

3.7 

8.7 

5.8 

118.7 

16.4 

11.7 

49.2 

tL^        Sapporo 

116.5 

38-6 

3.3 

11.8 

9.8 

155.8 

36.5 

27.3 

59.0 

Jijl]        Kamikawa 

124.9 

22.3 

0.8 

10.8 

34.5 

183.0 

46.2 

32.9 

75.9 

^c^        Erimo 

64.5 

6.8 

0.0 

4.7 

95.7 

117.3 

1.0 

... 

^1]^        Kiishiro 

79.9 

12.1 

1.0 

6.7 

29.4 

193.7 

20.8 

29.6 

67.2 

$H5E        Abashiri 

96.3 

13.3 

0.3 

8.0 

19.7 

159.0 

18.1 

24.5 

65.0 

t&^        Nemuro 

89.6 

28.5 

1.3 

8.5 

91.1 

154.3                         5.1 

26.2 

53.8 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


A 


n 


Feb.     March     April   !    May 


n       M 

June  I    July       Aug 


X 

Sept. 


? 

n 

Oct. 


j 

,8 

Nov. 


t 


Dec. 


Annual 


MEAN    AIR   PRESSURE. 


, 

$L^,Jb     Kagoshima 

765.7 

765.1 

763.6 

761.4 

759.1 

756.8 

756.8 

757.1 

758.2 

762.1 

765.0 

765.8 

761.4 

S^        Miyazaki 

65.4 

65.0 

63.7 

61.6 

59.3 

56.9 

56.9 

57.3 

58.6 

62.4 

65.0 

65.7 

61.5 

Jzifipf        Nagasaki 

66.3 

65.9 

64.2 

61.6 

59.2 

56.6 

56.5* 

56.9 

58.5 

62.7 

65.6 

66.5 

61.7 

"F^        Shimonoseki 

66.0 

65.7 

64.4 

61.9 

59.4 

56.6 

36.4 

57.0 

58.9 

63.1 

65.5 

66.0 

61.8 

]|f  j|        Hiroshima 

65.8 

65.8 

64.4 

62.0 

59.4 

56.7 

56.5 

57.1 

59.1 

63.2 

65.5 

65.9 

61.8 

^CK         Osaka 

64.8 

64.7 

64.0 

62.0 

59.5 

57.0 

56.9 

57.5 

58.9 

62.9 

619 

65.0 

61.5 

^flcfftlll     Wakayama 

64.7 

64.5 

63.6 

61.4 

59.2 

56.6 

56.9 

57.1 

58.7 

62.4 

64.7 

64.7 

61.2 

jgjftl        Kochi 

64.5 

64.2 

63.3 

61.5 

59.3 

57.0 

5t5.9 

58.0 

58.8 

62.2 

64.5 

64.9 

61.2 

i^^        Hamamatsu 

61.9 

62.7 

62.6 

61.5 

59.3 

57.1 

57.2 

58.0 

59.2 

62.1 

63.6 

63.3 

60.7 

^g^:        Numazu 

61.8 

61.8 

62.2 

61.5 

59.3 

57.2 

57.2 

.58.1 

59.5 

62.2 

63.2 

62.1 

60.5 

JK&        Tokio 

62.1 

62.3 

62.7 

61.7 

59.3 

57.1 

57.0 

58.0 

59.8 

62.7 

63.6 

63.3 

60.7 

fg-£        Miyako 

61.3 

61.6 

62.4 

61.7 

59.2 

57.5 

57.3 

58.4 

60.3 

63.0 

63.0 

61.1 

60.6 

&*B        Kioto 

64.8 

64.7 

64.1 

62.2 

59.6 

57.1 

56.9 

57.6 

59.3 

63.0 

65.0 

65.0 

61.6 

HiJtJjL         Gifu 

64.0 

63.9 

63.6 

61.9 

59.5 

57.1 

57.0 

57.8 

59.4 

62.6 

64.5 

64.3 

61.3 

Jg             gakai 

6.M 

64.9 

64.4 

62.0 

59.3 

56.5 

56.4 

57.2 

59.  t 

63.3 

65.2 

65.1 

61.6 

^y'f         Kanazawa 

64.3 

64.4 

64.2 

62.1 

59.4 

56.9 

56.7 

57.5 

59.5 

63.2 

64.8 

64.2 

61.4 

f^7|c        Fushiki 

65.1 

64.4 

64.3 

62.3 

59.3 

56.8 

56.6 

57.4 

59.4 

63.1 

64.7 

64.2 

61.5 

$r&         Niigata 

63.1 

63.3 

63.7 

62.1 

59.4 

57.0 

56.8 

57.7 

59.7 

63.2 

64.3 

63.0 

61.1 

7fA-03         Akita 

62.2 

62.3 

62.9 

61.7 

59.1 

56.9 

56.7 

57.6 

59.6 

62.9 

635 

62.0 

60.6 

^^        Aomori 

61.6 

61.7 

62.4 

61.4 

58.8 

57.0 

56.8 

57.8 

59.9 

62.8 

63.1 

61.3 

60.4 

ggftf        Hakodate 

60.9 

61.2 

62.0 

61.1 

58.6 

57.0 

56.8 

57.8 

59.8 

62.8 

62.5 

60.5 

60.1 

?y  gg        Suttsu 

60.9 

61.4 

i'llfei        Sapporo 

60.3 

60.9 

61.2 

60.6 

58.1 

56.7 

56.4 

57.5 

59.7 

62.1 

61.9 

59.8 

59.6 

^^        Nemuro 

58.6 

59.6 

60.5 

60.7 

58.7 

57.8 

57.3 

58.4 

60.2 

61.7 

60.8 

58.2 

59.4 

MEAN    AIR   TEMPERATURE. 


fiUnLJo     Kagoshima 

7.1 

7.1 

10.8 

15.4 

18.4 

21.8 

25.5 

26.3 

23.9 

18.9 

13.9 

9.1 

16.5 

^,'ili^f        Miyazaki 

7.1 

7.3 

11.2 

16.1 

19.1 

22.6 

26.2 

26.9 

24.0 

18.6 

13.5 

8.8 

16.8 

;H<ijjf        Nagasaki 

5.9 

5.9 

9.5 

14.5 

17.9 

21.8 

25.6 

26.7 

23.5 

18.0* 

12.9* 

8.1 

15.9 

~fC[$fj        Shimonoseki 

5.5 

5.2 

8.2 

13.0 

16.9 

20.8 

24.7 

26.4 

23.0 

17.7 

12.7 

8.0 

15.2 

Jgf  j£         Hiroshima 

4.0 

4.1 

7.6 

13.0 

16.9 

20.1 

25.3 

26.6 

22.9 

16.7 

11.0 

6.1 

14.5 

;fclS         Osaka 

4.1 

4.1 

7.7 

13.5 

17.5 

21.9 

25.9 

27.3 

23.4 

16.9 

11.2 

6.4 

15.0 

ft]  l&  UJ     Wakayama 

4.6 

4.5 

7.9 

13.2 

16.7 

20.8 

24.4 

25.5 

22.1 

16.3 

11.2 

6.9 

14.5 

jffi^fl        Kochi 

5.6 

6.0 

9.9 

14.9 

18.1 

21.7 

25.1 

26.1 

23.2 

17.9 

12.5 

7.5 

15.7 

iSE^        Hamamatsu 

5.0 

5.3 

8.6 

13.9 

17.3 

21.0 

24.6 

26.0 

23.0 

17.4 

12.2 

7.3 

15.1 

f8$S        Numazu 

5.2 

5.7 

8.8 

13.8 

17.2 

21.0 

24.5 

25.8 

22.9 

17.2 

12.2 

7.7 

15.2 

Jfj;^        Tokio 

30 

3.6 

7.0 

12.5 

16.5 

20.6 

23.9 

25.5 

22.1 

15.9 

10.3 

5.4 

13.9 

^^f        Miyako 

99.4 

99.7 

2.6 

8.2 

12.4 

15.9 

19.8 

22.1 

18.6 

12.5 

7.3 

2.5 

10.1 

^^J5        Kioto 

2.5 

2.8 

6.4 

12.3 

16.5 

21.0 

24.9 

26.2 

22.2 

15.4 

9.5 

4.6 

13.7 

llfjiJ^-.         Gifu 

3  1 

3.6 

7.3 

13.1 

17.2 

21.5 

25.4 

26.5 

22.7 

16.3 

10.6 

5.5 

14.4 

t^            Sakai 

4>) 

3.8 

7.0 

12.1 

16.3 

2U.7 

24.7 

26.2 

22.3 

17.3 

11.3 

6.6 

14.3 

&i'g        Kanazawa 

2.4 

2.2 

5.5 

11.1 

15.6 

20.1 

24.0 

25.6 

21.6 

15.3 

9.9 

5.2 

13.2 

fl^7(c        Fushiki 

1.0 

1.7 

6.0 

10.3 

15.6 

18.9 

2±.0 

25.7 

21.9 

15.8 

10.1 

4.9 

13.0 

jij3j-$|         Niigata 

1.5 

1.3 

4.6 

10.3 

15.0 

19.4 

23.5 

25.5 

21.6 

15.2 

9.5 

4.3 

12.6 

7^03        Akita 

98.6 

98.7 

2.2 

8.7 

13.3 

17.9 

21.8 

23.5 

19.3 

12.5 

7.0 

1.7 

10.4 

ffgfc        Aomori 

97.2 

97.6 

0.7 

7.1 

11.9 

16.3 

20.6 

22.8 

18.5 

12.0 

6.1 

0.2 

9.2 

jnggg'         Hakodate 

96.9 

97.0 

0.8 

6.4 

10.5 

14.2 

18.7 

21.3 

17.6 

11.4 

5.6 

0.0 

8.4 

2pg|>         Suttsu 

96.4 

97.5 

0.2 

10.3 

14.1 

18.5 

19.9 

17.5 

11.5 

5.1 

99.5 

'I-L1!'^        Sapporo 

93.6 

94.6 

98.4 

5.4 

10.5 

14.7 

18.7 

20.6 

16.1 

9.4 

3.0 

97.0 

6.8 

iftnk        Nemuro 

95.2 

94.8 

97.6 

3.0 

6.7 

9.8 

14.3 

17.3 

15.3 

10.5 

4.5 

98.9 

57 

(  I.oat  out1  year 
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^•\J!gfc  Month 

— 

— 

— 

ra 

E 

* 

-t 

A 

JL 

-t- 

-t- 

± 

* 

^^<_ 

ft 

ft 

ft 

^ 

^ 

^ 

^ 

ft 

ft 

ft 

fl 

^ 

^ 

JfcS  Locahty\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec.    j 

Annxml 

MEAN    DAILY    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


Sl^ilb     Kagoshima 

12.1 

12.2 

15.9 

20.4 

23.5 

26.3 

30.0 

31.2 

28.7 

24.1 

19.4 

14.3 

21.5 

^3'iiit        Miyazaki 

12.7 

12.7 

16A) 

20.6 

23.6 

26.5 

3'J.2 

31.2 

'J8.2 

23.6 

19.4 

14.8 

21.6 

Jskti&t        Nagasaki 

9.9 

10.2 

14.1 

19.1 

22.6 

25.9 

29.6 

31.1 

27.9 

22.8* 

17.8* 

12.3 

20.3 

"Fill        Shimonoseki 

8.7 

8.5 

12.0 

16.9 

20.9 

24.5 

28.2 

30.3 

26.8 

21-8 

16.5 

11.2 

18.9 

Jf^g}        Hiroshima 

8.8 

91 

12.6 

17.9 

22.0 

25.6 

29.3 

31.2 

27.6 

22.3 

16.9 

11.4 

19.6 

;*|R        Osaka 

8.6 

8.9 

12.6 

18.6 

22.6 

26.5 

30.1 

32.1 

28.2 

•    22.3 

16.7 

11.3 

19.9' 

ftjIfcU]     Wakayama 

10.9 

11.4 

14.9 

20.6 

24.5 

28.1 

32.0 

34.0 

29.8 

23.8 

18.6 

13.7 

21.9 

Jgftl        Koehi 

11.1 

•  11.6 

15.2 

19.8 

22.9 

25.8 

29.0 

30.8 

27.9 

23.3 

18.7 

13.7 

20.8 

f^lfS        Hamamatsu 

9.4 

10.2 

13.7 

18.7 

22.0 

25.2 

28.7 

30.6 

27.4 

22.1 

17.0 

11.8 

19.7 

jS^p:        Numazu 

10.7 

11.1 

13.8 

18.4 

21.6 

24.9 

28.1 

.     30.U 

27.2 

22.2^ 

17.8 

13.5 

19.9 

3C;£        Tokio 

8.3 

8.7 

11.9 

17.2 

21.0 

24.6 

27.9 

29.8 

26.1 

20.5 

15.7 

11.1 

18.6 

gU        Miyako 

5.6 

5.9 

8.7 

14.3 

18.5 

20.8 

24.5 

27.0 

23.6 

19.0 

14.3 

8.9 

15.9 

^rfP        Kioto 

8.6 

9.0 

12.8 

18.8 

22.9 

26.5 

30.1 

32.0 

27.9 

22.2 

16.7 

11.2 

19.9 

Hi£j£        Gifu 

8.3 

9.1 

12.9 

18.6 

22.8 

26.5 

30.1 

31.6 

27.8 

22.2 

16.7 

10.9 

19.8 

i^r             Siikai 

7.3 

7.3 

11.0 

16.6 

21.2 

25.0 

28.6 

30.2 

26.1 

20.8 

15.7 

10.3 

18.3 

^7^1        Eauazawa 

6.1 

6.3 

10.3 

16.4 

20.8 

24.6 

28.3 

30.6 

26.7 

20.6 

14.8 

9.2 

17.9 

ftTfc         Fushiki 

5.6 

5.9 

9.6 

14.8 

19.7 

24.3 

27.3 

29.4 

25.5 

19.8 

14.4 

8.6 

17.1 

$f$i        Niigata 

4.2 

4.5 

8.8 

15.0 

19.8 

23.5 

•27.2 

29.6 

25.8 

19.6 

13.5 

7.6 

16.6 

$cffl         Akita 

1.7 

2.4 

6.2 

13.3 

17.9 

22.0 

25.6 

27.9        24.3 

18.0 

11.4 

5.0 

14.6 

if  g£        Aouiori 

0.5 

1.6 

4.9 

12.3 

17.1 

20.7 

24.6 

27.1 

23.3 

17.2 

10.2 

3.5 

13.6 

gggft        Hakodate 

0.3 

1.2 

4.6 

10.9 

14.9 

1S.1 

22.3 

25.1 

22.0 

16.7 

9.7 

3.5 

12  .4 

H#[$         Suttsu 

99.2 

0.1 

3.1 

14.2 

17.6 

21.9 

24.3 

20.8 

14.9 

80.5 

2.1 

^IJi        Sapporo 

98.2 

99.3 

2.7 

10.7 

16.4 

20.3 

24.1 

25.8 

21.4 

15.5 

7.7 

1.2 

12.0 

^'if        Nemuro 

98.0 

97.8 

0.7 

6.9 

11.0 

13.7 

18.3 

-  20.9        186 

14.1 

7.8 

1.8 

9.1 

1 

4$     B     fb    1&    M    &     '     ¥    3% 
MEAN    DAILY    MINIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


HJ^LJI     Kagoshima* 

3.2 

3.1 

6.8 

11.7 

14.7 

19.0 

22.7 

23.3 

21.1 

15.5 

9.5 

4.8 

12.9 

^Wt        Miyazaki 

1.7 

1.9 

6.0 

11.2 

14.3 

18.8 

22.5 

23.0 

20.1 

13.8 

7.8 

3.0 

12.0 

jktift         Nagasaki 

2.4 

2.1 

5.4 

10.2 

13.7 

18.2 

22.5 

23.4 

20.0 

14.0* 

8.9* 

4.4 

12.1 

~Fgf)         Shimonoseki 

2.7 

2.2 

5.1 

9.8 

13.6 

17.9 

22.1 

23.5 

20.2 

14.6 

9.7 

5.2 

12.2 

|i?J|         Hiroshima 

99.9 

99.8 

2.8 

8.0 

11.9 

17.3 

21.7 

22.8 

18.9 

11.9 

6.2 

1.8 

10.2 

^c|^        Ofaka 

99.9 

99.7 

2.9 

8.2 

12.5 

17.8 

22.3 

23.3 

19.4 

12.2 

6.3 

2.0 

20.5 

fillftUj     Wakayama 

1.0 

0.7 

3.8 

9.0 

12.8 

17.9 

22.4 

23.1 

19.4 

12.8 

7.4 

3.1 

11.2 

rftfc]         Kochi 

0.8 

1.1 

5.0 

10.3 

13.6 

18.0 

21.6 

22.3 

19.6 

13.5 

7.6 

2.5 

11.3 

$t1£        Hamamatsu 

1.1 

1.0 

4.2 

9.6 

13.1 

17.4 

21.4 

22.5 

19.6 

13.6 

8.7 

3.3 

11.2 

fS^:        Numazu 

0.2 

0.6 

3.9 

9.2 

12.8 

17.4 

21.4 

22.2 

19.3 

13.0 

7.2 

2.3 

10.8 

JlC^f         Tokio 

98.7 

99.2 

2,4 

8.1 

12.2 

17.0 

20.7 

22.1 

18.8 

12.2 

5.9 

0.7 

9.8 

&]£•        Miyako 

94.5 

94.6 

97.7 

2.9 

7.3 

12.0 

16.3 

18.4 

14.7 

7.5 

2.0 

97.7 

5.5 

KM        Kioto 

97.5 

97.5 

0.5 

6.0 

10.1 

15.8 

20.5 

21.5 

17.6 

.  9.9 

3.5 

99.0 

8.3 

DlJJfL        Gifu 

99.1 

99.1 

2.4 

8.1 

12.2 

17.3 

21.8 

22.9 

18.9 

11.7    . 

5.8 

1.3 

10.0 

*t            Sakai 

0.9 

0.4 

2.9 

7.6 

11.3 

16.8 

21.4 

22.6 

18.6 

11.8 

7.0 

3.2 

10.4 

3iz?;p        Kanazawa 

99.3 

98.7 

1.3 

62 

10.7 

15.9 

20.2 

21.5 

17.7 

11.2 

5.8 

1.7 

9.2 

f^?f:        Fushiki 

99.6 

98.9 

1.8 

6.8 

11.2 

16.6 

20.9 

22.2 

18.3 

11.8 

6.3 

1.9 

9.7 

$f?U        Niigata 

98.8 

98.3 

1.1 

6.3 

10.9 

15.9 

20.3 

22.0 

18.2 

11.6 

6.1 

1.5 

9.3 

$^H         Akita 

95.2 

94.5 

98.2 

42 

8.9 

14.0 

18.4 

19.6 

15.2 

7.7 

3.0 

98.4 

6.4 

^f^fc        Aomori 

93.5 

93.5 

96.7 

2.4 

7.2 

12.9 

17.4 

19.2 

14.5 

7.3 

2.3 

97.0 

5-3 

m$8        Hakodate 

92.1 

92.3 

96.3 

1.3 

5.5 

10.3 

15.0 

17.2 

12.7 

5.3 

0.7 

95.7 

3.7 

Snttsu 

94.1 

94.8 

97.5 

... 

6.7 

11.2 

15.8 

18.0 

14.4 

8.0 

2.0 

96.7 

,: 

*l  ^        Sapporo 

87.9 

88.4 

93.1 

o.b 

4.5 

9.7 

14.4 

15.7 

10.7 

3.4 

98.3 

92.1 

1.5 

'fRg?         Neiuuro 

91.5 

90.6 

93.7 

99.5 

3.0 

6.6 

10.9 

14.1 

12.0 

6.7 

0.8 

95.4 

2.1 

t  =-- 
*     Lost  18»3 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


Locality 


Jan. 


ft 

Feb. 


March 


April 


May 


June 


ft 

July 


A 

ft 

Aug. 


-)l 

ft 

Sept. 


ft 
Oct. 


l 

ft 

Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    DAILY   RANGE    OF    AIR   TEMPERATURE. 


fil^lJo     Kagoshima 

8.9 

9.1 

9.1 

8.7 

8.8 

7.3 

7.3 

7.9 

7.6 

8.6 

9.9 

95 

8.6 

^«t         Miyazaki 

11.0 

10.8 

10.0 

9.4 

9.3 

7.7 

7.7 

8.2 

8.1 

9.8 

11.6 

11.8 

9.6 

jMisf         Nagasaki 

7.5 

8.1 

8.8 

8.8 

9.0 

7.6 

7.0 

7.7 

7.9 

8.8* 

8.9 

7.8 

8.1 

~F$s]        Sbimonoseki 

G.D 

6.3 

6.9 

7.2 

7.2 

6.5 

6.1 

6.8 

6.6 

7.2 

6.8 

6.0 

6.6 

gfgj        Hiroshima 

8.9 

9.3 

9.8 

9.9 

10.1 

8.3 

7.6 

8.4 

8.7 

10.4 

10.7 

9.6 

9.3 

•KffiL        Osaka 

8.7 

9.2 

9.7 

10.4 

10.1 

8.8 

7.8 

8.8 

8.8 

10.1 

10.4 

9.3 

9.4 

ift&llj     Wakayama 

9.9 

10.7 

11.1 

11.6 

11.7 

10.2 

9.6 

10.9 

;o.4 

11.0 

11.2 

10.6 

10.7 

i^fcl        Kochi 

10.6 

10.5 

10.1 

9.5 

9.3 

7.9 

7.4 

8.5 

8.3 

9.8 

11.1 

11.2 

9.5 

^fS        Hamamalsu 

8.:< 

9.2 

9.5 

9.2 

8.9 

7.8 

7.3 

8.1 

7.7 

8.5 

8.9 

8.5 

8.5 

$gff:        Nnmazu 

10.5 

10.6 

9.9 

9.2 

8.8 

7.4 

6.7 

7.8 

7.9 

9.2 

10.6 

11.1 

9.1 

^3jf        Tokio 

9.6 

9.5 

9.5 

9.1 

8.8 

7.6 

7.1 

7.7 

7.3 

8.2 

9.8 

10.3 

8.7 

If^r        Miyaka 

11.1 

11.3 

11.0 

11.4 

J1.2 

8.8 

8.2 

8.6 

8.9 

11.5 

12.3 

11.2 

10.4 

Mfil5        Kioto 

iia 

11.5 

12.3 

12.8 

12.8 

10.7 

9.6 

10.5 

10.3 

12.3 

13.2 

12.2 

116 

flr£J(L       Gifu 

9.2 

10.1 

10.5 

10.4 

10.6 

9.2 

8.2 

8.8 

8.8 

10.5 

10.9 

9.5 

9.7 

*t            Sakai 

6.4 

6.9 

8.1 

9.0 

9.9 

8.2 

7.2 

7.6 

7.5 

9.0 

8.7 

7.1 

7.9 

afe'^i         Kanazawa 

6.8 

7.6 

9.0 

10.2 

10.1 

8.7 

8.0 

9.0 

9.0 

9.4 

9.0 

7.5 

8.7 

ft^        Fu-hiki 

6.0 

7.0 

7.8 

8.0 

8.5 

7.7 

6.4 

7.2 

7.2 

8.0 

8.1 

6.7 

7.4 

#is£5         Niigata 

5.4 

6.1 

7.6 

8.6 

8.8 

7.fi 

6.9 

7.6 

7.7 

8.0 

7.4 

6.1 

7.3 

fAffl         Akita 

6.5 

7.8 

8.0 

9.1 

9.0 

8.0 

7.3 

8.3 

9.1 

10.2 

8.4 

6.6 

8.2 

ff  ffc        A  omori 

7.0 

8.0 

8.2 

9.9 

9.9 

7.8 

7.2 

7.9 

8.7 

9.9 

7.9 

6.5 

8.2 

ga£lf        Hakodate 

8.2 

8.9 

8.3 

9.6 

9.4 

7.8 

7.3 

7.9 

9.3 

11.4 

9.0 

7.8 

8.7, 

S^W        Suttsn 

5.1 

5.3 

5.6 

... 

7.5 

6.4 

6.1 

6.3 

'6.4 

6.9 

6.0 

5.4 

... 

tLl^        Sapporo 

10.3 

10.9 

9.6 

10.7 

11.9 

10.6 

9.7 

10.1 

10.7 

12.1 

9.4 

9.1 

10.5 

tHH        Nemuro 

6.5 

7.2 

7.0 

7.4 

8.0 

7.1 

7.3 

6.8 

6.6 

7.4 

7.1 

6.4 

7.1 

ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


$i  $i  Ib     Kagoshima 

20.9 

21.1 

24.4 

28.2 

28.9 

32.6 

36.2 

35.2 

34.3 

31.5 

272 

23.7 

36.2 

&IHSF         Miyazaki 

22.6 

22.8 

25.6 

31.2 

31.7 

33.7 

36.3 

37.7 

35.1 

31.6 

27.0 

25.0 

37.7 

•fjktijfr        Nagasaki 

20.2 

22.6 

23.4 

27.7 

29.4 

34.3 

35.8 

36.7 

34.0 

30.5 

27.4 

23.8 

36.7 

TIM        Shimonoseki 

16.6 

18.5 

21.9 

25.8 

29.1 

31.8 

33.7 

35.9 

33.0 

29.4 

25.8 

20.4 

35.9 

g^        Hiroshima 

18.2 

21.4 

22.2 

26.1 

29.6 

31.6 

37.2 

37.5 

35.0 

29.2 

25.5 

22.3 

37.5 

P*C|&         Osaka 

16.7 

23.0 

23.9 

28.4 

30.3 

33.9 

36.5 

36.6 

35.2 

30.3 

25.0 

23.6 

36.6 

ffi^UJ     Wakayama 

19.5 

21.3 

22.7 

'27.5 

30.2 

32.2 

38.3 

36.2 

34.6 

29.7 

28.2 

22.1 

36.3 

jt;*B        Kochi 

23.4 

23.6 

23.3 

27.6 

31.2 

33.7 

36.2 

35.9 

35.9 

30.1 

27.4 

23.5 

36.2 

$|1£        Hamauiatsu 

17.3 

21.7 

22.2 

27.2 

31.3 

34.3 

37.2 

36.9 

34.2 

29.4 

25.6 

21.9 

37.2 

:jQ?$:         Numazu 

19.9 

21.3 

22.2 

27.2 

28.7 

31.8 

34.0 

34.8 

339 

29.5 

24.9 

22.7 

34.8 

j£;g        Tokio 

18.0 

20.8 

23.1 

28.4 

29.6 

33.9 

36.6 

35.6 

34.7 

29.9 

24.0 

23.2 

36.6 

'gfllf        Miyako 

18.0 

16.7 

23.4 

28.7 

32.4 

33.1 

35.6 

36.2 

33.9 

29.6 

23.7 

21.2 

36.2 

%W        Kioto 

18.3 

22.9 

23.4 

28.6 

34,9 

33.7 

36.5 

36.9 

36.7 

30.8 

25.6 

22.8 

3n.9 

irJcJ^L         Gifu 

16.6 

22.2 

24.5 

30.8 

32.1 

35.3 

38.2 

36.4 

35.1 

29.8 

26.3 

21.1 

38.2 

$£            Sakai 

16.5 

20.4 

25.0 

29.3 

30.6 

35.0 

35.0 

37.8 

35,3 

30.7 

24.1 

20.9 

37.8 

$£:&        Kanazawa 

16.7 

21.1 

25.0 

29.5 

31.7 

33.5 

356 

36.8 

38.5 

31.7 

25.6 

22.8 

38.5 

f£?fc        Fushiki 

15.4 

18.8 

24.2 

29.1 

31.4 

31.5 

35.0 

36.6 

36.4 

29.9 

24.6 

20.4 

36.6 

$H@        N,iigata 

12.8 

18.8 

25.1 

27.2 

30.5 

32.4 

35.6 

36.1 

34.9 

28.4 

23.5 

20.6 

36.1 

f^H         AMta 

11.9 

14.3 

21.0 

24.8 

29.9 

31.5 

34.4 

35.6 

33.6 

26.9 

20.1 

21.4 

35.6 

•^^        Aomori 

13.5 

10.6 

18.6 

24.3 

28.9 

30.5 

33.9 

35.6 

32.5 

25.6 

20.0 

16.1 

35.6 

ggft'f        Hakodate 

12.5 

10.7 

16.9 

20.1 

25.1 

27.4 

30.8 

33.5 

31.1 

23.1 

19.4 

15.6 

33.5 

Huttsu 

12.2 

9.5 

11.8 

25.6 

28.2 

32.0 

34.0 

29.4 

22.5 

18.0 

14.7 

... 

tLi&l        Sapporo 

11.2 

8.6 

16.8 

22.3 

30.2 

31.2 

32.  S 

33.4 

31.0 

23.4 

18.9 

14.6 

33.4 

$i?|;        Nernuro 

10.3 

6.8 

12.6 

19.G 

22.6 

2G.O 

2^.0 

31.4 

27.8 

22.0 

17.3 

23.4 

31.4 

. 
"  JLo*t  1S3J 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


JS 

Jan. 


a 

Feb. 


March 


J! 

April 


351 


May 


J| 

June 


-t 


July 


A 


Aug. 


Sept, 


t 

R 

Oct. 


A 

Nov. 


± 

I 

Dec. 


Annual 


$5&,in     Kagoshima 

94.9 

93.9 

96.9 

1.3 

5.3 

10.1 

15.9 

18.0 

10.5 

6.2 

98.7 

94.5 

93.9 

'^tfifr        Miyazaki 

92.5 

93.6 

94.4 

99.7 

3.1 

11.6 

16.0 

17.4 

10.3 

3.1 

98.0 

94.3 

92.5 

1  :&*3r         Nagasaki 

94.8 

95.2 

96.5 

1.2 

5.6 

10.8 

15.0 

17.9 

11.2 

5.9 

1.1 

96.6 

94.8 

T!$J        Shimoni'Seki 

95.5 

93.5 

94.5 

1.7 

6.5 

9.5 

15.2 

13.8 

13.3 

7.7 

0.7 

98.2 

93.5 

JgfJ|£        Hiroshima 

92.2 

91.7 

92.8 

99.2 

2.7 

6.6 

14.4 

16.4 

8.9 

3.3 

97.4 

95.5 

91.7 

^C|S         Osaka 

92.9 

93.5 

95.4 

0.2 

3.7 

8.9 

15.3 

17.5 

11.1 

3.4 

97.9 

95.9 

92.9 

ifnUiftllj     Wakayatca 

95.1 

95.4 

96.8 

99.8 

4.2 

9.8 

14.4 

17.3 

11.2 

4.8 

0.6 

97.6 

95.1 

jii;fcn        Korhi 

93.5 

93.0 

95.8 

99.5 

5.2 

9.1 

14.6 

1«.4 

12.2 

3.8 

98.1 

95.6 

93.0 

{j|^         Hamamatsu 

95.2 

94.5 

97.2 

0.7 

4.7 

10.4 

15.4 

17.6 

12.8 

3.8 

0.1 

95.2 

94.5 

$J?£        Numazu 

91.9 

92.3 

95.2 

99.6 

4.8 

.  8.9 

14.5 

17.1 

11.1 

5.3  < 

97.7 

94.9 

91.9 

^M         Tokio 

91.9 

92.1 

95.7 

99.7 

2.4 

8.5  " 

13.0 

16.2 

10.6 

2.3 

98.1 

94.1 

91.9 

'£?l5f        Miyako 

84.3 

84.9 

85.4 

94.6 

99.1 

8.3 

6.6 

9.6 

3.7 

98.4 

93.0 

86.6 

84.3 

j^ifflS        Kioto 

88.1 

88.4 

92.0 

95.6 

0.3 

5.5 

12.4 

13.7 

7.8 

0.2 

95.6 

91.8 

88.1 

lUJJ?-        Gifu 

89.4 

89.9 

93.3 

98.8 

2.5 

•  9.2 

13.7 

17.0 

10.1 

2-5 

98.2 

93.1 

89.4 

^            Sakai 

90.3 

91.8 

95.1 

97.9 

2.3 

7.5 

13.1 

lr.3 

8.8 

2.9 

0.6 

95.9 

90.3 

3f£?^         Kanazawa 

90.3 

91.0 

94.9 

98.8 

1.5 

8.5 

11.0 

15.3 

9.0 

2.2 

99.4 

93.8 

90.3 

ft*        Fushiki 

87.9 

88.7 

92.7 

99.3 

2.1 

9.0 

12.7 

16.8 

9.7 

2.0 

99.2 

92.5 

87.9 

S»f9        Niigata 

S0.6 

90.3 

94.4 

98.6 

2.8 

6.7 

13.3 

15.1 

9.7 

3.0 

98.7 

93.8 

90.3 

$cffl         Akita 

80.8 

75.4 

80.5 

96.8 

0.1 

5.5 

10.2 

10.9 

4.6 

98.6 

95.4 

81.9 

75.4 

W3&        Aou-orr 

82.7 

81.0 

84.7 

92.2 

98.9 

5.0 

9.5 

11.6 

4.6 

99.2 

90.6 

84.9 

81.0 

Rgftjf        Hakodate 

78.3 

79.6 

81.1 

93.4 

97.7 

2.0 

6.3 

9.0 

1.9 

97.4 

88.4 

80.6 

78.3 

Spffl        Suttsu 

84.8 

85.0 

'89.3 

98.6 

4.4 

7.1 

'  11.1 

5.2 

96.5 

91.0 

88.1 

... 

it'llii         Sapporo 

75.3 

74.4 

77.4 

90.1 

95.8 

1.4 

5.2 

5.3 

0.6 

95.7 

87.2 

76.1 

74.4 

^^f        Nemuro 

77.6 

80.1 

80.8 

89.3 

96.1 

1.7 

4.9 

0.3 

4.2 

96.7 

91.6 

85.0 

77.6 

MEAN  TENSION  OF  VAPOUR. 


$i£iij|     Kagoshima 

5.6 

5.5 

7.4 

10.4 

12.5 

16.4 

20.2 

20.6 

17.7 

12.1 

8.7 

6.5 

12.0 

'a'liif         Miyazaki 

8.3 

5.6 

7.7 

10.9 

12.9 

17.0 

20.9 

21.5 

18.4 

12.9 

9.1 

6.5 

12.4 

j^<$        NagHsaki 

5.1 

5.0 

6.5 

9!4 

11.6 

15.8 

19.9 

20.3 

16.4 

10.9* 

8.1* 

5.9 

11.2 

F$tii        Shimonoseki 

4.8 

4.7 

6.0 

8.5 

11.1 

15.1 

19.4 

20.5 

16.5 

11.1 

8.0 

5.7 

10.9 

jgj  J^        Hiroshima 

4.4 

4.4 

5.7 

8.4 

10.7 

14.8 

19.1 

19.9 

16.0 

10.6 

7.4 

5.2 

ll'.G 

A-  PS         Osaka 

4.4 

4.4 

5.7 

8.4 

10.7 

14.7 

19.0 

19.9 

16.4 

11.0 

7.6 

5.3 

10.6 

ftlSftllj     Wakayama 

*.4 

4.3 

5.7 

8.4 

10.8 

14.8 

19.1 

19.9 

16.4 

10.8 

7.6 

2.4 

10.2 

&ftl        Kochi 

4.6 

4.6 

6.5 

9.8 

11.8 

16.1 

20.2 

20.6 

17.4 

11.6 

8.0 

5.5 

11.4 

i![&        Hamamatsti 

4.3 

4.1 

5.8 

9.0 

11.5 

15.3 

19.4 

20.5 

17.4 

11.7 

7.8 

5.3 

11.0 

YSff^        Numazu 

4.4 

4.5 

6.0 

8.8 

11.1 

14.7 

1&6 

19.5 

16.5 

11.2 

7.8 

5.3 

10.7 

jgjjC        Tokio 

3.6 

3.7 

5.2 

8.2 

10.7 

lt.6 

18.4 

19.7 

16.5 

11.0 

7.0 

4.5 

10.3 

i^T?r         Miyako 

3.1 

3.2 

3.9 

5.7 

8.0 

IM 

15.0 

17.0 

13.8 

8.9 

5.6 

3.8 

8.3 

35(ffl5        Kioto 

4.3 

4.2 

5.3 

7.8 

10.1 

14.1 

18.3 

19.1 

15.8 

10.5 

6.8 

5.3 

10.2 

HI$J;L       Gifu 

4.4 

4.2 

5.5 

8.4 

10.8 

14.7 

18.9 

20.2 

16.5 

10.8 

7.5 

5.4 

10.6 

^             Sakai 

48 

4.6 

5.7 

8.2 

10.5 

14.7 

19.2 

20.6 

16.4 

10.9 

7.8 

5.7 

10.8 

3?j'$         Kanazawa 

4.5 

4.2 

5.1 

7.4 

9.9 

13.9 

18.2 

19.1 

15.5 

10.3 

7.2 

5.3 

10.1 

ffc?|c        Fushiki 

4.1 

4.4 

5.4 

7.8 

10.2 

14.4 

18.8 

20.4 

16.3 

10.8 

7.7 

5.6 

10.5 

$n£S        Niigata 

4.2 

4.1 

4.8 

7.2 

9.6 

13.7 

18.0 

19.6 

15.7 

10.2 

7.1 

5.1 

9.9 

fAH         Akita 

3.4 

3.4 

4.1 

6.3 

8.8 

12.7 

16.7 

18.2 

14.2 

8.9 

6.0 

4.21 

8.9 

W$5        Aomori 

3.0 

3.1 

3.6 

5.4 

7.5 

11.0 

14.8 

16.5 

12.7 

7* 

5.3 

3.7 

7.9 

E§|£'u         Hakodate 

2.9 

3.0 

3.6 

5.3 

7.2 

10.2 

13.9 

15.8 

12.3 

7.7 

5.0 

3.5 

7.5 

Suttsu 

2.9 

3.1 

3.6 

7.2 

10.2 

138 

15.8 

12.2 

7.7 

5,0 

3.6 

tt.!S         Sapporo 

2.4 

2.6 

3.2 

4.7 

6.8 

10.1 

13.7 

15.2 

11.6 

7.6 

4.5 

3.1 

7.1 

WH         Nenmro 

2.3 

2.4 

3.0 

4.5 

6.1 

8.3 

11.3 

13.4 

11.2 

7.4 

4.6 

3.0 

6.5 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOE  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


Month 


Locality 


jg 

Jan. 


Feb.    j  March  j  April 


)l 


June 


July 


A 

il 

f 

f 

* 

& 

n 

R 

X 

35 

n 

^ 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


$£&     Kagoshima 

70.8 

69.6 

72.1 

76.1 

77.0 

82.2 

82.0 

79.7 

78.3 

72.5 

71.8 

72.3 

75.4 

g'l'^f        Miyazaki 

73.0 

71.8 

76.2 

79.2 

78.8 

83.4 

83.3 

82.5 

83.3 

80.5 

77.9 

74.6 

7H.7 

j&iifiif         Nagasaki 

70.8 

69.± 

71.5 

75.1 

75.9 

81.5 

81.8 

78.8 

75.6 

70.7* 

71.4* 

71.4 

74.4 

T$j        Shimo'  o-eki 

'70.3 

70.7 

72.6 

7G.2 

77.8 

83.2 

84.7 

81.2 

78.8 

73.6 

71.5 

69.2 

75.8 

gi-gi         Hiroshima 

72.9 

71.3 

72.2 

74.7 

74.6 

78.7 

80.3 

77.4 

77.1 

74.6 

75.2 

74.0 

75.3 

Apg         Osaka 

72.2 

70.9 

71.2 

72.4 

72.5 

75.7 

77.2 

75.0 

77.0 

76.7 

76.2 

72.4 

74.1 

&ISKU4     Wakiyama 

66.1 

65.9 

67.8 

67.3 

68.5 

72.2 

78.3 

76.4 

77.6 

74.8 

72.3 

67.6 

71.2 

jgftl        Kochi 

66.0 

64.1 

69.5 

76.0 

76.6 

83.7 

85.7 

82.7 

81.9 

75.8 

72.7 

69.1 

75.3 

JH-Kc^         Hamamatsu 

64.7 

60.5 

66.9 

75.7 

77.9 

82.7 

85.1 

82.9 

83.3 

78.3 

72.1 

67.1 

74.8 

ffiffi.        Numazu                66.G 

64.4 

69.6 

74.3 

75.9 

79.4 

81.7 

79.7 

79.4 

76.6 

73.9 

67.5 

74.1 

^j|r        Tokio                    03.8 

61.7 

68.3 

74.7 

77.1 

81.3 

83.6 

82.1 

83.0 

79.9 

74.4 

66.6 

74.7 

'g-£        Mivako                  69.3 

71.3 

76.0 

71.5 

75.6 

84.4' 

87.0 

86.3 

86.2 

81.3 

72.2 

68.5 

77.0 

Tjff|5        Kioto                     78.4 

75.7 

73.5 

73.4 

73.4 

77.1 

79.1 

77.5 

79.9 

80.7 

81.6 

79.6 

77.3 

HfcJji.        Gifu                       77.6 

71.2 

70.7 

74.4 

74.5 

77.5 

79.6 

79.5 

80.8 

78.5 

77.8 

79.1 

76.8 

^             Sukai 

78.4 

76.2 

75.0 

77.0 

76.8 

81.3 

83.1 

82.4 

81.6 

78.5 

77.8 

77.3 

78.8 

3&7p        Kanazawa 

82.0 

79.2 

75.1 

75.0 

75.5 

79.9 

82.7 

79.2 

80.9 

79.4 

79.1 

79.8 

79.0 

$T[C        Fushiki 

83.1 

84.3 

75.7 

75.7 

79.6 

84.1 

85.2 

83.3 

83.3 

80.5 

82.0 

85.1 

81.8 

$if§         Niigata 

83.0 

80.5 

75.4 

76.3 

76.6 

81.5 

83.7 

81.5 

81.2 

79.2 

79.2 

81.3 

79.9 

if-A  H         AkiU 

80.4 

79.4 

75.9 

74.1 

77.7 

83.0 

85.9 

84.6 

84.0 

80.8 

78.9 

79.6 

80.4 

ff,gfc        Aomori 

81.0 

79.3 

74.4 

7!.8 

72.8 

79.5 

81.9 

80.6 

79.4 

75.7 

75.2 

78.8 

77.5 

ggfof        Hakodate 

781 

76.9 

72.8 

72.9 

766 

84.2 

86.2 

83.8 

80.7 

74.8 

71.0 

75.0 

•77.7 

Suttsu 

79.9 

79.6 

76.1 

77.0 

84.5 

86.3 

85.1 

806 

74.4 

74.6 

78.4 

ji:|J)Ji:-        Sapporo 

81.1 

81.8 

77.8 

71.3 

72.7 

81.0 

84.1 

84.1 

83.7 

79.4 

7H.2 

80.2 

79.6 

$itg        Nemuro 

1)9.4 

74.3 

76.3 

79.5 

82.4 

90.4 

91.5 

90.6 

fe5.3 

75.9 

69.6 

67.6 

79.4 

AMOUNT    OF    PRECIPITATION. 


\  $L$&&     Kagoshima 

87.7 

84.0 

155.2 

231.5 

24*.0 

353.9* 

284.5 

189.0 

221.2 

130.3 

95.0 

R9.8 

2152.7 

ft'^'f         Miyazaki 

78.6 

92.2 

191.2 

253.7 

291.8 

364.0 

275.8 

237.3 

383.3 

226.8 

113.8 

82.5 

2591.0 

j|ill£f         Nagasaki 

75.3 

77.1 

128.1 

206.4 

188.7 

282.0 

258.2 

196.3 

180.4 

140.2 

91.1 

91.7 

1887.4 

~FgM        Shiuionoseki 

C2.0 

70.1 

107.6 

155.7 

161.9 

249.8 

280.3 

118.2 

]34.2 

99.4 

69.4 

73.7 

1582.3 

Jjfe  gj        Hiroshima 

44.6 

59.2 

103.2 

178.0 

K-3.6 

220.7 

230.3 

124.8 

156.9 

110.9 

72.3 

54.3 

1518.8 

A'  IS         Osaka 

48.4 

49.9 

107.3 

157.2 

132.1 

183.8 

174.4 

106.0 

172.1 

127.3 

79.9 

49.0 

1    1388.0 

tfHSftlU     Wakayama 

50.6 

57.3 

107.2 

144.9 

136.3 

19).9 

192.9 

130.7 

219.2 

156.7 

107.5 

61.8 

1564.5 

if?",*!]         Kochi 

58.8 

94.5 

189.1 

319.0 

307.5 

S40.2 

365.9 

278.1 

422.6 

v40.1 

127.8 

87.4 

2831.0 

gfj  &        Hamamatsu 

52.8 

61.5 

153.5 

202.9 

222.7 

231.2 

220.1 

151.1 

257.2 

156.0 

107.5 

75.1 

1892.3 

$}?=p:        Numazu 

73.7 

70.4 

149.9 

200.7 

202.8 

210.6 

240.9 

156.5 

255.4 

165.5 

106.8 

80.0 

1913.5 

^5?        Tokio 

53.2 

58.3 

166.0 

135.2 

158.6 

150.2 

145.3 

120.8 

192.7 

178.7 

109.2 

61.2 

1469.7 

S^f         Miyako 

66.5 

63.6 

88.1 

10.3 

12.5 

13.5 

14.2 

151.5 

V24.8 

171.7 

80.8 

75.1 

972.6 

Tjf  g|5        Kioto 

55.6 

62.3 

117.4 

166.9 

152.1 

219.8 

228.7 

157.1 

191.4 

131.5 

85.6 

57.5 

1625.9 

«$.!?.         Gifu 

70.1 

65.8 

149.4 

219.4 

219.5 

249.1 

307.0 

204.0 

293.5 

153.3 

99.6 

80.6 

2111.3 

t^-             Sakai 

201.4 

138.0 

134.3 

138.6 

110.4 

169.8 

188.7 

137.4 

206.8 

156.8 

159.1 

197.0 

1938.1 

^•?i;a         Kanaza\va 

274.0 

173.1 

156.8 

171.1 

154.1 

170.0 

207.8 

179.6 

223.0 

19'\0 

265.5 

365.7 

2530.8 

f£?}c        Fushiki 

286.0 

244.2 

142.1 

84.1 

107.2 

138.1 

203.8 

154.6 

198.6 

150.3 

205.6 

325.3 

2239.9 

»,         Niigata 

200.3 

126.8 

102.2 

109.9 

89.1 

124.3 

169.8 

129.8 

183.6 

151.1 

182.2 

233.0 

1802.1 

fAffl         Alrita 

114.5 

100.3 

106.1 

115.2 

111.7 

151.9 

205.3 

195.3 

189.5 

167.0 

177.9 

177.3 

1812.9 

1n%$        Aomori 

130.7 

106.8 

76.5 

61.6 

71.8 

80.9 

144.2 

126.7 

143.8 

109.8 

128.1 

162.9 

1343.S 

Sfttf        Hakodate 

56.7 

57.4 

63.2 

71.4 

7n.O 

95.6 

135.6 

135.9 

173.9 

117.1 

96.1 

76.8 

1153.3 

Suttsu 

117.6 

89.9 

66.7 

63.2 

64.5 

97.2 

109.5 

161.7 

139.2 

126.3 

119.2 

*!j|l        Sapporo 

68.3 

60.9 

59.2 

52.8 

58.4 

61.2 

96.2 

100.5 

141.7 

99.8 

90.0 

94.6 

983J 

tS^        Nenmro 

26.7 

22.0 

46.5 

67.6 

97.7 

96.2 

85.0 

101.6 

133.0 

94.8 

84.2 

66.7 

922.0 

,,  >  ~T'*f< 
*  <  Lost  1st 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


^^^^  Month 

— 

~ 

— 

m 

S 

- 

-fc 

A 

JL 

* 

1- 

± 

-^. 

^\^^^ 

ft 

% 

& 

n 

}] 

J^ 

}] 

jj 

ft 

J3 

n 

H 

Jfe 

fflft  Locahty\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual  j 

-     B     '     &    ^c    M    1: 

MAXIMUM    DAILY    AMOUNT    OF    PRECIPITATION. 


1 

&%£}     Kagoshima 

113.5 

56.3 

67.4 

119.9 

155.9 

201.9 

206.6 

129.3 

123.9 

140.4 

81.3 

169.2 

206.6 

^Hf£        Miyaxaki 

109.6 

148.3 

88.0 

154.8 

'188.3 

2^5.6 

198.2 

305.8 

490.2 

17S.7 

147.6 

143.1 

490.2 

Jilldf         'Nagasaki 

K4.4 

78.0 

68.8 

117.1 

135.0 

144.3 

158.9 

144.8 

211.1 

130.3 

80.0 

111.2 

211.1 

~F$jjj        Shiinonoseki 

34.5 

38.7 

42.2 

118.2 

127.6 

336.7 

153.5 

87.9 

94.0 

111.7 

60.3 

38.7 

336.7 

|fj|        Hiroshima 

349 

46.0 

40.3 

108.6 

K.1.7 

159.9 

143.9 

119.1 

117-8 

102.2 

78.5 

43.3 

15^.9 

p^IS        Osaka 

30.1 

29.1 

73.4 

101.7 

81.5 

115.2 

130.4 

174.7 

100.0 

133.0 

79.2 

55.0' 

174.7 

ft]  S$  Ul     vv  akayama 

38.1 

65.9 

108.8 

102.0 

149.3 

112.5 

18'.».1 

141.6 

17*.4 

184.2 

151.7 

93.2 

18H.1 

Jf}43i         Kochi 

69.6 

127.7 

85.6 

135.3 

183.9 

254.9 

204.0 

199.8 

293.1 

211.8 

113.2 

125.8 

293.1 

jH$g-        Hamamatsu 

36.3 

73.1 

120.7 

133.0 

119.5 

169.7 

216.2 

155.7 

222.2 

154.8 

70.7 

72.0 

222.2 

?Si^        Numazu 

47.7 

76.8 

83.« 

93.2 

114.6 

186.4 

207.9 

171.2 

193.9 

221.6 

85.6 

63.1 

221.6 

JgsC        Tokio 

47.7 

47.1 

87.1 

54.1 

84.5 

15^.4 

146.2 

132.8 

164.8 

190.1 

93.5 

80.5 

164.8 

ig-ft         Miyako 

87.2 

42.2 

74.7 

96.1 

16-2.7" 

91.9 

152.6 

194.0 

158.1 

285.4 

83.7 

93.2 

285.4 

SflS        Kioto 

31.9 

49.0 

84.2 

104.9 

98.4 

133.2 

115.7 

161.3 

122.1 

121.5 

72.4 

53.9 

161.3 

H£JjL        Gifu 

38.0 

48.7 

80.0 

818 

111.0 

128.4 

257.2 

132.0 

242.1 

140.0 

69.5 

58.8  - 

257.2 

;fi|            Sakai 

63.3 

51.8 

57.7 

77.3 

70.7 

102.3 

134.4 

2d0.2 

200.8 

197.5 

87.3 

77.3 

290.2 

3i£J|8        Kanazawa 

58.3 

45.7 

69.4 

57.6 

63.2 

146.8 

110.7 

99.0 

120.7 

120.9 

86.0 

85.1 

146.8 

•fltTfc        Fushiki 

49.5 

2-S.6 

38.6 

60.7 

85.0 

109.1 

98.3 

146.5 

94.7 

89.7 

58.4 

53.6 

146.5 

$fiij        Niigata 

68.2 

32.5 

31.6 

46.0 

48.3 

105.7 

78.6 

132.7 

116.6 

75.0 

64.1 

54.4 

116.6 

$C0g         Akita 

43.0 

48.1 

57.7 

68.0 

49.5 

130.9 

118.2 

119.8 

109.5 

74.5 

77.5 

49.0 

130.9 

^ffi-        Aomori 

32.2 

41.6 

30,4 

36.5 

86.5 

40.1 

112.1 

78.1 

106.7 

7J.9 

107.9 

51.6 

112.1 

gggg  •      Hakodate 

88.6 

31.1 

34.4 

71.3 

40.1 

60.0 

79.9 

99.2 

M8.7 

98.9 

146.8 

48.8 

146.8 

.Suttsu 

26.8 

37-1 

25.7 

45.3 

683 

68.3 

81.7 

100.8 

76.2 

43.2 

43.1 

&&$        Sapporo 

35.2 

20.0 

28.6 

10V.2 

50.2 

453 

123.5 

85.6 

95.7 

79.5 

37.0 

67.3 

123.5 

ffi=i|        Nemuro 

33.3 

39.2 

36.3 

43.3 

91.4 

116.2 

76.5 

121.7 

80.8 

58.8 

72.9 

112.0 

121.7 

!                 [  " 

NUMBER    OF    DAYS   WITH    PRECIPITATION. 


J§!  g  ^     Kagoshima 

13.5 

12.4 

16.0 

15.5 

15.4 

16.S* 

16.6 

13.4 

14.2 

10.7 

8.6 

12.3 

165.7 

@il@         Miyazaki 

8.3 

8.7 

14.8 

15.0 

14.8 

16.2 

15.0 

13.4 

16.0 

12.2 

7.6 

7.0 

149.0     1 

jt^iDi^        Naga-aki 

15.6 

13.3 

14.9 

14.9 

13.3 

14.8 

14.1 

12.1 

13.0 

10.6 

l'X5 

15.8 

162.7 

~{?g|]         Shimonoseki 

15.4 

13.5 

14.6 

14.0 

12.1 

13.1 

12.8 

10.1 

13.3 

9.7 

10:9 

14.6 

154.4 

jjfjij        Hiroshima 

10.8 

98 

12.6 

13.9 

11.9 

12.3 

12.3 

9.7 

13.4 

8.6 

8.5 

9.2 

133.0 

^c!S         Osaka 

8.6 

9.5 

13.3 

13.8 

13.2 

14.0 

12.7 

10.7 

13.5 

10.3 

9.5 

9.3 

138.4 

?n;lftlLj     Wakayama 

9.4 

10.3 

13.0 

13.3 

13.0 

13.6 

12.0 

10.2 

14.1 

11.2 

9.4 

10.0 

139.5 

!5$fl        Kochi 

8.0 

8.0 

13.7 

15.1 

13.8 

16.0 

15.5 

14.0 

16.2 

10.9 

7.8 

7.4 

146.7 

!§i&        Hamamatsu 

7.8 

7.5 

12.4 

14.8 

12.9 

14.0 

13.9 

9.8 

14.6 

12.8 

9.1 

8.0 

138.0 

}$?|t        Numazu 

8.1 

9.0 

13.6 

15.4 

14.9 

14.9 

15.') 

11.0 

15.7 

12.9 

10.2 

8.5 

150.4 

TifCjiC        Tokio 

6.9 

7.7 

13.5 

15.0 

14.2 

14.6 

15.3 

11.4 

16.6 

14.0 

9.2 

7.0 

145.7 

§••§•        Miyako 

8.1 

9.5 

11.5 

11.1 

12.9 

14.2 

16.5 

14.6 

16.2 

12.1 

10.2 

9.5 

146.7 

jftSB        Kioto 

12.2 

12.9 

15.1 

14.4 

13.8 

14.9 

16.1 

12.2 

15.0 

10.9 

11.4 

12.4 

161.5 

IftJfi.        Gifu 

13.2 

10.6 

13.1 

13.9 

13.6 

14.0 

16.5 

13.9 

14.5 

11.2 

11.4 

13.3 

159.2 

Jj|            Sakai 

25.5 

20.9 

18.9 

14.1 

12.2 

12.8 

14.0 

10.8 

15.6 

15.3 

19.4 

24.7 

204.4 

^•/H        Kanazawa 

26.4 

22.3 

20.0 

15.2 

14.3 

14.5 

15.6 

11.8 

16.7 

16.8 

19.9 

25.6 

219.1 

fcfc        Fushiki 

26.4 

22.0 

19.5 

15.8 

13.7 

14.5 

15.7 

12.1 

16.9 

16.7 

20.3 

25.8 

219.4 

$ni        Niigata 

27.9 

23.9 

21.2 

15.8 

14.2 

14.4 

15.4 

12.0 

16.7 

18.1 

22.0 

27.0 

228.6 

$cffl        Akita 

26.7 

24.1 

21.3 

14.3 

14.0 

H.8 

17.4 

14.3 

17.5 

17.8 

21.8 

26.4 

230.7 

ff$fc        Aomori 

26.1 

22.3 

20.0 

12.7 

12.0 

13.3 

14.6 

12.2 

16.4 

16.8 

21.0 

26.5 

214.2 

Ej5)£f        Hakodate 

25.4 

17.7 

17.0 

11.9 

12.1 

13.6 

13.6 

13.1 

16.4 

14.8 

17.6 

21.1 

189.6    i 

HIP        Suttsu 

25.9 

22.0 

18.3 

12.5 

12.6 

12.7 

12.5 

16.4 

17.3 

21.1 

25.7 

... 

*L$c        Sapporo 

19.6 

17.9 

17.3 

11.9 

12.6 

13.8 

12.1 

13.2 

16.2 

16.9 

17.6 

20.2 

189.7 

$i=i»        Nemuro 

11.3 

10.2 

11.9 

11.2 

13.3 

15.6 

14.3 

14.4 

15.5 

12.7 

12.7 

12.5 

155.6 

„  ( =-t 

*  t  Lost  1S«3 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


rv^     ^  ^*   Month 

— 

— 

^. 

H 

s 

^ 

4; 

A 

A. 

+ 

*       ± 

& 

^\. 

ja 

n 

j| 

JS 

Jj 

fi 

JS 

R 

n 

n 

^ 

'     J} 

* 

Jill  ft  Locality  ^\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec.     i 

Annual 

MEAN    CLOUD    AMOUNT. 


H  5i  Jo    K  agoshima 

5.7 

5.9 

6.5 

6.8 

7.0 

7.9 

6.6 

54 

6.1 

5.4 

4.5 

4.9 

6.1 

^•TiiSif        Miyazaki 

4.2 

4.7 

5.8 

6.4 

6.7 

7.4 

6.0 

5.2 

6.5 

5.8 

4.0 

3.4 

5.5 

ja^         Nagasaki 

6.4 

6.4 

6.5 

6.7 

6.6 

7.5 

6.8 

5.4 

6.1 

5.2 

4.8 

6.0 

6.2 

"p^|        Shimunoseld 

7.3 

7.1 

6.7 

6.7 

6.5 

7.3 

6.8 

5.7 

6.6 

5.7 

5.6 

6.7 

6.6 

]if  Jk         Hiroshima 

5.8 

6.0 

6.2 

6.2 

6.4 

7.1 

6.6 

5.5 

6.6 

5.3 

4.7 

5.5 

6.0 

^Rsj        Osaka 

6.8 

5.5 

6.1 

6.5 

6.7 

7.1 

6.7 

5.4 

6.5 

5.8 

4.6 

4.6 

5.9 

JflSffcUJ     Wakayanaa 

6.0 

6.1 

6.6 

6.8 

7.1 

6.6 

6.2 

6.0 

7.0 

6.4 

5.6 

5.9 

6.4 

jitj^Il         Kochi 

4.4 

4.9 

5.9 

6.5 

6.8 

7.7 

7.0 

5.7 

6.9 

5.6 

4.1 

•3.7 

5.8 

^gfS        Hamamatsn 

4.4 

4.6 

5.9 

6.9 

7.2 

7.8 

7.7 

6.5 

7.3 

6.4 

4.7 

3.9 

6.1 

$J-/f:        Numazu 

4.7 

5.3 

6.5 

7.3 

7.7 

8.1 

8.1 

6.9 

7.5 

6.8 

5.1 

3.9 

6.5 

^^        Tokio 

4.2 

4.7 

6.1 

6.9 

7.1 

7.7 

7.4 

6.3 

7.2 

6.6 

4.8 

3.6 

6.1 

^£iJf        Miyako 

4.6 

5.0 

5.7 

6.5 

6.8 

7.6 

7.7 

7X) 

7.4 

5.7 

5.0 

4.6 

6.1 

j^SR        Kioto 

6.2 

6.6 

6.7 

6.9 

7.1 

7.6 

7.4 

6.2 

7.2 

6.1 

5.3 

5.5 

6.6. 

fflJJjL        Gifu 

5.1 

4.9 

5.4 

6.1 

6.2 

6.9 

7.1 

5.9 

6.6 

5.1 

4.4 

4.8 

5.7 

^             Sakai 

8.5 

8.2 

7.3 

6.7 

6.5 

7.1 

7.1 

5.8 

7.2 

6.R 

6.7 

7.9 

7.2 

£7^         Katiazawa 

8.8 

8.5 

7.5 

7.1 

7.1 

7.6 

7.6 

6.3 

7.4 

6.8 

6.9 

8.2 

7.5 

•ft  jfc         Fushiki 

8.7 

8.2 

7.4 

7.0 

6.9 

7.6 

7.7 

6.4 

7.4 

6.8 

.6.9 

8.1 

7.4 

i$n£j         Niigata 

8.7 

8.3 

7.5 

6.7 

6.8 

7.3 

7.3 

6.0 

7.0 

6.7 

7.3 

8.2 

7.3 

ij&m         Ak.ta 

9.1 

8.6 

8.0 

7.1 

7.4 

7.8 

7.8 

6.7 

7.2 

6.6 

8.0 

8.8 

7.8 

Tif^        Aomori 

8.1 

7.7 

6.9 

5.8 

5.9 

6.7 

6.9 

5.9 

6.3 

5.5 

7.2 

8.1 

6.7 

gg£|f        Hakodate 

7.2 

6.9 

6.7 

6.1 

6.6 

7.4 

7.7 

7.0 

6.7 

5.5 

6.6 

7.4 

6.8 

|lp$S        Suttsu 

9.1 

8.6 

8.0 

... 

6.7 

7.4 

7.3 

6.8 

6.8 

6.5 

8.1 

9.0 

•  .* 

^Li{^        Sapporo 

7.0 

7.0 

6.8 

6.1 

.    6.4 

7.3 

7.1 

7.6 

66 

5.8 

6.9 

7.1 

6.7 

tfliij        Neiuuro 

5.6 

5.7 

5.9 

6.4 

7.2 

8.2 

8.2 

8.0 

7.1 

5.6 

5.7 

5.2 

66 

NUMBER    OF    CLEAR    DAYS. 


$L  $i  Ib     Kagoshima 

F.1 

4.6 

3.6 

3.1 

3.5 

12 

3.0 

4.1 

4.4 

7.1 

8.5 

7.2 

55.4 

giiijif        Miyazaki 

ll.'i 

8.4 

6.4 

4.7 

3.6 

1.4 

4.6 

5.4 

3.1 

6.4 

10.9 

14.1 

80.6 

j^dlff         Nagasaki 

2.2 

2.7 

3.1 

3.4 

3.1 

1.6 

2.0 

4.0 

3.6 

7.0 

7.2 

3.7 

44.0 

"Fgjjj        Shimonoseki 

1.0 

1.2 

2.4 

3.6 

3.1 

1.4 

1.9 

2.8 

2.3 

4.1 

4.0 

2.2 

30.0 

jjfgj         Hiroshima 

1.6 

2.1 

3.9 

4.0 

4.0 

1.8 

2.8 

4.1 

2.6 

5.6 

6.5 

3.8 

42.8 

^C®         Osaka 

4.0 

21 

3.2 

3.2 

3.2 

4.2 

2.0 

3.6 

3.0 

4.7 

7.5 

6.5 

47.2 

?0  "skill     Wakayama 

1.9 

1.6 

2.7 

2.4 

2.5 

1.2 

2.2 

3.6 

1.9 

3.1 

4.5 

2.6 

30.5 

jgj^fl         Kochi 

9.3 

6.4 

4.9 

4.1 

3.3 

1.3 

2.7 

4.7 

2.9 

5.9 

10.2 

12.0 

68.0 

$|t£         Hamamatsu 

8.8 

7.5 

4.8 

3.0 

2.4 

1.1 

'  1.4 

2.3 

2.0 

4.0 

9.0 

11.6 

54.9 

Jgtp:        Numazu 

9.0 

6.0 

4.0 

2.4 

1.6 

0.7 

0.8 

1.8 

1.0 

2.5 

7.5 

11.7 

49.1 

Jgjjf        Tokio 

11.2 

7.3 

4.7 

2.7 

2.0 

1.0 

1.1 

2.2 

1.2 

3.1 

8.0 

13.3 

58.1 

•^  ff         Miyako 

6.2 

4.4 

3.5 

2.5 

2.3 

1.4 

1.3 

2.3 

1.3 

4.2 

5.1 

6.0 

40.8 

^fjj         Kioto 

1.7 

1.2 

2.4 

2.5 

2.2 

1.5 

1.3 

2.1 

1.8 

3.6 

4.6 

3.6 

28.7 

DjJijL         Gifii 

4.3 

4.2 

4.8 

4.1 

3.5 

2.3 

1.7 

2.8 

2.8 

6.8 

7.7 

5.4 

50.4 

JH;            Sakai 

0.1 

0.5 

2.1 

3.4 

3.5 

1.7 

21 

3.4 

1.2 

1.8 

2.1 

1.1 

23.0 

^!>7f!         Kanazawa 

0.3 

0.5 

1.9 

2.0 

2.1 

1.4 

1.7 

2.9 

1.5 

2.5 

2.7 

0.9 

20.4 

fJJTfc         Fushiki 

0.2 

0.6 

2.0 

2.7 

2.6 

1.4 

1.0 

2.9 

1.3 

2.5 

3.1 

1.1 

21.4 

fjpis}         Niigata 

0.1 

0.2 

1.5 

2.6 

2.2 

1.2 

1.3 

4.2 

1.5 

2.3 

1.4 

0.7 

lfl.2 

fft  £9         Akita 

0.1 

0.3 

0.6 

1.9 

1.8 

1.1 

1.9 

2.9 

1.3 

2.4 

0.8 

0.8 

15.9 

%^         Aomori 

0.2 

0.8 

1.7 

4.1 

4.2 

2.2 

1.7 

3.5 

3J 

4.3 

1.5 

0.7 

28.2 

ggj£fjf        Hakodate 

0.5 

1.2 

1.8 

3.1 

2.7 

1.3 

0.9 

16 

2.5 

4.4 

20 

0.6 

22.6 

fg%        Suttsu 

0.1 

0.4 

0.7 

2.7 

1.4 

1.2 

1.9 

2.6 

3.2 

0.9 

0.1 

... 

tL&S        Sapporo 

0.6 

0.8 

1.8 

3.2 

2.7 

1.3 

1.5 

2.4 

2:7 

3.7 

1.1 

0.8 

22.6 

$£'3?        Nemuro 

3.4 

3.2 

3.3 

2.9 

1.0 

0.7 

0.4 

0.6 

2.4 

4.4 

3.5 

4.7 

30.5 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


"\J§#C  Month 

— 

— 

— 

H 

2 

x-» 

-t 

A 

.    *- 

-T 

rh 

± 

^r 

^^"\^\ 

J5 

fl 

Jj 

^ 

R 

^ 

£ 

^ 

^ 

£ 

5i 

^ 

*£ 

Jfe:g   Localitj^^^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

0 


NUMBER    OF    CLOUDY   DAYS. 


^£L&     Kagoshima 

10.1 

9.5 

13.6 

14.8 

16.2 

19.0 

13.5 

7.H 

11.3 

10.2 

6.3 

6.1 

1 
138.4 

'.yXf        Miyazaki 

6.2 

6.8 

11.3 

13.5 

14.7 

6.1 

11.7 

7.0 

12.5 

11.0 

5.8 

4.6 

121.2 

^ill^f         Nagasaki 

11.4 

10.8 

12.3 

13.8 

14.1 

16.8 

14.0 

7.3 

10.6 

8.8 

6.2 

10.6 

136.8 

~F1§        Shimonoseki 

14.6 

11.9 

13.6 

13.6 

13.0 

15.6 

13.6 

7.6 

12.2 

9.0 

7.3 

12.0 

144.0 

JlS^j        Hiroshima 

7.9 

71 

10.5 

11.7 

12.1 

15.2 

13.5 

7.9 

12.7 

8.1 

4.8 

6.4 

117.9 

rA-R5        Osakti 

6.1 

6.1 

10.1 

12.4 

13.2 

15.5 

13.2 

7.7 

12.3 

9.8 

5.1) 

4.8 

117.1 

fn^Ul     Wakayama 

9.0 

8.9 

12.9 

15.4 

16.3 

17.5 

16.1 

10.3 

15.5 

12.3 

7.8 

7.9 

lf.0.1 

jgtfn      Kochi- 

5.7 

6.1 

10.9 

13.6 

14.8 

17.5 

16.0 

9.7 

15.1 

10.8 

5.6 

4.1 

130.1 

}|ff£        Haraamaisa 

5.7 

5.8 

11.3 

14.9 

16.8 

19.0 

17.4 

11.9 

16.5 

12.6 

7.6 

5.0 

144.8 

JgJ$        Nuinazu 

8.3 

7.9 

13.6 

16.8 

18.8 

20.0 

20.4 

13.4 

16.15 

14.2 

8.6 

5.2 

164.1 

JftJit         Tokio 

6.2 

5.8 

11.7 

14.2 

15.0 

17.3 

16.2 

11.0 

15.4 

13.4 

7.7 

4.4 

138.5 

g"jif        Miyako 

4.9 

5.4 

9.1 

11.9 

13.9 

17.2 

18.5 

15.0 

15.6 

9.6 

6.3 

4.6 

132.3 

jjfiU        Kioto 

9.4 

10.1 

12.8 

14.5 

15.0 

17.4 

16.8 

10.5 

15.1 

10.9 

7.2 

7.1 

146.8 

|1&J|L         Gifu 

5.1 

5.0 

8.5 

11.4 

12.6 

14.8 

14.2 

9.5 

12.9 

9.4 

5.2 

5.4 

114.0 

*%            Sakai 

23.2 

10.4 

17.0 

13.7 

13.5 

17.1 

15.4 

8.3 

14.6 

11.8 

13.1 

19.3 

186.4 

<£»jf?        Kauazawa 

24.4 

20.5 

18.3 

14.9 

15.5 

18.0 

18.1 

11.7 

16.2 

13.2 

14.8 

21.8 

207.4 

ft*         Fushiki 

24.5 

19.0 

17.3 

14.7 

15.6 

17.6 

18.7 

11.7 

16.0 

13.6 

14.7 

21.1     , 

204.5 

Ifi-MS         Niigata- 

23.7 

18.7 

17.0 

13.2 

13.1 

15.8 

15.9 

10.3 

13.7 

13.7 

16.0 

21.0 

192.4 

*A-ffl        Akita 

26.6 

21.9 

19.9 

15.6 

16.3 

18.7 

19.4 

14.2 

13.9 

13.2 

18.9 

24.7 

223.6 

ifsfa        Aoinori 

20.2 

16.5 

14.0 

9.4 

10.0 

13.5 

14.5 

9.3 

11.2 

8.5 

14.8 

20.4 

162.1 

©ftf        Hakodate 

14.1 

11.1 

12.1 

9.9 

13.8 

17.0 

17.7 

14.0 

13.0 

7.1 

11.2 

14.8 

156.0 

:                    Suttsu 

2(3.7 

21.8 

20.5 

... 

14.2 

15.8 

16.6 

13.6 

13.3 

12.2 

19.8 

25.7 

JiJi!%        Sapporo 

12.6 

12.0 

12.5 

3.6.9 

12.6 

14.8 

14.9 

12.9 

11.8 

8.3 

12.0 

1U.3 

144!6 

tS.'^        Nemuro 

7.7 

7.7 

8.8 

12.2 

14.7 

20.2 

20.6 

J19.5 

15.3 

9.7 

8.3 

7.0 

151.7 

M. 


MEAN    WIND    VELOCITY. 


$1  &  IB     Kagoshima* 

3.0 

3.4 

3.5 

3.2 

3.1 

-2.9 

i 
2.9 

3.0 

3.0 

3.2 

3.1 

:;.o 

3.1 

gi%        Miyazaki 

3.3 

3.6 

3.2 

3.2 

3.1 

2.9 

3.2 

3.2 

2.7 

2.4 

2.7 

3.4 

3.1 

jS1^         Nagasaki 

3.5* 

3.8* 

3.8 

3.9 

3.4 

3.4 

3.9 

3.4 

3.1 

3.0* 

2.9* 

3.6* 

3.4 

~F$D        Shimonoseki 

5.0 

4.7 

4.5 

5.6 

4.4 

4.0 

3.9 

3.7 

3.4 

3.1 

4.0 

5.4 

4.2 

^,51        Hiroshima 

2.8 

3.0 

3.1 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

3.0 

3.0 

3.3 

3.0 

2.9 

2.9 

^CPS        0«aka 

3.9 

4.0 

3.9 

3.8 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.3 

3.0 

3.2 

4.0 

3.6 

ffiSffiUl     Wakayama 

3.3 

3.3 

3.1 

3.1 

2.8 

2.8 

2.7 

2.9 

2.7 

2.3 

3.0 

3.5 

2.9 

ilj^fl        Kochi 

2.7* 

3.0 

2.6 

2.3 

2.0 

1.6 

1.6 

1.9* 

1.9* 

2.1* 

2,4* 

2.5* 

2.2 

g|f£        Hamamatsu 

3.7 

4.1 

3.9 

3.5 

3.2 

2.7 

2.6 

2.5 

2.7 

2.7 

3.1 

3.9 

3.2 

Si$:        Nmnazu 

3.5 

3.5 

3.6 

3.6 

35 

3.3 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

3.3 

3.9 

3.4 

;UM        Tokio 

3.4 

3.9 

4.0 

4.0 

3.9 

3.6 

3.5 

3.6 

3.5 

32 

3.1 

3.3 

3.6 

£f]jf        Miyako 

3.1 

3.0 

3.1 

3.0 

2.5 

1.7 

1.4 

6.6 

1.9 

2.2 

2.6 

3.1 

2.4 

&.m        Kioto 

1.9 

2.1 

2.3 

2.3 

2.1 

1.9 

1.9 

1.9 

1.6 

1.5 

1.5 

1.8 

1.9 

ilf$JfL        Gifu 

2.2 

2.7 

2.8 

2.6 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

1.9 

1.8 

2.0 

2.1 

2.2 

^;            Sakai 

3.8 

3.5 

3.9 

3.7 

3.3 

3.1 

3.2 

2.9 

3.0 

2.9 

3.1 

3.6 

3.3 

jfei^?        Kanazawa 

2.8 

2.7 

2.5 

25 

2.4 

2.0 

1.9 

1.9 

1.8 

1.9 

2.4 

3.1 

2.3 

•ft*        Fushiki 

3.3 

4.4 

3.8 

4.4 

4.0 

3.7 

3.4 

3.4 

3.9 

4.1 

4.2 

3.9 

3.9 

$ri£5        Niigata 

6.4 

6.0 

5.1 

4.3 

4.2 

3.5 

3.3 

3.3 

3.7 

4.0 

5.1 

6.6 

4.6 

f/cffl        Akita 

6.2 

5.8 

5.8 

5.3 

4.8 

3.8 

3.4 

3.4 

3.5 

3.8 

5.0 

6.6 

4.8 

^•^        Aomori 

4.5 

4.4 

4.2 

3.7 

3.7 

2.8 

2.3 

2.3 

2.4 

2.9 

3.8 

4.6 

3.5 

@^J        Hakodate 

6.3 

5.8 

5.8 

5.4 

5.1 

4.2 

3.9 

4.2 

4.7 

4.7 

5.7 

6.6 

5.2 

l£fi&        Suttsu 

10.2 

9.8 

9.8 

8.7 

11.0 

11.3 

82 

9.3 

10.4 

£l  |4         Sapporo 

3.9 

4.0 

4.8 

5.5 

5.5 

4.5 

4.1 

3.7 

3.5 

36 

3.9 

3.9 

4.2 

$8.31        Neujuro 

6.7 

6.5 

6.1 

6.5 

6.5; 

5.2 

4.9 

4.7 

5.4 

2.2 

6.9 

7.4 

6.1 

1 

- 

i 
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g  m  fe  -i-  &  *E  M  [Pi  H  -f-  A  ^  n  -h  *  ^  Rf]  ft  88  /  aft  If 
BESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


Locality 


R 

Jan. 


Feb. 


H  H 


April 


May 


June 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


t- 

R 

Oct. 


R 

Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    WIND    DIRECTION. 


-fitlii  Jo     IvRgoshima 

N    2°W 

N    2"W 

N    7°E 

N24"E 

N38'E 

S  22°  E 

S    6°W 

N89°  E 

N  51°  E 

N30°E 

N  13'  E 

N    3'E 

N  16°  E 

g  *!•         Miyazaki 

N71°W 

N  61°W 

N  50°W 

N18*W 

N66°E 

s  rw 

S    3°W 

S  33°  EJN  42°  E 

N    3°W 

N  51°  W 

N  73°  W 

N  55°  W 

JM2f         Nagasaki 
7:g®        Shimonoseki* 

N    7°E 
N  23°  VV 

N    3'E 

N  rw 

N    5°E 
N  178E 

N    2"W 

N42°E 

S  79°  W 

N43°E 

S  51°  W 

N55°E 

S  32°  W 
N69°E 

S  17'  WIN  28°  E 
N  71°  KIN  58°  E 

N14°E 
N44°E 

N12°E 

N    7°  E 

N    5"E 
N  36°  W 

N    1.°E 
N  30°  E 

Jgf  li         Hiroshima 

N 

N    1°E 

N    3°E 

N  11°  W 

N  23'  W 

N  77°  W 

S  65°  W 

N  68°  W 

N10°E 

N  12'  E 

Nll°  E 

N    1°E 

N    4'  E 

;*;K         Osaka 

N  35°  W 

N  26"  W 

N 

NIO'E 

N    9°W 

N  27°  W 

N  47"  W 

N  28°  W 

N24°E 

N23°E 

N    8°E 

N28°  W 

N    7'W 

JffllljkUj     Wakayama 

N    2°E 

N    4CE 

NIO'E 

N    2°E 

N  13°  E  N  75°  E 

S  53°  W 

S  30°  W 

NE 

N40°E 

N  32'  E 

N    7°E 

N  14°  E 

;g;£n        Kochi 

S  82°W 

S  89°W 

S  72'  W 

SW 

S  36'  WJ  8  17°  W 

S    2°  E 

S  16°  W 

SW 

S  69°  u 

s  71°  W 

S  71°  W 

S  56°  W 

jJIfS        Hamamatsu 

N  GH°W 

N  6T\\ 

N  61°W 

N37'  W 

N82'W 

S  29°  W 

S  24°  W 

S  25°  E 

N  66°  E 

N    2'E 

N  47°  W 

N  65°  « 

N62°  W 

ft4^        Numazu 

N66°E 

N74'E 

S  8CJ'E 

S  83°  E 

S  70°  E 

S  25°  W 

S  40'  W 

S  35°  E 

N89'E 

N79°E 

N  74'  E 

N  66°  E 

N  84'  E 

&$        Tokio 

N  24°W 

N22°W 

N    73W 

N35*E 

S  36"  E 

S  31°  E 

S  25°  E 

8  23°  E 

N44*  W 

N    7°W 

N  19'  W 

N29°W 

N    8'W 

^•-,Jj-       •  Miyako 

s  sy\\ 

S  S6°\\ 

S  84°  W 

S  83°  W 

S  82"  W 

N  82°  W 

N  88°  VV 

S  73°  W 

S  79°  W 

S  79'  W 

S  82°  W 

N82°  W 

S  83°  W 

jiCffi        Kioto 

N60°W 

N  47°  W 

N  17°W 

N  12°  E 

N30°E 

N  57°  E 

S  65°  E 

N85'E 

N  33°  E 

N    3°E 

N21°W 

N  57°  W 

N    6°  W 

WJJJL        Gifu 

N  30°W 

N36°W 

N  42°W 

N  56"  W 

N  79°  W 

S  57"  W 

S  28°  W 

S    8°  W 

N  54°  W 

N  31°  W 

N  22°  W 

N  26°  W 

N  43°  W 

tj|            Safcii 

N  80'  W 

N  59'VV 

N  12"W 

N  13'  E 

N  lb*  W 

N    3°W 

N13°W 

N    8°E 

N27°E 

N    8°E 

N  59°  W 

S  90°  W 

N  31°  W 

^  J^         T>"  anazawa 

S  18'  E 

8  22°  E 

S  60"  E 

S  83°  E 

S  25'  E 

S  20°  E 

S    7°E 

S  39°  E 

S  66°  E 

S  64°  E 

S  40'  E 

S    8°  E 

S  40°  E 

f^Tfc        Fushiki 

S  48°  W 

S  46°  W 

S  78°  vv 

N-24°W 

N  62°  W 

N30°W 

N  39°  V 

N84°  W 

N67°W 

S  40°  \\ 

S  43°  W 

S  42°  W 

S  65°  W 

%\ff,        Niigata 

S  80°  * 

S  68°W 

S  67°W 

S  35°  W 

S  25°  W 

S    6°  W 

s  rw 

S  22°  E 

S  41°  E 

S  25°  E 

S  26°  W 

S  62°  W 

S  34°  W 

iftpg         Aldta 

N43'W 

N40°W 

N63°W 

SW 

S  28°WSN  7°E 

S    8°E 

S  39'  E 

S  78°  E 

N  77°  E 

N  11°  E 

N39°  V 

S  86°  W 

^^        Aomori 

S  75°  W 

S  69°  W 

S  72SW 

NSl'W 

S  53°  W 

N  11°  W 

N    6'W 

N    2°W 

S  40°  W 

S  57°  W 

S  68°  W 

S  71°  W 

S  87'  W 

fgfff         Hakodate 

NW 

N  42'W 

N55°W 

S  86'  W 

S  22*  W 

S  27'  E 

S  30°  E 

S  55°  E 

N  33°  E 

NW 

N  53°  W 

N  52°  W 

N  58°  W 

gfiJ        Suttsu 

N  82°W 

N  84'  W 

S  79°W 

... 

S  10°  W 

S    2°E 

S    6°E 

S    2°E 

S    9°W 

S  64°  W 

S  82°  \\ 

N88°W 

... 

*S\M        Sapporo 

S  66°  W 

S  29°W 

S  76°  W 

S  34°  E 

SE 

S  67°  E 

S  67°  E 

S  53°  E 

S  41°  E 

S    4°E 

S  W 

S  50°  W 

S  30°  E 

fH^I        Nemuro 

N  58°  W 

N58°W 

N79"W 

S  16°  W 

S    4"W 

S  41°  E 

S  23'  E 

S  32°  E 

S  30°  E 

SW 

W 

S  80°  W 

S  39°  W 

MAXIMUM    WIND    VELOCITY. 


S&51  E     Kagoshima 

19.7 

26.3 

24.9 

23.8 

22.6 

24.1 

33.2 

70.9 

>29.0 

25.3 

23.2 

21.4 

70.9 

^rtsf         Miyazaki 

16.6 

19.2 

20.7 

17.5 

16.5 

13.5 

28.8 

36.8 

35.5 

17.8 

16.1 

20.3 

36.8 

j^iitfr         Nagasaki 

27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32.9 

33.3 

39.4 

62.1 

28.7 

>30.5 

30.6 

27.6 

62.1 

"Fgfij        ShimonoseM* 

25.7 

27.6 

21.3 

26.7 

23.3 

24.5 

43.9 

29.3 

40.7 

26.6 

24.1 

24.6 

43.9 

Jf  Jgj         Hiroshima 

19.4 

18.0 

21.7 

17.7 

20.5 

21.6 

38.7 

46.1 

33.7 

33.5 

20.8 

21.7 

46.1 

)  ^^         Osaka 

21.4 

21.8 

24.9 

21.2 

29.1 

16.4 

25.7 

33.7 

25.4 

19.5 

25.7 

23.9 

33.7 

]  ?O^UJ     Wakayama 

15.4 

18.1 

19.4 

21.3 

21.7 

27.3 

23.5 

32.0 

28.1 

15.5 

18.0 

15.8 

32.0 

itjfcl        K°chi 

16.4* 

16.8 

14.5 

15.7 

19.7 

14.1 

31.5 

>32.1 

39.3 

26.8* 

24.7* 

19.7* 

39.3 

j|[!£        Hamamatsu 

15.5 

23.4 

21.8 

17.2 

20.7 

15.7 

16.4 

24.4 

33.9 

19.7 

16.3 

20.1 

33.9 

ffi$L        Numazu 

19.0 

21.1 

20.8 

24.6 

20.8 

21.8 

22.0 

19.7 

30.7 

21.6 

21.9 

23.7 

30.7 

JfCjjf        ToMo 

15.9 

17.3 

193 

18.8 

16.6 

17.5 

19.3 

188 

34.2 

17.9 

18.6 

18.6 

34.2 

g^f        Miyako 

33.1 

32.2 

26.6 

42.8 

27.4 

22.3 

25.2 

16.4 

23.8 

20.7 

22.7 

26.3 

42.8 

jjrfp        Kioto 

11.3 

14.3 

15.1 

14.4 

12.9 

9.9 

20.1 

20.0 

19.8 

13.7 

16.9 

12.5 

20.1 

Htjl?.        Gifu 

19.6 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8 

31.7 

31.5 

15.2 

17.4 

17.3 

31.7 

tg            Sakai 

25.3 

23.1 

24.0 

23.1 

21.9 

22-1 

27,5 

22.2 

27.2 

35.7 

22.2 

22.5 

35.7 

ifcffi        Kanazawa 

25.4 

23.6 

23.5 

19.6 

19.2 

13.0 

21.7 

23.2 

22.3 

15.4, 

18.6 

26.4 

26.4 

fj^        Fushiki 

26.5 

26.1 

28.7 

22.9 

26.3 

22.2 

22.1 

28.9 

38.3 

35.4 

36.4 

28.6 

38.3 

$f}£         Niigata 

29.8 

33.8 

28.0 

26.8 

25.5 

19.7 

24.4 

24.5 

34.2 

24.2 

28.3 

37.5 

37.5 

fAH         Akita 

47.7 

34.6 

30.6 

31.6 

30.6 

22.4 

17.9 

29.4 

36.4 

32.0 

H5.3 

38.7 

47.7 

^^        Aomori 

26.7 

22.5 

23.2 

26.1 

21.1 

19.4 

13.2 

18.8 

24.2 

21.8 

23.2 

26.8 

26.8 

gg£[5f        Hakodate 

27.6 

26.5 

25.5 

27.4 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

23.9 

30.0 

22.9 

27.1 

33.9 

igffi         Suttsu 

42.4 

48.3 

49.7 

*.• 

385 

41.1 

52.9 

41.2 

37.0 

44.3 

... 

jftfll         Sapporo 

30.4 

24,4 

28.9 

24.4 

24.2 

21.9 

17.4 

186 

24.8 

24.8 

24.0 

36.1 

36.1 

f&'-g         Neinuro 

34.7 

36.9 

30.2 

27.8 

28.2 

27.2 

22.0 

27.3 

29.5 

36.  3 

34.3 

42.3 

42.3 

)  Lost  One  Year 
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@  m  $  +  %  *  M  m  H  -t  A  ^  -  -t-  ^  ^  f@  &  $ij  /  &  $ 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


""^^     R-J&  Month 

- 

. 

^ 

ra 

£ 

.*. 
X1* 

-t 

A 

* 

? 

f 

-t- 

^ 

"""\^^ 

n 

R 

ji 

J3 

fl 

£ 

n 

JI 

n 

J! 

fl 

I 

¥ 

t&%  Locality  ^\ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Jnne 

Jnly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

41     M      0      tfc 
NUMBER   OF    DAYS    WITH    GALES. 


1 
;ffifii||     Kagoshima 

3.0 

3.8 

3.8 

2.7 

3.1 

2.1 

2.5 

2.2 

2.6 

2.6 

2.6 

2.9 

34.3 

^*£         Miyazaki 

2.3 

4.0 

2.7 

2.4 

1.9 

1.8 

1.9 

1.6 

1.7 

0.8 

1.4 

2.7 

25.2 

Jii&l1         Nagasaki 

5.6 

6.2 

6.8 

6.3 

5.4 

5.1 

5.9 

4.5 

3.8 

3.9 

4.1 

5.9 

63.7 

~Fj$        Shimonoseki 

9.2 

7.4 

8.2 

7.1 

6.5 

4.0 

3.2 

2.9 

3.2 

2.1 

5.3 

10.9 

70.0 

^  Jij        Hiroshima 

3.0 

4.2 

3.1 

3.0 

2.1 

2.2 

2.4 

2.1 

1.8 

1.5 

Lfi 

2.1 

29.3 

^cic         Osaka 

8.2 

6.7 

5.6 

4.2 

4.2 

3.8 

2.7 

3.1 

2.9 

1.8 

3.3 

8.3 

54.8 

ftiUftllj     Wakayama 

2.4 

2.4 

2.6 

2.9 

2.4 

2.7 

2.8 

1.9 

.  2.0 

0.7 

1.7 

3.3 

27.9 

H^I        Kochi 

2.3 

3.1 

2.8 

2.0 

0.8 

0.2 

0.6 

1-9, 

1.6 

1.0 

0.9 

1.2 

18.6 

jgfS        Hamamatsu 

3.2 

4.8 

4.3 

3.1 

2.7 

1.2 

0.9 

1.0 

1.6 

1.5 

1.7 

3.1 

29.3 

^g^        Numazu 

5.2 

4.6 

3.7 

3.7 

2.7 

2.4 

2^4 

1.8 

1.9 

1.6 

3.6 

6.9 

40.8 

*3§t        Tokio 

2.5 

5.1 

5.3 

5.6 

4.8 

3.0 

2.6 

2.7 

3.0 

1.5 

2.4 

3.7 

43.2 

^^T        Miyako 

3.9 

3.5 

4.3 

4.1 

3.3 

1.0 

0.9 

0.9 

1.3 

1.6 

2.5 

4.0 

31.6 

^rgf        Kioto 

0.3 

0.7 

0.8 

0.7 

0.5 

0.0 

0.8 

0.7 

0.4 

0.1 

0.2 

0.4 

5.3 

(ft4L        Gifu 

1.8 

3.2 

3.9 

2.7 

1.7 

1.4 

0.8 

1.4 

1,2 

1.0 

1.1 

•2.4 

22.6 

^            Sakai 

6.9 

5.6 

6.9 

6.0 

4.9 

3.7 

4.4 

3.7 

3.3 

3.1 

51 

6.8 

60.4 

^•/^        Kanazawa 

4.1 

3.0 

2.0 

1.5 

1.1 

0.7 

0.6 

0.3 

0.8 

0.5 

2.2 

4.5 

21.3 

fj^7|c        Fushiki 

8.8 

7.2 

9.8 

7.9 

7.8 

4.8 

3.2 

.4.0 

8.5 

8.1 

8.6 

8.0 

86.7 

$f$|        Niigata 

15.8 

13.1 

10.4 

6.6 

6.7 

3.2 

3.0 

2.7 

4.7 

5.4 

10.9 

16.8 

99.5 

^0         Akita 

15.1 

12.1 

14.1 

11.6 

10.2 

5.0 

3.5 

3.7 

5.5 

6.2 

11.1 

16.0 

114.3 

^H        Aomori 

9.3 

8.7 

9.2 

7.9 

7.5 

2.1 

0.9 

1.0 

2.4 

4.0 

6.6 

9.2 

69.1 

gg^f        Hakodate 

-17.8 

15.8 

18.1 

•15.6 

14.8 

9.4 

7.5 

9.2 

109 

12.4 

16.4 

20.1 

168.2 

^SJ        Suttsu 

24.5 

21.4 

25.0 

20.4 

19.4 

19.8 

20.9 

22,7 

26.0 

*IH        Sapporo 

10.7 

9.9 

14.9 

17.8 

17.7 

io'.s 

7.9 

6.4 

7.6 

9.3 

9.2 

11.0 

ms 

|^^        Nemuro 

17.9 

15.0 

15.5 

16.6 

16.9 

9.5 

8.3 

7.3 

10.4 

15.6 

19.2 

20.0 

172.2 

a    m   ft  & 

NUMBER   OF    HOURS    WITH    SUNSHINE. 


^  £jj  Hi     Kagoshima 

^il^f         Miyazaki 

j^i&iif         Nagasaki 

~F$jj        Shimonoseki 
J$f  Jj|j        Hiroshima 

111.5 

113.7 

147.3 

153.0 

20  .\8 

164.4 

170.8 

235.5 

182.4 

170.4 

144.6 

104.8 

1899.3 

^^         Osaka 

?fl  W(  Ul     Wakayama 

iw^U        Kochi 

... 

• 

jS^jS        Numazu 

... 

... 

MM.        Tokio 

^•f  i*f        Miyako 

... 

jRfB        Kioto 
Ui^J^L        Gifu 

136.2 

140.9 

166.0 

175.8 

195.7 

183.7 

199.9 

237.4 

179.2 

172.4 

160.2 

139.2 

2086.6 

*jt            Sakai 

•  •• 

:Si?|i        Kanazawa 

• 

fft*        Fushiki 

... 

j$nl|        Niigata 

fAffl        Akita 

... 

... 

^jjSjj        Aomori 

... 

Bg|£!        Hakodate 

Suttsu 

tLH        Sapporo 

... 

:jfili£        Nenraro 

129.3 

H3.4 

196.2 

197.4 

190.3 

148.1 

155.5 

142.9 

148.9 

171.4 

134.6 

129.0 

mi'.i 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  20  YEARS,  1886-1905. 


MISCELLANEA. 


**-*•!.    y     Hit 

*§  * 

Mean  annxi.il  number  of  days  with 

j3  /ft  **  «B  ,.(-._. 

Q^t,*-. 

Max.  Daily 

Abs.  Range  of 

Locality 

m 

B 

m 

nm 

n 

jMin    \ir 

n?iS§± 

Bange  of 

Air  Temp,  dxir- 

*• 

A 

A 

K 

- 

Temp.  <0° 

Max.   Air 
Temp.  >25° 

Air  Temp. 

ing  the  period 

.fiHl  Jo    Kagoshima 

5.5 

3.6 

0.0 

14.1 

2.7 

16.8 

133.9 

19.2 

42.3 

"Sitt%        Miyazaki 

0.2 

0.0 

0.0 

14.7 

3.7 

32.1 

131.9 

20.6 

45.2 

JlijI        Nagasaki 

12.8 

15.5 

3.1 

12.7 

1.6 

16.9 

118.9 

19.0 

41.9 

"Fiji)        Shimonoseki 

18.8 

26.7 

0.0 

13.4 

5.8 

11.7 

96.9 

16.1 

42.4 

jif  ||j        Hiroshima 

23.6 

7.1 

0.3 

11.1 

7.2 

48.6 

110.2 

18.1 

45.8 

^C  IS        Osaka, 

13.3 

7.2 

0.2 

11.2 

16.7 

49.1 

12.1 

18.4 

43.7 

jffl  3ft  Uj     Wakay  ama 

15.0 

13.6 

0.5 

13.6 

2.2 

29.8 

113.8 

19.1 

41.2 

if!j;j3j        Kochi 

3.9 

0.3 

0.4 

11.4 

12.2 

38.1 

123.7 

18.9 

43.2 

^1S        Hamamatsu 

7.1 

2.1 

2.1 

9.9 

4.5 

'    27.6 

107.7 

18.0 

42.7 

i3i$:        Numazu 

3.4 

4.3 

0.6 

12.5 

0.9 

41.0 

104.1 

19.8 

42.9 

^^        Tokio 

11.9 

6.6 

0.4 

12.6 

15.3 

61.9 

92.8 

19.5 

44.7 

*£»llf         Miyako 

43.2 

14.8 

0.0 

7.1 

17.0 

121.3 

55.2 

23.4 

51.9 

3Kifl        Kioto 

34.9 

12.3 

0.3 

13.3 

4.5 

93.8 

119.9 

24.2 

48.8 

»$-$.        Gifu 

23.6 

3.9 

0.2 

14.3 

3.3 

58.1 

54.8 

23.5 

48.8 

JH            Sakai 

43.2 

29.4 

0.1 

10.8 

6.6 

32.0 

94.6 

23.1 

47.5 

&J|!        Kanazawa 

53.5 

40.2 

1.3 

16.4 

0.0 

56.5 

97.0 

219 

48.2 

f^?fc        Fushiki 

56. 

27. 

0. 

13. 

3. 

48. 

81. 

48.7 

ffnll        Niigata 

66.6 

50.8 

0.7 

15.9 

3.6 

63.3 

80.3 

21.1 

45.8 

fftB        AMta 

88.4 

38.9 

1.2 

14.9 

6.4 

106.1 

62.0 

24.9 

60.2 

*ftjjj%        Aomori 

98.9 

57.4 

1.0 

7.7 

10.1 

121.1 

50.0 

22.6 

54.6 

ggft        Hakodate 

102.5 

30.4 

0.3 

13.4 

8.3 

135.2 

28.2 

22.0 

55.2 

fj^iSC        Suttsu 

... 

... 

20.3 

jj^^        Sapporo 

111.3 

32.6 

6.5 

10.4 

11.4 

155.5 

39.1 

27.3 

59.0 

tSfii        Nemuro 

87.4 

21.0 

1.2 

7.7 

87.6 

151.4 

7.7 

26.2 

52.3 

RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS 

FOR    THE    25    YEARS, 
1881  -1905. 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  25  YEARS,  1881-1905 


Feb. 


n 

March     April 


Jl 


June 


July 


A 


Aug.       Sept. 


f  -t- 

H  H 

ft  ft 

Oct.  Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    AIR    PRESSURE. 


JliliSf         Nagasaki 

66.4 

65.9 

64.2 

61.6 

59.1 

56.6 

56.6* 

56.8 

58.6 

62.7 

65.6 

666 

61.7 

^  |{j        Hiroshima 

65.7 

65.5 

64.3 

61.9 

59.3 

56.8 

56.6 

57.1 

59.1 

63.0 

65.3 

65.8 

61.7 

fll^Ul     Wakayamii 

64.9 

64.6 

63.7 

61.8 

59.2 

56.9 

55.9 

57.4 

59.0 

62.6 

64.7 

65.0 

61.6 

&£        Tokio 

62.1 

62.4 

62.5 

61.7 

58.2 

57.2 

57.2 

58.1 

59.9 

62.7 

63.4 

62.3 

60.7 

jjfffl        Kioto 

64.8 

64.8 

64.0 

62.1 

59.5 

57.1 

57.0 

57.6 

59.4 

62.9 

64.9 

65.0 

61.6 

ggjgft         Hakodate 

60.7 

61.4 

61.7 

61.1 

58.6 

57.2 

57.0 

57.9 

59.9 

62.4 

62.3 

60.4 

600 

$Ltl        Sapporo 

60.0 

61.0 

61.0 

60.5 

57.7 

56.7 

56.5 

57.5 

59.7 

61.9 

61.6 

59.6 

59.5 

jJggS        Nemuro 

58.4 

59.7 

60.3 

60.6 

58.7 

57.9 

57.7 

58.7 

60.6 

61.8 

60.7 

58.4 

59.5 

MEAN    AIR   TEMPERATURE. 


H^        Nagasaki 

5.8 

5.8 

9.3 

14.4 

18.0 

21.7 

25.7 

26.8 

23.6 

18.1* 

12.7* 

7.8 

15.8 

^-^         Hiroshima 

3.8 

4.1 

7.3 

12.9 

17.0 

21.3 

25.3 

26.7 

22.9 

16.7 

10.8 

5.8 

14.5 

jfilgfcUl     Wakayama 

4.8 

4.7 

8.0 

13.8 

17.6 

21.8 

25.7 

26.9 

27.3 

17.3 

11.8 

7.1 

1&.5 

JllM        Tokio 

2.9 

3.5 

6.7 

12.4 

16.4 

20.5 

23.9 

25.4 

22.0 

15.9 

10.2 

5.2 

13.8 

jJCiSB        Kioto 

2.4 

2.8 

6.2 

12.3 

16.5 

21.1 

25.0 

26.2 

22.3 

-  15.6 

9.4 

4.4 

13.7 

gggfj-        Hakodate 

97.1 

97.1 

0.6 

6.2 

10.3 

14.2 

18.6 

21.2 

17.6 

11.4 

5.3 

99.8 

8.3 

tl'fefe        Sapporo 

93.8 

94.6 

98.2 

5.1 

10.4 

14.8 

18.9 

20.6 

16.1 

9.4 

2.8 

96.8 

6.8 

t&il         Nemuro 

95.3 

94.7 

97.5 

2.8 

6.7 

10.0 

14.5 

17.4 

15.3 

10.5 

4.4 

98.9 

5.7 

MEAN    DAILY    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


J^iljlf        Nagasaki 

9.8 

10.2 

13.9 

19.0 

22.6 

25.7 

29.5 

31.1 

28.0 

22.9* 

17.5* 

12.0 

20.2 

j^  gj        Hiroshima 

8.6 

8.9 

12.2 

17.7 

21.9 

25.4 

29.3 

31.2 

27.7 

22.3 

16.6 

11.1 

19.4 

jfD$CUJ     Wakayama 

8.9 

9.0 

12.7 

20.0 

22.3 

25.8 

29.5 

31.3 

27.6 

21.9 

16.5 

11.6 

19.8 

j££        Tokio 

8.3 

8.6 

11.7 

17.1 

20.9 

24.5 

27.8 

29.7 

26.1 

20.5 

15.5 

10.9 

18.5 

j££ii        Kioto 

8.3 

8.7 

12.4 

18.6 

22.7 

26.4 

30.1 

31.9 

27.9 

22.1 

16.4 

10.9 

19.7 

ggjsft        Hakodate 

0.4 

1.1 

4.3 

10-6 

14.7 

18.1 

22.1 

25.0 

22.0 

16.6 

9.4 

3.2 

12.3 

^M        Sapporo 

98.3 

99.2 

2.5 

10.3 

16.3 

20.5 

24.2 

25.8 

21.5 

15.3 

7.5 

•     1.0 

11.9 

^'^        Nemuro 

98.3 

98.0 

0.8 

6.7 

10.9 

13.9 

18.4 

21.1 

18.6 

14.0 

7.7 

1.8 

9.2 

MEAN   DAILY   MINIMUM    AIR   TEMPERATURE. 


Jiil^f         Nagasaki 

2.3 

2.0 

5.0 

10.1 

13.6 

18.2 

22.5 

23.3 

20.0 

14.0* 

8.7* 

4.1 

12.0 

Jgf  Jji         Hiroshima 

99.8 

99.9 

2.6 

7.9 

11.9 

17.4 

21.8 

22.7 

18.9 

12.1 

6.1 

1.5 

10.2 

i  fOKXlil     Wakayama 

0.9 

0.7 

3.5 

8.9 

12.8 

18.0 

22.4 

23.0 

19.5 

12.9 

7.4 

0.3 

10.9 

!*[;£         Tokio 

98.4 

99.0 

2.0 

7.8 

11.9 

17.0 

'20.7 

22.0 

18.8 

12.1 

5.7 

0.5 

9.6 

ff^        Kioto 

97.4 

97.6 

0.3 

6.0 

10.2 

16.0 

20.6 

21.4 

17.6 

10.0 

3.5 

98.9 

8.3 

gg££         Hakodote 

92.3 

92.4 

96.1 

1.2 

5.5 

10.2 

15.0 

17.1 

12.9 

3.4 

0.5 

95.5 

37 

ftjfel        Sopporo 

88.0 

885 

92.9 

99.8 

4.6 

9.7 

14.4 

15.7 

10.8 

3.6 

98.2 

92.0 

1.5 

$ll|?        Nemuro 

91.3 

90.4 

93.3 

99.0 

2.6 

6.2 

10.8 

14.1 

11.9 

6.5 

0.5 

95.1 

1.8 

*  '  lost  One  Year 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  25  YEARS,  1881-1905. 


Month 


n 

Jan. 


Feb. 


March 


m 

n       n 

April       May 


n 

June 


M 

July 


A 

n 

Aug. 


•h. 

fi 
Sept. 


8 
Oct. 


•f- 

n 

Nov. 


Dec. 


ft 


Annual 


MEAN   DAILY   RANGE   OF    AIR   TEMPERATURE. 


*3f        Nagasaki 

7.6 

8.1 

8.9 

8.9 

9.1 

7.5 

7.0 

7.7 

8.0 

8.8* 

8.8* 

7.9 

8.2 

J|j        Hiroshima 

8.8 

9.0 

9.6 

9.8 

10.0 

8.0 

7.5 

8.5 

8.8 

10.2 

10.5 

9.6 

9.2 

IfftUj     Wakayama 

8.0 

8.3 

9.2 

11.1 

9.5 

7.8 

7.1 

8.3 

8.1 

9.0 

9.1 

11.3 

11.1 

£        Tokio 

9.9 

9.6 

9.7. 

9.3 

9.0 

7.5 

7.1 

7.7 

7.3 

8.3 

9.9 

10.5 

8.8 

SB        Kioto 

10.9 

11.1 

12.1 

12.6 

12.5 

10.4 

9.5 

10.5 

10.3 

12.1 

12.9 

12.0 

11.4 

£|        Hakodate 

8.1 

8.7 

82 

9.4 

9.2 

7.9 

7.1 

7.9 

9.1 

13.2 

8.9 

7.7 

8.6 

ifif        Sapporo 

10.3 

10.7 

9.6 

10.5 

11.7 

10.8 

9.8 

10.1 

107 

11.7 

9.3 

9.0 

10.4 

H        Nemuro 

6.9 

7.6 

7.5 

7.7 

8.3 

7.7 

7.6 

7.0 

6.7 

7.5 

7.2 

6.7 

7.4 

ABSOLUTE    MAXIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


Jii^        Nagasaki 

20.2 

22.6 

23.4 

27.7 

29.4 

343 

35.8 

36.7 

34.0 

30.5 

27.4 

23.8 

36.7 

$i  Jli        Hiroshima 

18.2 

21.4 

22.2 

26.1 

29.6 

31.6 

37.2 

37.5 

35.0 

29.2 

25.5 

22.3 

37.5 

jffiB^UJ     Wakayama 

19.5 

21.3 

22.7 

27.5 

30.2 

32.2 

36.6 

36.2 

34.6 

29.7 

26.3 

22.1 

36.6 

3CM        Tokio 

22.6 

20.8 

23.1 

28.4 

29.6 

33.9 

36.6 

35.6 

34.7 

29.9 

24.0 

23.2 

36.6 

;£SB       Kioto 

18.3 

22.9 

23.4 

28.B 

34.9 

33.7 

36.5 

36.9 

36.7 

30.8 

25.6 

22.8 

36.9    > 

©fj        Hakodate 

12.5 

10.7 

16.9 

20.5 

25.1 

27.4 

30.8 

33.5 

31.1 

23.1 

19.4 

156 

33.5 

fill        Sapporo 

11.2 

8.6 

16.8 

22.3 

30.2 

31.2 

33.1 

34.1 

31.0 

23.4 

18.9 

14.6 

34.1 

1&H        Nemuro 

10.3 

6.8 

126 

19.6 

22.8 

26.0 

31.9 

299 

27.8 

22.4 

17.3 

23.4 

31.9 

ABSOLUTE   MINIMUM    AIR    TEMPERATURE. 


Jk'S-f        Nagasaki 

94.8 

95.2 

96.5 

0.2 

5.3 

8.9 

15.0 

17.0 

11.1 

5.1 

99.8 

96.1 

94.8 

J$?  Jii        Hiroshima 

92.2 

91.7 

92.8 

98.6 

2.7 

6.6 

14.4 

13.7 

•   8.8 

3.3 

97.4 

91.6 

91.6 

*U$>CUJ     Wakayama 

95.1 

94.6 

96.2 

98.6 

3.7 

9.8 

14.4 

13.5 

11.2 

4.3 

99.4 

97.1 

94.6 

3C;£        Tokio 

90.9 

92.1 

95.7 

96.9 

2.2 

8.5 

13.0 

16.2 

10.6 

2.3- 

97.2 

94.1 

90.9 

j£8|5        Kioto 

88.1 

88.4 

92.0 

95.6 

0.3 

5.5 

12.4 

11.8 

7.8 

0.2 

95.6 

91.8 

88.1 

B$f        Hakodate 

783 

79.6 

81.1 

91.4 

97.7 

2.0 

6.3 

9.0 

1.7 

97.4 

87.9 

80.6 

78-3 

^L"fil        Sapporo 

75.3 

74.4 

77.4 

89.6 

95.8 

1.4 

5.2 

5.3 

0.6 

957 

84.5 

76.1 

74.4 

tSUi        Nemuro 

77.6 

80.1 

78.9 

86.6 

93.3 

95.1 

0.4 

6.3 

42 

96.7 

89.4 

85.0 

776 

MEAN    TENSION    OF    VAPOUR. 


l^ili^f        Nagasaki 

5.1 

5.0 

6.4 

9.4 

11.7 

15.9 

19.9 

20.3 

16.5 

11.1* 

8.0* 

5.9 

11.2 

jHfjib        Hiroshima 

4.5 

4.4 

5.6 

8.4 

10.7 

14.9 

19.1 

19.8 

16.0 

10.7 

7.4 

5.2 

10.6 

5fn  3K  UJ     Wakayama 

4.4 

4.4 

5.7 

8.5 

10.8 

14.9 

19.9 

20.4 

17.1 

11.5 

7.8 

5.4 

10.9 

3C3JC        Tokio 

3.6 

3.8 

5.1 

8.2 

10.7 

14.7 

18.4 

19.6 

16.4 

10.9 

7.0 

4.5 

10.2 

j£fB        Kioto 

4.3 

4.2 

5.2 

7.9 

10.1 

14.3 

18.4 

19.0 

15.8 

10.6 

7.2 

5.0  * 

10.2 

Hg£f        Hakodate 

2.9 

3.0 

3.6 

5.3 

7.2 

10.2 

13.9 

15.8 

12.4 

7.7 

5.0 

3.5 

7.5 

ft,i^        Sapporo 

2.4 

2.6 

3.2 

4.8 

69 

10.1 

13.8 

15.2 

11,6 

7.2 

4.6 

3.0 

7.1 

tUfg        Nenuro 

2.4 

2.4 

3.0 

4.5 

6.1 

8.3 

11.3 

13.5 

11.3 

7.5 

4.8 

3.1 

6.5 

*  )  Lost  One  Year 
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§  m  %  -f-  M  ¥  M  ffl  H  +  A  ^  -  -f-  3£  *  ^  fH  II  ffl  y   $  & 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  25  YEARS,  1881-1905. 


Month 


n 

Jan. 


n 

Feb. 


X 
March 


April 


£ 


May       June 


July 


A 


Aug. 


n 

Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec.     i!  Annual 


MEAN    RELATIVE    HUMIDITY. 


fktsfy        Nagasaki 

72.0 

70.4 

71.7 

75.6 

75.8 

82.1 

81.5 

78.1 

75.7 

71.1* 

72.0* 

72.3 

74.8 

^  Jji        Hiroshima 

73.9 

72.0 

72.7 

75.2 

74.7 

79.6 

80.2 

76.8 

76.8 

75.2 

76.0 

74.8 

75.7 

?fls{ftUj     Wakayama 

62.6 

66.9 

68.1 

71.1 

72.3 

77.0 

81.1 

78.5 

80.0 

.     79.9 

75.5 

71.6 

73.7 

jjlJSC        Tokio 

64.3 

63.0 

68.8 

75.6 

77.4 

81.9 

83.8 

82.0 

82.9 

80.1 

74.7 

.  67.3 

75.1 

^g|5        Kioto 

78.8 

76.0 

73.6 

73.6 

73.2 

77.3 

78.7 

76.6 

79.1 

80.5 

81.5 

79.6 

77.4 

H83f        Hakodate 

78.7 

77.6 

74.0 

74.1 

76.9 

84.6 

86.7 

84.1 

81.2 

75.5 

72.3 

76.0 

78.5 

%U$t        Sapporo 

8'>.8 

81.7 

78.2 

72.7 

73.3 

80.8 

84.1 

83.8 

83.5 

80.1 

78.7 

79.9 

79.8 

'jfiilE        Nemuro 

70.5 

73.9 

76.5 

79.9 

80.5 

89.6 

91.2 

90.4 

85.7 

77.6 

72.4 

69.1 

79.8 

AMOUNT    OF   PRECIPITATION. 


H*^F         Nagasaki 

77.9 

77.8 

133.0 

225.3 

206.2 

332.6 

252.4 

201.9 

180.9 

131.6 

87.6 

88.0 

1992,5 

^  Jjj        Hiroshima 

43.3 

61.1 

104.3 

187.0 

168.4 

138.8 

217.0 

113.3 

149.6 

106.3 

68.5 

48.4 

1506.0 

SJsfftUl     Wakayama 

49.7 

59.9 

104.4 

141.2 

132.1 

217.3 

185.0 

113.6 

210.9 

158.4 

101.6 

57.8 

1532.2 

3CM         Tokio 

52.2 

65.1 

108.8 

134.0 

149.4 

160.2 

141.6 

116.6 

190.3 

183.9 

109.6 

57.7 

1468.7 

JRHI5        Kioto 

57.1 

61.4 

115.4 

169.0 

148.7 

236.3 

216.0 

140.5 

186.3 

130.2 

82.2 

52.9 

1595.9 

ggfjf        Hakodate 

56.6 

54.8 

64.7 

71.8 

80.8 

92.0 

127.5 

131.0 

169.8 

116.5 

94.1 

75.1 

1138.2 

^L$^        Sapporo 

72.1 

58.8 

58.7 

51.9 

63.2 

58.1 

86.5 

97.2 

138.2 

106.5 

92.3 

91.7 

975.5 

$|?g        Nemuro 

24.4 

20.4 

50.0 

70.5 

91.4 

97.9 

84.3 

94.8 

134.8 

92.4 

82.9 

61.5 

905.3 

—     B     s     5fc    ;Jc    Wi    m. 
MAXIMUM    DAILY    AMOUNT   OF    PRECIPITATION. 


J^iiif        Nagasaki 

64.4 

78.0 

69.6 

345.4 

149.3 

221.2 

162.0 

167.6 

211.1 

130.3 

80.0 

111.2 

345.4 

jyjlllj        Hiroshima 

34.9 

46.0 

49.4 

108.6 

109.9 

159.9 

143.9 

119.1 

147.8 

102.2 

78.5 

43.3 

159.9 

S13&U4     Wakayama 

38.1 

65.9 

108.8 

102.0 

149.3 

1125 

189.1 

141.6 

178.4 

184.2 

151.7 

93.2 

189.1 

;fr;£        Tokio 

47.7 

90.8 

87.1 

56.4 

84.5 

159.4 

146.2 

132.8 

164.8 

151.7 

109.5 

80.5 

164.8 

&ffi        Kioto 

31.9 

49.0 

84.2 

104.9 

98.4 

133.2 

115.7 

161.3 

122.1 

121.5 

72.4 

53.9 

161.3 

|g)£gr         Hakodate 

88.6 

31.1 

34.4 

71.3 

40.1 

60.0 

79.9 

99.2 

118.7 

98.9 

146.8 

48.8 

146.8 

^L|^        Sapporo 

$||j|        Nemtiro 

33.3 

43.7 

38.1 

625 

91.4 

130.3 

76.5 

121.7 

89.1 

58.8 

72.9 

112.0 

130.3 

0 


NUMBER   OF    DAYS   WITH    PRECIPITATION. 


J^         Nagasaki 

15.6 

13.1 

14.2 

15.2 

13.6 

15.9 

13.9 

12.6 

13.3 

10.8 

11.6 

15.5 

165.4 

JH  Jjj;        Hiroshima 

10.7 

9.8 

12.6 

14.0 

12.0 

12.2 

12.2 

10.0 

13.0 

9.2 

9.1 

9.4 

135.2 

SJ.W4     Wakayama 

10.0 

10.2 

12.9 

13.3 

12.8 

13.8 

11.3 

9.7 

13.7 

11.4 

9.6 

10.2 

138.8 

^jjt        Tokio 

6.9 

8.1 

13.1 

15.3 

14.1 

14.8 

15.1 

11.4 

16.6 

14.0 

9.3 

6.5 

145.1 

jRgJS        Kioto 

13.0 

12.8 

14.8 

14.7 

14.0 

15.3 

15.6 

11.9 

14.7 

11.3 

11.4 

12.1 

161.5 

gg£jf        Hakodate 

23.3 

16.9 

16.6 

12.2 

12.3 

13.0 

13.2 

12.8 

16.1 

15.0 

17.4 

21.1 

185.8 

$L$jJ        Sapporo 

20.0 

17.8 

17.4 

12.2 

12.7 

13.4 

12.2 

13.0 

16.1 

17.0 

17.8 

20.1 

189.6 

$|1i[        Nemuro 

9.4 

9.1 

114 

10.8 

12.2 

14.0 

13.4 

13.0 

14.6 

11.9 

12.0 

11.4 

143.2 

(  Lost  1KB 
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g  m  fc  -t  W  ¥  M  Isl  H  -t-  A  ^  —  -f-  3£  4-  <¥  K  H  II  '   J&  It 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  25  YEARS,  1881-1905. 


Month 


JB 

Jan. 


Feb. 


March 


H 


April 


J3 

May 


A 


June      July    j   Aug. 


A 
n 

Sept. 


t 

n 

Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    CLOUD    AMOUNT. 


Jfrto%        Nagasaki 

6.4 

6.4 

6.5 

6.7 

6.5 

7.5 

6.7 

5.4 

5.9 

5.2 

50 

6.0 

6.2 

jgjs|L        Hiroshima 

5.8 

6.0 

6.0 

6.2 

6.3 

7.2 

6.5 

5.4 

6.4 

5.4 

4.9 

5.5 

6.0 

jjilJSfkUl     Wakayama 

6.2 

6.4 

6.4 

6.9 

6.9 

7.7 

7.0 

6.0 

6.9 

6.3 

5.7 

5.9 

6.5 

jgjijf         Tokio 

4.0 

4.8 

6.0 

6.8 

7.0 

7.7 

7.4 

6.2 

7.3 

6.6 

4.8 

3.6 

6.0 

;££{;        Kioto 

6.3 

6.7 

6.7 

6.9 

7.0 

7-8 

7.4 

6.3 

6.7 

6.2 

5.4 

5.5 

6.6 

gg£|'i-        Hakodate 

7.2 

7.0 

6.7 

6.1 

6.5 

7.3 

7.7 

6.9 

6.7 

5.5 

6.6 

7.4 

6.8 

|-[  5$         Sapporo 

7.2 

7.2 

6.9 

6.2 

6.4 

7.1 

7.1 

6.5 

6.5 

5.9 

6.9 

7.1 

6.8 

Ifi^g        Nemuro 

5.6 

5.6 

5.9 

6.4 

7.1 

8.0 

8.0 

7.9  „ 

7.0 

5.7 

5.7 

5.1 

6.5 

NUMBER   OF   CLEAR   DAYS. 


jaittit         Nagasaki 

2.5 

3.0 

3.9 

3.4 

3.8 

1.7 

2.2 

4.2 

4.2 

7.0 

6.7 

3.8 

4fi.7 

J^jij        Hiroshima 

2.0 

2.1 

4.2 

4.2 

4.6 

1.9 

3.0 

4.5 

2.9 

5.5 

6.2 

3.8 

44.9 

ft]  W(.  UJ     Wakayama 

2.2 

1.8 

3.3 

2.8 

3.0 

1.4 

2.6 

4.1 

2.4 

3.4 

4.1 

2.8 

33.8 

jg;£        ToMo 

11.5 

7.3 

5.1 

3.0 

2.4 

1.0 

1.3 

2.4 

1.1 

3.0 

8.0 

13.2 

59.2 

^rf|5        Kioto 

1.7 

1.2 

2.5 

2.7 

2.5 

1.4 

1.4 

2.1 

2.1 

3.6 

4.4 

3.6 

289 

|gg£fr        Hakodate 

0.6 

1.2 

1.6 

3.1 

2.8 

1.6 

1-0 

1.8 

2.6 

4.3 

1.9 

0.6 

23.1 

*LI%        Sapporo 

0.5 

0.8 

1.7 

3.2 

3.0 

1.5 

1.9 

28 

2.6 

3.6 

1.1 

0.8 

23.5 

;j&|ji        Nemuro 

3.8 

3.5 

3.3 

3.0 

1.3 

1.0 

0.8 

0.9 

2.5 

4.3 

3.8 

5.2 

33.4 

ft      Ji      B      ft 
NUMBER    OF    CLOUDY    DAYS. 


.g,4$         Nagasaki 

11.5 

11.1 

12.3 

13.9 

13.8 

17.2 

13.3 

7.4 

10.3 

8.9 

6.9 

10.7 

137.4 

jH|t         Hiroshima 

8.2 

7.3 

10.6 

11.7 

12.0 

15.2 

13.4 

7.6 

12.6 

8.4 

5.0 

6.6 

118.6 

||]§K  I-U     Wakayama 

8.7 

9.3 

12.5 

1&2 

15.5 

17.8 

15.1 

10.3 

14.8 

12.4 

8.5 

8.0 

148.1 

JUjjf        Tokio 

5.6 

6.4 

11.4 

14.2 

14.8 

17.4 

15.8 

10.6 

15.3 

13.4 

7.7 

4.3 

137.0 

j§(ifl        Kioto 

9.8 

10.7 

12.8 

14.5 

14.9 

17.9 

16.4 

10.6 

14.5 

11.2 

7.7 

7.4 

148.2 

gggft        Hakodate 

13.9 

11.6 

12.0 

9.8 

in  .2 

163 

17.6 

13.6 

12.9 

7.5 

11.3 

14.9 

154.6 

tUll        Sapporo 

13.2 

12.7 

12.8 

11.0 

12.4 

14.2 

15.1 

12.7 

11.6 

8.9 

12.4 

13.1 

150.1 

^H?        Nemuro 

7.9 

7.5 

9.0 

12.0 

14.1 

19.3 

19.9 

18.4 

14.7 

9.8 

8.5 

6.6 

147.7 

MEAN    WIND    VELOCITY. 


H  t^         Nagasaki 

3.2f 

3.5f 

3.5 

3.6 

3.2 

3.2 

3.6 

3.1 

2.9* 

2.7* 

2.7* 

3.3* 

3.2 

^  ,%        Hiroshima 

2.7 

2.8 

3.0 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.8 

3.0 

3.2 

2.9 

2.8 

2.8 

ft)  Hft  UJ     Wakayam  a 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

2.7 

2.6 

2.6 

2.7 

2.5 

2.4 

2.8 

3.2 

•3.8 

JUS        Tokio 

3.3 

3.8 

3.9 

4.0 

3.9 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4 

3.1 

3.1 

3.2 

3.5 

gfP        Kioto 

1.8 

2.1 

2.2 

2.2 

2.1 

1.8 

1.8 

1.9 

1.6 

1.4 

1.5 

1.7 

1.8 

ggftjf        Hakodate 

6.2 

5.7 

5.7 

5.2 

5.0 

4.1 

3.8 

4.0 

4.6 

4.6 

5.7 

6.6 

5.1 

tl$&         Sapporo 

3.8 

3.9 

4.6 

5.4 

5.5 

4.4 

4.1 

3-7 

3.5 

3.5 

3.8 

3.8 

4.2 

$1:52         Nenmro 

6.1 

5.9 

5.5 

5.8 

5.8 

4.6 

4.2 

4.2 

4.8 

5.7 

6.4 

66 

5.5 

( =. 

*  Lost   1898 


+ « --t--fc<f-x; 

1  >  Lost   181M 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  25  YEARS,  1881-1905. 


Month 


Jan. 


fi 

Feb.    !  March 


April 


E 
May 


% 

June 


July 


A 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


MEAN    WIND    DIRECTION. 


J^iU^f        Nagasaki 
Iff  jj)        Hiroshima 
fnlf^dJ     Wakayama 
JgjjC        Tokio 
MtP        Kioto 
gg$f        Hakodate 
4t$l        Sapporo 
^^        Nemuro 

N  7*E 

N  3*E 

N  4'E 

N  3'W 

S77"  W 

S44'W 

ssrw 

S16°W 

N28'  E 

N43*  E 
N44*  E 

N27*  E 
N34"  E 

N14'W 

N39:  E 
N    3'  W 
N 
NW 

aw. 

Nil*  E 

N29:  E 
N17*  W 

N27'  W 
N53*  W 

N    9'  W 

N    5'  E 

N    5:  E 
N29*  W 
N61'  W 
N52*  Vi 

N80'  W 

N 

N  ii:  E 
N    5*W 

N  irw 

N57'W 
S  39*  W 

N  r  E 

N20'W 
N  61"  W 
NW 

N  4'E 
N19*W 
N49*  W 
N42*  W 

N  9*E 
N  7*W 
N21*  W 
N55'W 

N  1'E 

NE 
NIO'E 
S87'  W 

NIS'W 
S42*  E 
N23'E 
S22"W 

N83°W 
S34°  E 
N57"  E 
S27°E 

S50'W 
S23°E 
S52'E 
830°  E 

S41'W 

S23°E 
N84*E 
S55'E 

N58'W 

N56'  W 

N77'  W 

S  17°  W 

S38°W 

S  41'  E 

S23'E 

S25°E 

S  31*  E 

MAXIMUM   WIND   VELOCITY. 


JiiKsf         Nagasaki 

"27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32.9 

33.3 

39.4 

62.1 

28.7 

>30.5 

0.6 

27.6 

62.1 

]|fj|         Hiroshima 

19.4 

18.0 

21.7 

17.7 

20.5 

21.6 

38.7 

46.1 

33.7 

33.5 

20.8 

21.7 

46.1 

?n^ClH     Wakayama 

15.4 

18.1 

19.4 

21.3 

21.7 

27.3 

23.5 

32.0 

28.1 

15.0 

18.0 

15.8 

32.0 

JfrjjC        Tokio 

15.9 

17.3 

19.3 

18.8 

16.6 

17.5 

19.3 

19.1 

34.2 

20.6 

18.6 

18.6 

34.2 

ffM        Kioto 

11.3 

14.3 

15.9 

14.4 

14.8 

9.9 

20.1 

20.0 

19-8 

13.7 

16.9 

12.5 

20.1 

Ellftf        Hakodate 

27.6 

265 

25.5 

27.4 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

33.9 

^Lifil        Sapporo 

30.4 

244 

28.9 

24.4 

24-2 

21.9 

17.4 

23.1 

24.8 

24.8 

26.8 

36.1 

36.1 

^g        Nemuro 

34.7 

36.9 

30.2 

27.8 

28.2 

27.2 

22.0 

27.3 

29.5 

36.3 

34.3 

42.3 

42.3 

B 


NUMBER   OF    DAYS   WITH    GALES. 


jyilf         Nagasaki 

4.8 

5.1 

6.0 

5.9 

4.7 

4.8 

5.1 

4.0 

3.4 

3.5 

3.4 

4.9 

55.7 

Jgf  ^        Hiroshima 

2.4 

3.4 

2.6 

2.4 

1.7 

1.8 

2.0 

1.8 

1.6 

1.2 

1.4 

1.7 

24.0 

ftl^llj     Wakayama 

2.2 

2.0 

2.4 

2.8 

2.2 

2.8 

2.5 

1.8 

2.0 

0.8 

1.5 

2.7 

25.5 

^Tjf     .  Tokio 

3.4 

4.7 

5.0 

5.6 

4.6 

2.8 

2.6 

2.6 

2.7 

1.5 

2.2 

3.4 

41.2 

Rffl        Kioto 

0.3 

0.6 

0,7 

0.6 

04 

... 

0.4 

0.7 

0.6 

0.1 

0.1 

0.3 

•  *• 

ggftif        Hakodate 

17.0 

15.0 

17.2 

14.7 

142 

8.9 

7.0 

8.1 

10.3 

12".1 

15.7 

19.6 

159.6 

tL^        Sapporo 

9.7 

9.4 

13.4 

16.4 

16.8 

10.0 

7.3 

6.2 

7.2 

8.3 

8.2 

9.7 

122.6 

t§.'il        Nemuro 

15.6 

12.8 

13.3 

14.0 

13.9 

7.7 

6.7 

5.9 

8.6 

13.3 

164 

17.0 

145.2 

NUMBER   OF    DAYS   WITH    SUNSHINE. 


1  ^ib^         Nagasaki 

^J  %        Hiroshima 

$3^  ill     Wakayama 

^ijf        Tokio 

;jpffj£        Kioto 

ggff        Hako<late 

MJP&        Sapporo 

tUflf  •      Nemuro 

129.3 

143.4 

196.2 

197.4 

190.3 

148.1 

155.5 

142.9 

148.9 

178.4 

134.6 

129.0 

1887.1 
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RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  25  YEARS,  1881-1905. 


MISCELLANEA. 


Mean  annual  number  of  days  with 

T*f!T 

JP^fff-^B'trSJfK1 

•P-l^^'3 

Max.  Daily 

Abs.  Range  of 

Locality 

m 
* 

m 

m 

A 

.«  m 

m 

Min.  Air 
Temp.  <0° 

Max.   Air 
Temp.  >25° 

Range  of 
Air  Temp. 

Air  Temp,  dur- 
ing the  perid 

J|ili£        Nagasaki 

13.2 

14.9 

5.2 

12.2 

3.2 

18.9 

118.2 

19.0 

41.9 

JfH        Hiroshima 

22.5 

6.8 

0.5 

9.7 

6.3 

50.4 

109.8 

18.1 

45.9 

JfPSKUl     Wakayama 

15.4 

14.2 

05 

12.1 

2.2 

32.1 

113.7 

19.1 

42.0 

3Cj£        ToMo 

12.4 

6.7 

0.4 

11.9 

16.2 

66.8 

92.0 

22.1 

45.7 

^CUP        Kioto 

35.7 

13.5 

0.4 

11.9 

5.6 

94.7 

118.4 

24.2 

48.8 

Eggf        Hakodate 

.  97.8  - 

25.8 

0.3 

12.6 

... 

131.1 

27.8 

22.0 

55.2 

^1$^        Sapporo 

111.7 

27.1 

5.2 

9.0 

16.2 

157.1 

40.7 

27.3 

59.7 

>j$£:i?        Nemuro 

77.5 

17.3 

1.0 

6.8 

80.8 

155.6 

8.4 

31.5 

54.3 

M  Pi  S  +  A 

*  $  H 


RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS 

FOR    THE    30    YEARS, 
1876  -1905. 
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8  m  ft  K  ^  3?  H3  H  ~h  A  ^  =  -h  4-  4*  ft  ||  ft)  /  $  ff 
RESULTS  OF  THE  OBSERVATIONS  FOR  THE  30  YEARS,  1876-1905. 


Month 


Jan. 


Feb. 


Mar.  I  April 


May 


•fc 


June 


A 


Jxily      Aug. 


il 


Sept. 


J! 
Oct. 


Nov. 


A 

Dec.   'Annual 


TOKIO. 


$jHS?  '  —         Air  Pressure  :  — 

TO 

Mean 

762.3 

762.6 

762.2 

761.8 

759.2 

757.2 

757.3 

758.1 

759.8 

762.7 

763.1 

762.1 

760.7 

3HiS.  '•  —         Air  Temperature  :  — 

TO 

Mean 

2.8 

3.6 

6.8 

li  4        16.5 

20.5 

24.1 

25.4 

22.0 

15.8 

10.1 

5.2 

13.8 

Sciti^^P^  Mean  Max. 

8.3 

8.7 

11.9 

17  >- 

21.1 

24.5 

28.1 

29.8 

26.1 

20.5 

15.5 

11.0 

18.5 

fiffi/''2!1^  Mean  Min. 

98.3 

99.1 

2.0 

7.6 

12.0 

16.8 

20.8 

21.9 

18.6 

11.9 

5.4 

0.4 

9.6 

$£%.  /  2iSJ£j  Mean  Range 

10.0 

9.6 

9.9 

9.5 

9.2 

7.7 

7.3 

7.9 

7.5 

8.6 

10.1 

10.6 

9.0 

mm 

Abs.  Max 

22.6 

20.8 

23.1 

28.4 

29.6 

33.9 

36.6 

35.6 

34.7 

29.9 

24.0 

23.2 

36.6 

fgj£g               Abs.  Min. 

1)0.8 

92.1 

94.4 

96.9 

2.2 

8.5 

13.0 

15.9 

10.6 

99.5 

97.2 

93.2 

90.8 

7Ks^*R3lT/J  Tension  of  YajKmr  :  — 

•Zftej 

Mean 

3.7 

3.9 

5.2 

8.2 

10.9 

14.7 

18.6 

19.6 

16.4 

10.9 

7.0 

4.6 

10.3 

$pi/JL  '  —         Itel-  Humidity  :  — 

"TO 

Mean 

65.4 

64.5 

69.1 

75.8 

77.8 

82.1 

83.6 

81.9 

83.1 

80.2 

75.0 

68.0 

75.5 

jfj  :  —            Precipitation  :  — 

ISH               Total  Amount 

55.3 

72.3 

111.1 

129.2 

151.8 

166.3 

139.7 

114.7 

203.3 

184.1 

104.7 

587 

1491.1 

ft*  HI 

Max.  Daily  Amount 

47.7 

90.8 

87.1 

56.4 

84.5 

159.4 

146.2 

132.8 

164.8 

151.7 

109.5 

80.5 

164.8 

0ft 

No  of  Days  with 

7.2 

8.7 

12.8 

14.8 

13.8 

14.5 

14.7 

11.6 

16.2 

13.5 

9.2 

6.6 

143.7 

H|ii;  :  —        Cloud  Amount  :  - 

•T1^ 

Mean 

4.0 

4.9 

5.9, 

6.7 

6.9 

7.7 

7.2 

6.2 

7.3 

6.5 

4.7 

3.6 

6.0 

'KBUHit       No  of  Clear  Days 

11.6 

7.1 

5.6 

3.3 

2.7 

1.1 

1.7 

2.2 

1.1 

3.4 

8.2 

13.1 

61.1 

^?C  H  It      No  of  Cloudy  Days 

5.8 

6.8 

10.9 

138 

14.8 

173 

15.2 

103 

15.1 

13.1 

7.6 

4.6 

135.2 

Mi  •  — 

Wind  :  - 

^P^  jSifS       Mean  Velocity 

3.2 

3.7 

3.8 

3.9 

3.8 

3.4 

3.5 

3.4 

3.3 

3.0 

3.0 

3.1 

3.4 

^P-i^I^fn]       Mean  Direction 

N  19  W 

Nrrvv 

N  6°VV 

N48°E 

S46°E 

S38 

E 

S21°E 

S24°E 

N47°E 

N  3"W 

N15°\V 

N26°W 

N  1  W 

&•**£/£       Max.  Velocity 

15.9 

17.3 

21.9 

18.8 

16.6 

17.5 

19.3 

19.1 

34.2 

38.0 

186 

18.6 

38.0 

-&-J&  U  $t      NG  of  r^y8  with  Gales 

2.9 

4.0 

4.6 

5.1 

4.2 

2.5 

2.4 

2.3 

2.4 

1.4 

2.0 

3.1 

36.9 

H  us  irir?i 

Sunshine 

Duration 

.... 

il        ^         MISCELLANEA. 

f-     *% 

—     4p     rjj 

S      H     St        Mean  Annual  Number  of  Days  with 

Tg^g? 

S 

sag 

H 

^  s 

HI             Ht£IB.im.M'v3!AT 

S^MrS.  ~'t*I£/l!  ISl_h 

Max.  Daily 

Abs.  Range  of 

* 

1 

A 

K 

s=          Min.  Air  Temp.    <0° 

Max.  Air  Temp.   >25° 

l?ange  of 
Air    Temp. 

AirTeu;p.  dur- 
ing the  Period 

12.6 

6.5 

0.4 

11.4 

16.2                          67.4 

93.5 

22.1 

45.8 

HAKODATE. 


M.^  '•  —        Air  Pressure  :  - 

•zp-^j              Mean 

760.9 

761.6 

761.4 

761.2 

758.6 

•557.4 

757.1 

757.9 

760.0 

762.4 

762.0 

760.3 

760.1 

M.IOB.  '•  —         Air  Temperature  :  - 

•^i^J               Mean 

97.2 

97.4 

0.9 

6.3 

10.5 

14.3 

19.0 

21.5 

17.8 

11  5 

5.3 

0.0 

8.5 

^itn  S  ^P  *£)  Mean  Max. 

0.3 

1.3 

4.5 

10.7 

14.8 

182 

22.5 

25.2 

22.0 

16.4 

9.2 

3.3 

12.4 

:H  tft  S  ^'-^  Mean  Min. 

92.5 

92.8 

96.6 

1.3 

5.6 

10.3 

15.2 

17.4 

13.0 

4.0 

0.5 

95.7 

39 

*P£itl  S  2\*'1%  Mean  Range 

7.8 

8.5 

7.9 

9.4 

9.2 

7.9 

7  3 

7.8 

9.0 

12.4 

8.7 

7.6 

8.5 

ffig              Abs.  Max. 

12.5 

11.9 

16.9 

21.1 

26.1 

27.4 

33.6 

33.5 

32.2 

23.3 

19.4 

15.6 

33.6 

fgi»]i               Abs    Min 

78.3 

79.6 

81.1 

91.4 

95.0 

2.0 

6.3 

9.0 

1.7 

97.4 

87.9 

80.6 

78.3 

T^^M.Wi'h  Tension  of  Vapour  :  - 

2pi£]               Mr  an 

3.0 

3.0 

3.7 

5.4 

7.4 

10.4 

14.3 

16.3 

12.6 

8.0 

5.1 

3.6 

7.7 

gl/g  :  —        Rel.  Humidity  :  - 

2p:£)     .          Mean 

79.4 

77.7 

74.8 

74.7 

78.0 

85.0 

87.0 

84.8 

82.2 

77.3 

74.2 

77.3 

79.4 

l^j  :  —            Precipitation  :  — 

IS.S              Total  Amount 

58.8 

54.5 

63.7 

68.1 

77.2 

88.9 

128.9 

128.4 

176.3 

112.1 

99.4 

79.4 

1137.9 

^A'  Hit       Max.  Daily  Amount 

88.6 

31.1 

34.4 

71.3 

40.1 

(.0.0 

79.9 

99.2 

118.7 

98.9 

146.8 

48.8 

146.8 

H3S:              No  of  Days  with 

22.7 

16.5 

16.5 

11.9 

12.3 

12.4 

12.9 

12.2 

15.5 

14.7 

17.4 

20.5 

182.1 

g|  jj;  :  —        Cloud  Amount  :  - 

•zp^)              Mean 

7.3 

6.9 

6.6 

6.0 

6.5 

7.1 

7.5 

6.7 

6.5 

5.5 

6.7 

74 

6.7 

Wpf  H  Si      No  of  Clear  Days 

0.6 

1.3 

1.7 

3.5 

2.9 

2 

1 

1.5 

2.1 

2.8 

4.3 

1.8 

0.5 

25.3 

ib:?C  H  $fc      No  of  Cloudy  Days 

14.5 

11.5 

12.0 

9.7 

12.8 

15.7 

17.1 

12.9, 

12.5 

7.8 

11.5 

147 

153.1 

^  :—           Wind  : 

^•^iSfS      Mean  ^ 

T(A  or.it  v 

•^p-J^^lS]       Mean  Direction 

iJIA'iilfS!       Max.  Velocity 

27.6 

26.5 

25.5 

27.4 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

33.9 

I&M.  B  15:       No  of  Days  with  Gales 

14.6 

12.8 

14.9 

13.1 

12.7 

7.8 

6.2 

7.2 

9.2 

10.9 

13.8 

17.3 

140.5  1 

H  "^  RJSi      Sunshine 

Duration 

|H        ^         MISCELLANEA. 

zp.    j£)     _    ^,     $      />      H©        Mean  Annual  Number  of  Days  with 

jKtMl 

eg                    fp* 

'"     ^ 

M 

•JFfff  M>M  'kSJt"K 

m.-£rf3:ia  —  -4-  Tfftf  U)  f- 

Max.  Daily 

Abs.  Range  of 

*                      ^ 

A 

K 

2 

Min.  Air  Temp.    <0° 

Max.  Air  Temp.  >25° 

Range  of 
Air   Temp. 

\ir  Ten:]),  dur- 
ing the  Period 

91.9 

11.8 

T29.9 

30.2 

1 

25.0 

55.3 

-f- 


n  n 
•«••«: 
A  ra 

H    H 


m 

rP       Jjf 

m  IE 


ffl 


T 

a 


THIS  BOOK  IS  DUE  ON  THE  LAST  DATE 
STAMPED  BELOW 


AN  INITIAL  FINE  OF  25  CENTS 

WILL  BE  ASSESSED  FOR  FAILURE  TO  RETURN 
THIS  BOOK  ON  THE  DATE  DUE.  THE  PENALTY 
WILL  INCREASE  TO  5O  CENTS  ON  THE  FOURTH 
DAY  AND  TO  $1.OO  ON  THE  SEVENTH  DAY 
OVERDUE. 
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